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665197 O ~ 45 - 46 


Class 48—Capacitors 


INCLUDES: 


CLASS 48 
CAPACITORS 
(ALL TYPES) 


FIXED, VARIABLE & ADJUSTABLE 


CAPACITORS, AIR, MICA, PAPER, 


ELECTROLYTIC, CERAMIC, OTHER 
CAPACITIVE ITEMS 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


SER EY 


48000 hd RE 48A 242 
CAP.MICAS.0014/.0014/,0007 RE 48A 154 
MFO. MULTIPLE. 1900 VOLTS 


1222/31 CRVIUC-2936 CAYSK-7806220 
MAR. 42 CASE #339 REV 4 
48901 HJ RE 48A $12 


CAPACITOR MICAS20001 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING; 
$000 VOLTS OC TEST. 


12722731 CO039-53010 
NOV. 41 


48002 KJ RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: 20004 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX 
4.0 AMP AT 3000 KC 
2.6 ° AT 1000" 

1.0 " aT 300 *% 
56 " AT. 300% 


12/22/31 COsPL-283-6 
NOV. 41 


480903 Mg RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .05 MFD RE 48A 154 
1500 VOLTS MAX 
13 AMP AT 3000 KC 
15 “ AT 1000 * 

12 "7" «AY 300" 
7 >“ at 100 * 


12/22/31 COSPL-t18-6 
NOV. 41 


48094 GERERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: -0001 NFO RE 48A 154 
600 VOLTS. DC WORKING 

1000 VOLTS DC TEST 


(3080) 
12/22/31 CD39-1 5010 
NOV. 41 


480905 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA? .00015 NFO RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


(3270) 
12/22/31 COS9-13015 
APR. 42 


48996 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICAS 20002 NFD RE 464 °154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS D¢ TEST 


(3205) 
12/22/31 CD39-13020 
APR. 42 


48907 GENERAL USE RE 48A tt2 
CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(3081) 
12422731 COs9-13025 
APR. 42 


SOSH. 


Class. 48—Capacitors ; 
SAT rise assicneo ron | HANAHAN, 


48098 CENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICAS .0003 NFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(3062) 
12422731 CD39-13030 
APR. 42 


48099 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .00035 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS 0c TEST 


(4223) 
12722731 CD39-13035 
APR. 42 


48910 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .0004 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(3323) 
12422431 CO29-13040 
APR. 42 


48011 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR NICA: 20005 HFD RE 48A 154 
600 VOITS DC WORKING 
1000 voLTS DC TEST 


(3085) 
12/22/31. CD29°13050 
APR. 42 


48012 CENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: -00055 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(3086) 
12d22/31 CO29-13085 
APR, 42 

48013 RAL USE RE 48A 112 


CAPACITOR ICA: .0006 NFO RE 486A 164 
609 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(3708) 


12722734 CD:9-13060 
APR. 42 i 


48014 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .00065 MFO RE 48a 154 
609 VOLTS DC WORKIN a 
1000 VOLTS DC TEST 


(3393) 
12722731 CO2S-13065 
APR. 42 


48015 GENERAL USE RE 48A 312 
CAPACITOR “ICA: 20007 KFD RE 48A 154 
6S0 VOLTS DC WORKING 
1090 VOLTS DC TEST 


(4249) 


12422431 C0:9-13070 
APR, 42 


3.48-1 
PASIAN FIRST ASSIGNED FOR SSRN | 


48016 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICAS .09985 MFO RE 438A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(3083) 
12722731 CD39-13085 
APR. 42 


48017 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .0009 NFO RE 48A 154 
609 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


(3084) 
2422/31 CD29-13030 
APR. 42 


48018 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: -OCt MFD Re 48A 154 
600 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(3087) 
12722731 CD29-12010 


APR. 42 


48019 CENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR KICA: .CO12 NFO RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


(3490) 
12/22/31 CO29-12012 
APR, 42 


48020 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .0C1S MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000. VOLTS 0c TEST 


C3261y 
V2/22731 CO29-12015 
APR, 42 


48921 CENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .092 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS De TésTt 


(3088) 
12/22/31 CD:9-12020 


APR, 42 


48022 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .0025 MFD RE 48A $54 
600 VOLTS OC WORKING 
4000 VOLTS oC TEST 


(3928) 
12422431 CO:39-12025 


APR. 42 


48023 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .COS MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC fest 


i (3089a) 
12/22/31 C0:9-12050 
APR, 42 


CUNT [| eave | MRRAGTHSR 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-2 | 


Class 48—Capacitors 


thai [reer assonen rox | aX ieMny | | aRAGAR _rmsr asso vox | RAMAN, | [  aHNAPEN [rir asuoneo rox | sR | 


48024 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .004 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


12422731 CO29-12040 
APR. 42 


48025 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .006 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


x (3653A) 
12/22/31) CD:9-12060 
APR. 42 


48026 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .003 NFD RE 48A 154 
600 VOLTS OC WORKING : 
1000 VOLTS Dc TEST 


12/22/31 CO9-12080 
APR. 42 


48027 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .01 NFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Oc TEST 


: (42794) 
12/22/31 CD9-11010 as, 
APR. 42 ; 


48028 GENERAL USE. RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .OI5-MFO RE 48a 154 
600 VOLTS DC WORKING ‘ 
1000 VOLTS Dc TEST 


: (37090) 
12/22/31 COr9-11015 
APR. 42 


48929 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITGR MICA: .02 MED RE 48A 154 
600 VOLTS DC worRKING i 
1000 VOLTS DC TEST 


: : ; (32230) 
12/22/31 COz9-11020 | 
APR. 42 : 


43030 GENERAL USE RE 468° 112 
CAPACITOR MICA: 63 FD RE 48a 154 
600 VILTS DC WOIKENG 
1000 VOLTS De TEST 


(3228A) 
12/22/31 CO29-11030 
APR. 42 


48931 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: £09904 HFO RE 48A 154 
600 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(4468) 
b2d22/351 CDs9-14030 
APR, 42 


NAVSHIPS 900,109 


46932 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .001 NFD RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 


2500 VOLTS OC TEST 


(3225) 
t2/22/31 CO39-22010 
APR. 42 


48033 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR HICA: .004 NFO RE 48A-154 
1200 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS 0c TEST 


3 (3226) 
12/22/31 CO29-22040 
APR. 42 


48034 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .008 NFD RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS 0C TEST - 


(3227A) 
12/22/31. CO39-22080 
APR. 42 


48035 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: 201 MFD RE 4GA 154 
1200 VOLTS OC WORKING 
2500 VOLTS DC TEST 


j % (32244) 
12/22/31 CO:9-21010 
APR. 42 


48036 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .COl MFD = RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
6000 VOLTS DC TEST 


(34869(3390) 
12/22/31 CD39-52010 
APR. 42 


48037 GENERAL USE RE 48A [12 
CAPACITOR NICA: 6002 SFO RE 48a 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS OC TEST 


fens (3391) 
12/22/31-CD:9-52020 
APR, 42 


48038 GENERAL USE RE 484 112 
CAPACITOR MICA: 200905 MFO RE 48a 154 
2500 VOLTS OC WORKIGG 
5000 VOLTS DC TEST 


: (3732) 
12/22/31 CO29-54050 
APR. 42 


48039 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR NIZA: .COSS7 MFD RE 48A 15% 
2500 VOLTS DC WORKING 
6000 VOLTS DC TEST 


(3916) 
12/22/31 C039-54070 
APR. 42 


RESTRICTED 


48039-4 TBL-3 RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .00997 MFD 
+ 28. 
CANCELLED - FOS REPLACEMENT USE 
-481078. 


3000 VOLTS DC WORKING 
6000 VOLTS OC TEST 
0.8 AMP AT 18 HC. 
3/10/38 _ CD:9FL-64070 
NOV. 41 


48040 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .00015 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING; 
$000 VOLTS DC TEST. 


(3592) 
12/22/31 CO29-S53015 
APR. 42 3 


48041 GENERAL USE RE 48A 220 
CAPACITOR MICA!,0001 FD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 

1000. VOLTS Dc TEST 


(4287) 
12/22/31 
APR. 42 


48042 GENERAL USE RE 48A 220 
CAPACITOR MICAS .001 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OF riST 


(4286) 
2022731 


APR, 42 


48043 GENERAL USE RE 48A 220 
CAPACITOR MICA: 002 MFD RE 48a 184 
600 VOLTS DC WORKING 
1000. VOLTS 0G TEST 


(4288) 
12/22/31 
APR, 42 
48044 CK-1 RE. 48A 250 


CAPACITOR MICA: .00125 MFO RE 48A 154 
§000 VOLTS KAXIUM 
3.0 AMPS AT 618 KC 


@ CRY: UC-2953 PART 143 CASE #356 


6/27/32 @ SEE ABOVE CAY:7704120 
NOY. 43 CRVEK-S5405REVI 
48045 TBC RE 4BA 251 

CAPACITOR MICA? 0.0570,05 RE 48a 154 
MED - 1,000 VOLTS DC; 0.1 MFO - 2990 
voLTs Oc. 
. . (4464) 
‘TA12/32  CRVUC-2852K CRVIK-35769 
WAR. 42 CASE 251 sub oO 
48046 Tee RE 48A 252 


CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 48A 154 


- 8000 VOLTS EFFECTIVE 


: (4422) 
PA12/$2  CRVSUC-2695 CRV:K-35770 
MAR. 42 CASE 303 SuB 0 


NATO fHRST assicnen ron | RAIL ORIG, 
48047 Tec RE 48A 239 
CAPACITOR MICA: .06/.06 RE 48A 154 
MFO + 2000 VOLTS MAX. 
(4423) 
712032 CRVEUC-2563 CRVIK-35398 
WAR, 42 CASE 209 $uB_0 
48048 RAA - RA3 RE 48A 217 
CAPACITOR MICA? -0005 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 
1/28/32 CAW31461 R-30088-1 
WOV. 41 i 
48049 RAA - RAB XA-8173 
CAP. PAPER: 1.65/165/165 MFD 


SUPERSEDEO BY 48949-A, 
300 VOLTS DC WORKING EACH SECTION 


1/28/32 Mb-2359 M-66005 
NOV. 41 

48049-4 RE 48A 165 
CAP. PAPER: 1.5/1.5/1.5 MFO 


EACH SECTION 490 VOLTS DC WORKING 


6/17/40 
NOV. 41 


48050 RAA - RAB XA-8173 
CAPACITOR: 10 TO 50 MNF 


VARLABLE ENAMELs 


4/28/32 CRVIEK 805789- 
Nov. 41 : 50l 
48051 GENERAL USE RE 48A 220 
CAPACITOR RICA: .Of MFD., RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING; 
1000 VOLTS DC TEST. 
(4621) 
2/1/32 
APR, 42 
48052 GENERAL USE RE 48A 220 
CAPACITOR MICA: .0005 NFD RE 48A 154 
600 VOLTS D£& KDRKING; 
1000 VOLTS DE TEST. 
(4622) 
2d1032 
APR. 42 
48053 GENERAL USE RE 48A 220 


CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS 0C WORKING 
1000 VOLTS DC TEST. 


(4623) 
2st /32 
APR. 42 


Class 48—Capacitors 


HALT AR ERNG, 
48054 CENERAL USE RE 48AA 104 
CAPACITOR MICA: .002¢.002 RE 48A 154 
KFO. - 2500 VOLTS 
5 AMPS AT 1000 KC 
3.5 * AT 300 KC 
2 * AT 100 KC 
$ (1334) 
275/32 CRV3UC-1868 
MAR. 44 
¥ 48055 GENERAL USE RE 48A 104 © 
CAP. MiCaA:.002/.002 MFD RE 48A 154 
7000 VOLTS MAX WORKING 
8 AMPS AT 1000 KC 
5 AMPS aT 300 KC 
3 AMPS AT 100 KC 
(2408) 
2/5/32 CRV:UC-1879 
NOV. 41 
48056 GENERAL USE RE 48A 105 
CAPACITOR MICAS .002 MFD., RE 48A 154 
19,000 VOLTS MAXIMUM, WORKING 
22 AMPS AT 1000 KILOCYGLES. 
15 AMPS AT 300 a 
9 * at 1400 . 
(1853) 
2/5/32 CRV¥:UC-1804 
NOV, 41 
48057 GENERAL USE RE 48A 105 
CAPACITOR MICA: .001 MFD RE 48A 154. 


10000 VOLTS MAXIMUM WORKING 
16 AMPS AT 1000 KC 


9 " aT 309 KC 
3." aT 100 KC 
g (1852) 
2/6/32  CRV:UC-1809 
NOV. 41 
48058 GENERAL USE RE 48A 108 


CAPACITOR MICA: .0005 MFD. RE 48A 154 
10000 YOLTS MAXIMUM WORKING 

12 AMPS AT 1000 KC 

5." AT 300 KC 

2. 8 AT £00 KC 


(1876) 
2/6/32 : 
NOV. 41 


CRV3UC-1840 


48059 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .0005 MFD 
15000 VOLTS MAX WORKING 
9 AMPS AT 1600 KC 
6 "© at 300 KC 
3°" aT 100 KC 


RE 48A 105 
RE 48A 154 


(2289) 
« 246732 
WOV. 41 


CRVSUC-1865 


RE «dA 108 
RE 48A 154 


48060 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .02 MFO., 
FOR REPLACEMENT USE 431288. 
2500 VOLTS 
18 AMPS AT 1000 KC 
Li Sed at 300 KC 


ao aT 100 KC 
(1998) 


. 246/32 
HAR. 44 


CRVZUC-2256 


RE 48A 108 
RE 48A 154 


48061 GENERAL USE 
CAPACITOR MICAS .02 MFD., 
FOR REPLACENENT USE 481288. 
3000 VOLTS MAX WORKING 
21 AMPS AT 1000 KC 
14 °°" aT 300 KC 

8 * aT 100 KC 
(2269) 
2/6/32 
NOV. 41 


CRVSUC-1821 


RESTRICTED 


[ARNT | [are | AURA 


48062 
CAPACITOR MICA: .015 MFO 
2500 VOLTS MAX WORKING 
13 AMPS AT 1000 KC 
9 " aT 300 KC 
6 ™ aT 100 Ke 
276/32 «= CRY2UC-2255 
NOV. 41 
48063 GENERAL USE 


CAPACITOR MICA? .0! MFD., 
2330 VILTS MAX WORKING 


9.0 AMPS AT 1000 KC 
6.0 * °-AT 300 KC 
305 7 AT. VOO KC 
2/6/32 = CRV:UC+2267 
NOV. 41 

48064 GENERAL USE 


CAPACITOR MICA: .O1 MFO 
FOR REPLACEMENTS USE 481287 


3000 votrs 
8.0 AMPS AT 1000 KILOCYCLES 
5.2 a ie 300 * 
O.3  ™ * 400 " 
2/6/32 CRV3UC-2294 

NOV, Af 

48065 GENERAL USE 

CAPACITOR MICA: .005 MFD 
3090 VOLTS 


ss 3.48-3 
ON [rast asieneo fon | AMPH, | 


RE 48A 
RE 48A 


RE 48A 
RE 48A 


RE 48A 
RE 48A 


FOR REPLACEMENTS USE 481286 
7.5 AMPS AT 1000 KILOCYCLES 


5.0.” Us 300 ° 
3.0 "  * 100 id 
2/6/32. CRVsuUC-1852 
MOV, 41 : 

48066 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .004 MFO 
3000 VOLTS 


RE 48A 
RE 48A 


FOR REPLACEMENTS USE 481285 
6.0 AMPS AT 1000 KILOCYCLES 


405% 9% S00 ® 
“2.5 * 100 * 
2/6/32 CRVsUC-1885 
NOV, 41 
48067 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .004 MFO 
5000 VOLTS 


RE 48A 
RE 48A 


FOR REPLACEMENTS USE 481285 


RE 48A 
RE 48A 


(2282) 


RE 48A 


9.0 AMPS AT 1000 KILOCYCLES 
6.0 " * 300 “ 
3.5 * ™ 100 * 
2/6/32 CRV2UC-1842 
Nov, 41 
48068 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .003 MED 
3000 VOLTS MAX. WORKING 
15 AMPS AT 3000 KC 
$2 AMPS AT 1000 KC 
8 AMPS AT 300 KC 
4 AMPS AT 400 KC 
2/6/32 = CRVUC-2295 
NOV. 41 
48569 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .0025 MFD 
2500 VOLTS 


FOR REPLACEMENT USE 481284 
4.0 AMPS AT 1000 KILOCYCLES 


2.7 °° bs 300 id 
1.5 * 7 100 id 
2/6/32 CRV3UC-2253 


Nov, 41 


RE 48A 


GENERAL USE RE 4¥a 108 
RE 48A 


184 


1997) 


108 
184 


108 
154 


(2283) 


108 
184 


(1990) 


108 
164 


(2265) 


108 
154 


1933) 


108 
184 


108 
184 


C1991) 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-4 


Class 48 — Capacitors 


[RAAT [vase assicnen ron | gi SHOVBN HOGA _[rmsr assicne ron | oAASLENH, AIR ot GAH, 


48970 CENERAL USE RE 434 108 
CAPACITOR MICA: .002 MFD - RE 48A 164 
6000 VOLTS 
FOR REPLACEMENT USE 431283 
7.5 AMPS AT 1000 KILOCYCLES 
5.0 * * 300 . 
LT a 100 o>. 

a, (2264) 
2/6/32 CRV?UC-2231 
NOV. 41 


48971 CENERAL USE RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .001 MFO RE 48A 154 
FOR REPLACEMENT USE 48832 ; 
4000 VOLTS MAX. WORKING 
6.0 AMPS AT 1090 KC 
4.0 " aT 300.KC 
165" AT 100 KC 


2/6/82 CRV3UC-1884 (19948) 
NOV. 41 


48072 GENERAL USE RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .0001 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS HAX. WORKING 
3.0 AMPS AT 3000 KC 
2.0 " AT 1000 KC 
0.8 * at 300 KC 
oz * aT 100 KC 

; (2268) 
2/6/32  CRV:UC-1808 
WOV. 41 


48973 GENERAL USE RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .007 MFD RE 48A 154 
3000 VOLTS 
15 AMPS. AT 1090 KILOCYCLES 
to * * 300 * 

6" * 100 * 


(3154) 
2/6/32 CRV3UC-2391 
wov, 41 


48974 GENERAL USE RE 48a 108 
CAPACITOR MICA: .0005 MFD RE 48A 154 
FOR REPLACEMENT USE 43333 
3000 VOLTS MAX. WORKING 
3.3 AMPS AT 1000 KC 
2.0 " aT 300 KC 
0.6 * af 100 KC 

(3470) 
2/6/32 CRVSUC-1851K 
NOY. 41 


48075 CENERAL USE RE 48A 108 
CAPACITOR SULPHUR :.00005 
MFD. 3000 VOLTS MAX WORKING 
3.5 AMPS AT 10,000 KC 


(3219) 
2/6/32  CRVSUC-2535 ‘ 
NOV. 41 

48076 ENERAL USE RE 48A ‘108 
CAPACITOR MICA: 2.06 MFD RE 484.154 
700 VOLTS MAX. WORKING 
18 AMPS AT 5 MEGACYCLES 
50 ™ at 1000 KC 
34° *". aT 300 KC 
io * aT 100 KC 

(3714) 


276/32 CRVSUC-2205 
NOV. 41 


48077 CENERAL USE RE 489A 108 
CAPACITGR MICA: .04 MFD RE 468A 154 
700 VOLTS HAX. KORKING 
18 AMPS AT 3 MC 
33% aT 1000 KC 
22 " at 300 KG 
12" at. 100 xe 

(4140) 
2/6/32 © CRV:UC-2206K 
NOV. 41 


48078 CENERAL USE RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .0003 MFO RE 48A 154 
FOR REPLACEMENT USE 481282 
5000 VOLTS MAX. WORKING 
1.0 AMPS AT 1000 KC 
0.7 * aT 300’KC 
0.4 * at 100 KC 

(3826) 
2/6/32  CRV:UC-2320 
NOV. 41 


48079 GEMERAL USE RE 48a 108° 
CAPACITOR MICA: 2.0015 NFD RE 48A 154 
FOR REPLACEMENT USE 48834 
4000 VOLTS MAX» WORKING 
8 AMPS AT 1000 KC 
4 " aT 300 KC 
2°" at 400 KC 

(4296) 
2/6/32 = CRVUC-2641K 
WOV. 41 ? 


48080 CENERAL USE RE 48A 109 
CAPACITOR HICA: -014 MFD RE 48A 184 
2000 VOLTS MAX WORKING 
18 AMPS AT 1000 KC 
12 aT °300 KC 

7. "> at 100 KC 


(2464) 
276732 CRVSUC-2322 
wOV. 41 


48081 GENERAL USE RE 48A 109 
CAPACITOR MICA: .08 MFD RE 48A 154 
1500 VOLTS MAX WORKING 
37 AMPS AT 1000 KC 
25 " aT 300 KC 
14" at 100 KC 


(2281) 
2/6/32 CRVSUC-2298 
NOV. 41 


, 48082 CENERAL USE RE 48A 109 
CAPACITOR MICA: .06 MFD RE 48A 154 
1500 VOLTS MAX WORKING 
50 AMPS AT 1000 KC 
40 " at 300 KC 
30" aT 100 Ke 


(2299) 
2/6/32 CRVSUC-1898 
WOV. 41 


48083 GENERAL USE RE 48A 109 
CAPACITOR MICA: .04 MFD RE 468A 154 
1500 VOLTS MAX WORKING 
50 AMPS AT. 1000 KC 
40 " at 300 KC 
25°" aT 100 KC 


(2276) 
276/32 CRVSUC-1897A 
wov. 41 


48084 GENERAL USE RE 48A 109 
CAPACITOR MICA: .02 MFD RE 48A 154 
1500 VOLTS. MAX WORKING 
30 AMPS AT.1000 KC 
20 " at 300 KC 


12 * “at *100 Ke 


(2275) 

276/32 CRVSUC-1896 * 
WOV. 41 

48085 GENERAL USE RE 48A 109 
CAPACITOR MICA: .01 MFD RE 48A 154 
1500 VOLTS NAX WORKING 
15 AMPS AT 1000 KC 
jo * at 300 KC 

100 KC 


6 " at 


(1995) 


276/32 CRVSUC-1894 


NOV. 41 


ep 
es 


NAVSHIPS 900,109 


RESTRICTED 


48096 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .O1 MFD 
3000 VOLTS HAX WORKING 
30 AMPS AT 1000 KC 
20 " aT 300 KC 
10 * at 300 KS 


2/6/32 CRVSUC-1849 
NOV, 41 


48087 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .003 MFD 
5000 VOLTS HAX WORKING 
12.0 AMPS AT 1000 KC 

6.5 " at 300 KC 
56.0 * aT 100 KC 


2/6/32 CRV2UC-1850A 
NOV. 41 


48088 GENERAL USE 
CAPACHTOR MICAS .004 MFD 
2000 VOLTS MAX WORKING 
1S AMPS AT 1U00 KC 
10 " AT 300 KC 

6 * at $00 KC 


2/6/32 CRVSUC-2529 
NOV. 41 


48089 GENERAL USE 
CAPACITOR MINA: .002 MFO 
58000 VOLTS MAX WORKING 
10 AMPS AT 6U0 KC. 


2/76/32 CRVSUC-2659 
NOV. 41 


48090 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: 2002 MFO 
3000 VOLTS MAX WORKING 
10.0 AMPS AT 1069 KC 

6.5 ™ aT 300 KC 
3.0 "% AT 100 KC 


2/6/32 CRVIUCS 2318 
NOV. 41 


48091 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .0005 NFO 
2500 VOLTS MAX WORKING 
7.5 AMPS AT 1000 KC 
2.3 " at 300 Kc 
0.8 ™ at 100 KC 


246/32 CRVSUC-2503a4 
NOV. 41 


48092 GENERAL USE 
CAPACITOR MICA: .005 NFO 
2000 VOLTS MAX WORKING 
15 AMPS AT Lu00 KC 
to * at 300 KC 

6 " a 100 KC 


2/6/32  CRV:UC-2223 
_NOV. 41 


48093 GENERAL USE 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 


RE 48A 109 
RE 48A 154 


(13999) 


RE 48A 109 
RE 48a 154 


C1992) 


RE 48A 109 
RE 48A 154 


(3800) 


RE 48a 109 
RE 48A 164 


C4191) 


RE 48A 109 
RE 48A 154 


(3824) 


RE 43a 109 
RE 48A 154 


(3825) 


RE 48A 109 
RE 46A 154 


(3823) 


RE 40AA 110 


CANCELLED - FOR REPLACEMENT USE -48093A. 


10@0 VOLTS DC WORKI AG. 


276732 CRVSUC-490A 
NOV. 41 


AOE 


(3065) 


Class 48 —Capacitors 3.48-5 


EAMG — [reer asiourn roe | HARA OURAN, oRTLRTANND, 


48190 CENERAL USE RE 438A 111 ; 
48093-a GENERAL USE RE 48A 110 CAPACITOR “MICA! .0225 MFD RE 48, 184 48108  CENERAL USE RE 48A 116 
CAPACITOR PAPER? 1-0 HFOD 12000 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 40A 184 
1000 VULTS OC WORKING. (HERRETICALLY 20 AMPS AT 1000 KC 8000 VOLTS HAX WORKING 
SEALED). 14°" AT 300 Kc. 12.0 AuPS AT 1099 Ke 
" : 8.0 AT 300 K 
: pope ae : ‘ 4.6 " aT 100 KC 
? ely (1362) 
2/8/32 CRV:UC-1874 
9/6/36 Nov. 41 2/8/32 CRVUC+2371 
NOV. 41 HOVS 41 
48191 GENERAL USE RE 48A 111 
48094 GENERAL USE RE 48A 110 CAPACITOR MICAz:'.001 MFO RE 48A 184 48109 GENERAL USE RE 48A 116 
CAFACITOR, PAPERS 25: HED 15000 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR MICA: .0003 HFD RE 48A 154 
LQOO NOE TS OG WORKING 7 AMPS AT 1050 KC 3000 VOLTS MAX WORKING 
SEER 40094" Ke 5 * aT 300 KC 16 ANPS AT 3000 KC 
3." aT 100 KC : ‘ 
(1363) 
(32719 2/8/32 = CRV:UC-2216 (3368) 
276432 CRVIUC-489A nove. 41 2/8/32 CRV:UC-2509 
OWS SA) NOW. 41 
10 GENERAL USE RE 48A 111 
48094-a GENERAL USE RE 484 110 ekbatrros eas «0005 MFD RE 48A 154 48110 GENERAL USE RE 48A 116 
CAPACSTOR PAPER: 65 MFD 12000 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR MICA: .0094 HFD RE 48A 154 
1000 VOLTS DC WORKING 10 AMPS AT 1000 KC 20000 VOLTS MAX WORKING 
(HERMETICALLY SEALED). 4". at 300 KC 7 AMPS AT 1090 KC 
pA Rarer q°6 it too ks 
€1783) 
(3290) 2/8/32 = CRY:UC-2316 ; (3456) 
9/6/36 NOV. 41 2/8/32 CRV:UC-2356 
NOV. 41 NOV. 41 
. 48103 GENERAL USE RE 48a 111 
48095  GEXERAL USE RE 48A 111 CAPACITOR MICA: .001 MFD RE 48A 154 48111 GENERAL USE RE 48A 237 
CAPACITOR MICA: oI MFO RE 48A 154 12000 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR MICA: .0006 MFD RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 12.0 AMPS AT 1000 kc 35000 VOLTS MAX WORKING 
50 AMPS AT 1000 KC 8.0 " AT 300 KC 12 AMPS AT 1090 KC 
35 * AT 300 KC 4.5 9 AT 100 KC i eee AT 300 KC 
20 " AT 100 KC ‘ 4 " at 100 KC 
(3455) 
(2272) 2/8/32. CRV2UC-1886 (3487) 
2/8/32 CRV:UC-1892 NOV. 41 2/8/32 = CRV:UC-2425 
NOV. 41 MAR. 42 
48104 GENERAL USE RE 484 Itt 
48096 GENERAL USE RE 48A 111 CAPACITOR MICA: .007 MFD RE 48A 154 48112 CENERAL USE RE 48A 116 
CAPACITOR MICA: .O1 MFD RE 48A 154 7500 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR MICA: .00125 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 20 AMPS AT 1000 KC 10000 VOLTS MAX WORKING 
40 AMPS AT 1000 KC 14°. aT 300 KC 13 AMPS AT 1000 KC 
27." AT 300 KC 8" AT 100 KC 7° "® At 300 Ke 
1s * AT 100 KC ao” AT 100 KC 
: (3461) 
rast) 2/8/32 CRV:UC-2262 (3462) 
278/32 = CRVSUC-2288 NOV. 41 2/8/32 = CRV:UC-2517 
NOV. 41 NOV. 46 
48105 GENERAL USE RE 48A 111 
48097 GENERAL USE RE 48a 111 CAPACITOR MICA: .002 MFO RE 48A 154 48113 GENERAL USE RE 48a 116 
CAPACITOR MICA: .004 MFD RE 48A 154 12000 VOLTS MAX WORKING CAPACHTOR MICA: 2.0017 MFO RE 48A 154 
12500 VOLTS MAX WORKING 20 ANPS AT 1000 KC 15000 VOLTS MAX WORKING 
15 AMPS AT 1000 KC 12" AT 300 KO 18 AMPS AT 1600 KC 
to * at 300 KC 6 " AT 100 KC 2 8 AT 300 KC 
6 " at 100 kc 6 * AT 100 kc 
» 63994) 
f (1934) 2/8/32  CRV:UC-2614 3463) 
2/8/32 CRV:UC-1822A NOY. 41 278/32 = CRVZUC-2597 
NOVe 41 NOV. 41 
GENERAL USE RE 48A 116 
48098 GENERAL USE RE 48A 111 eee hea .001 MED RE 484 154 48114 GENERAL USE RE 484 116 
CAPACITOR MICA: .005 MFD RE 48A 154 15000 VOLTS HAX WORKING CAPACITOR MICA: .CO3 HFD RE 484A 154 
$500 VOLTS MAX WORKING 16 AMPS AT 1000 KC 9000 VOLTS MAX WORKING 
20 AMPS AT 1000 KC 9" at 300 kc 18.0 AMPS AT 1090 KC 
14 * AT 300 KC 3°" at too Ke 12.0 " AT 300 KC 
@ " at 100 Kc 6.5 AT 100 KC 
(3221) 
. (1930) 248/32 2UC- . (3464) 
248/32 CRVSUC-1875 NOV. 41 eRe u ees ee 278/32 CRVSUC-2372 
NOV. 41 NOV’. 41 
‘ 
48107 GENERAL USE RE 48A 237 Eien 
48099 GENERAL USE RE 48A 111 CAPACITOR SULPHUR: 00015 et ee RE 48A 116 
CAPACITOR MICAS -015 MFD RE 48A 154 MFO. asGRe voLaS Sie SRRNG RE 4B8A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 6000 VOLTS MAX WORKING 23. 4NPS AT 1000 RO 
35 AMPS AT 1u00 KC 18 AMPS AT 6000 KC . 
by 16 AT 300 KC 
24 AT 300 KC ow ae TooKe 
14" aT 100 KC 
(3348) “ 
errs) 2/8/32  CRVSUC-2536 (3465) 
2/8¢32  CRV3UC-1877 WAR, 42 Zoueae SRV UE LESSOR 
HOV. 41 
| ereernste 
RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48-6 


[ aAMUReh 


Class 48—Capacitors 


46116 GENERAL USE RE 498A 116 


CAPACITOR MICA? 


Th AMPS AT 1090 
7 * AT 300 
af AT 100 


2/8/32 CRVUC-2355:- 


NOV. 41 


48117 GENERAL USE 
209045 
196000 VOLTS HAX WORKING 
14, ANPS AT 3050 KC 


CAPACITOR MICAS 


2787/32 CRVSUC*2682 


NOV. 41 


48118 GENERAL USE RE 468A 
+006 MFD 
6000 VOLTS BAX NORKIRG 
20 AMPS AT 1090 KC 

12°" at 300 KC 

7°" - pt (100 KC 


CAPACITOR MICA: 


2/8/32 CRViUC-2648 = 


NOV. 43 


48119 GENERAL USE RE 48A 
002 
HORKING 


CAPACITOR MICA: 
12000 VOLTS HAX 
20 AMPS AT 1000 
120~«: AT 300 
es at 100 


278/32 CRVSUC-2366 


NOV. 41 


48120 GENERAL USE 
2005 MFD 
89900 VOLTS MAX WORKING 


CAPACITOR MICA; 


30 AMPS AT 1030 
20°" aT 300 
10 * at 100 


2787/32 CRVSUC+2663 


NOV. 41 


48121 CENERAL USE 
-0015 MFO 
32090 VOLTS MAX WORKING 
12.0 AMPS AT 1000 KC 

8.0 " AT 300 KC 

4.5 ™ AT 100 KC 


CAPACITOR MICAS: 


28/32 © CRV:UC-2365 


NOV. 41 


-48122 GENERAL USE 
-003 FD 
WORKING 


CAPACITOR MICA: 
3$000 VOLTS MAX 
25 AMPS AT 10090 
6: * AT 300 
te aT 100 


278/32 CRV2UC-2374 


NOV. 41 


48123 GENERAL USE 
-0025 MFD 
12000 VOLTS MAX WORKING 


CAPACITOR MICA? 


200938 MFD 
20500 VOLTS MAX HORKING 


KC 
KC 
Kc 


KC 
KC 
KC 


KC 
KC 
KC 


kc 
KC 
KC 


20 AMPS AT 1000 KC 
4 * AT 300 KC 
8 oF AT 100 KC 


. 


248732 CRVSUC-2369 


NOV. 41 


MED RE 480A 


MOUHAGTHSES 


NAVSHIPS 900,109 


164 


(3466) 


116 
184 


(3480) 


116 


184 


(3478) 


116 
154 


(3484) 


116 
154 


(3715) 


116 
154 


€3798) 


(3813) 


116 
154 


(sats) 


48124 GENERAL USE RE 48A 237 
CAPACITOR MICA: .0005 MFD RE 48A 154 
209090 VOLTS MAX WORKING 
8 AMPS AT 300 KC. 


(3289) 


278/32 CRVSUC-2689 
NAR. 42; 


48125 GENERAL USE RE 48A 237 


CAPACITOR MICA: £001 NFO RE 48A 154 


20000 VOLTS MAX WORKING 

18.0 AMPS AT 3699 KC 

17.0 * AT 1000 KC 

10.0 ® AT 300 KC 

4.5 * AT 100 KC 

(4424) 

278732 CRV3UC-3075 

MAR. 42 


48126 GENERAL USE RE 48A 116 
CAPACITOR MICA: 0016 NFD RE 48A 154 
15000 VOLTS MAX WORKING 
18 AMPS AT 1000 KC 
12," aT. 300 ke 

5." ~ AT. 100 KC 


(3698) 
278/32 CRVZUC-2392 
NOV. 41 


49127 GENERAL USE RE 48A 116 
CAPACITOR MICA: .0005 NFD RE 48A 154 
20000 VOLTS MAX WORKING 
9 AMPS AT 1000 KC 
6 ® at 300 kc 
3."  AT--100 Ke 


(3862) 
278432 CRVZUC-2344 - 
NOV. 41 


48128 GENERAL USE RE 48A 116 
CAPACITOR MICA: .00035 NFD RE 484 154 
20000 VOLTS HAX WORKING 
7 AMPS AT, 1000 KC 
4 "at. 300 KC 
2." at 100 Kc 


(4294) 
278/32 CRVSUC-2523K 
wOV. 41 


48129 GENERAL USE RE 48A 116 
CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 184 
20000 VOLTS MAX WORKING 
4.0 AMPS AT +000 KC 
2-0 8 at $00 KC 

2-7) ™ aT. 100 KC 


(3699) 
278/32 CRVSUC-2461 
NOV. 41 


48130 GENERAL USE RE 48A $137 
CAPACITOR PAPER: .5 MFD 
1800 VOLTS DC WORKING 


, SUPERSEDED BY -48130A. 


: (3220) 
2/8/32 CGzDL-292777 
woV. 41 : 


48130-A CENERAL USE RE 48A 117 
CAPACETOR PAPERS 
SAME. AS BASIC NUMBER EXCEPT TO GE IN 
ACCORDANCE WITH RE 13A 488 LATEST - 


REVISION. 


4/27/37, 
mov. 41 


yAcnE® | SENHTASTIEA, 


(3220) 


rinse assonen ron | GARRY [canes [rasr asoneo roe | spares, | [aR [ruse asenen ron | RRA, | 


48131 GENERAL USE RE 48A 117 
CAPACITOR PAPERS 1.0 NFD 
1200 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED BY 48131A. 


a ‘ (3324) 
278732 CRVSUC-2209E 
NOV. 41 ‘ 


48131-A CENERAL USE RE 48A 117 
CAPACITOR PAPERS 
SANE AS BASIC MU“BER EXCEPT TO BE IN 
ACCORDANCE WITH RE 13A 488 LATEST 
REVISION. 


(3324) 
4027437 
NOV. 41 


48132 GENERAL USE RE 48A 117 
CAPACITOR PAPER: «7 NFD 
1500 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED BY 48t52A. 


(3458) 
278/32 
NOV. 41 


48132-a GENERAL USE RE 48A 117 
CAPACITOR PAPERS 
SAME AS BASIC NUMBER EXCEPT TO BE IN 
ACCORDANCE WITH RE 13A 488 LATEST 
REVISION. 


(3458) 
4/27/37 
mOV. 41 


48133 GENERAL USE RE 48A 11? 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED BY 481334. 


(20935) 
278/32 CRY3UC*2210A 
NOY. 41 


SATHE? 


7 sauna | 


RESTRICTED 


Class 48—Capacitors 


3.48-7 


SEARS, [ruse assones rox | IRR. | | [GAMA [rinse aston ror | ARO, [cuneitrey —_[rusr assonen rox | oR _| 


48133-A GENERAL USE RE 48A 117 ABI37-A REPLACENENT RE 48A 119° 
CAPACITOR PAPER: CAPACITOR PAPER? .5/.5 MFD 48144 GENERAL USE RE 48a 120 
SAME AS GASIC NUMER EXCEPT TO BE IN 400 VOLTS DC WORKING. CAPACITOR MICA: .0008 MFD RE 48A 154 
ACCORDANCE WITH RE 13A 483 LATEST 5000 VOLTS MAX WORKING 
ALTERATION. ; 6 AMPS AT 1000 KC 
"3." at 300 KC 
1" AT 100 ke 
(2093) 3249), 
4027037 3/29/37 ; (3282) 
Nov. 41 Nov. 41 2/8/32 CRVIUC-2573 
wOV. 41 
48134 GENERAL USE RE 48A 310 48138  cCENERAL USE RE 439A 119 
CAPACITOR PAPERS 10 MFO CAPACITOR PAPER: 48145 GENERAL USE RE 438A 121 
600 VOLTS DC WORKING 1.0 MFD - 190 VOLTS DC WORKING Penne voce S wae coneinee RE 48A 154 
P : SUPERSEDED BY 48138A. VOL MAX WORKING 
SUPERSEDED BY 481344 ; Piles pean ban ee 
4." aT 300 KC 
: @ " at 100 KC 
(3231) (3419) a iad 
278/32 :uc- 278/32 ae, 8 
ance CRY3UC-488A coy oa 2/8/32 | CRV:UC-2566 
NOV. 41° 
N 48133-A REPLACEMENT RE 48A 119 
4 “A GENERAL USE RE 48A 110 ae 
eet eee : CAPACITOR PAPER: 1. MFD 48146 GENERAL USE RE 48A 121 
ERs 1.0 MFD CAPACITOR MICA: .0016 MFO RE 438A 154 
600 VGLTS DC WORKING 400-VOLTSADC WORKING 
1§000 VOLTS MAX WORKING 
HERMETICALLY SEALED. is AMPS ATC LOOOTKE 
9 "> * 300 Ke 
4.85 aT 100 Ke 
(3231) (3419) 4 : ‘ 
3/29/37 ¢ (3284) 
age7s6 Nov. 41 2/8/32. CRV:UC-2568 
Rov. 41 NOVe “ai ; 
48135 GENERAL USE RE 48A 110 48139 GENERAL USE RE 48A 120 ‘e 
CAPACITOR PAPER: «5 MFD CAPACITOR MICA: .004 HFD RE 48A 154 ae reset Heats USE RE 48 12 
600 VOLTS DC KORKING 5000 VOLTS MAX WORKING ae eee 200 ee RE 48 154 
sueeRSeabDTay ABtEAE VSO RAPSOAT 1000°KC 15000 VOLTS MAX WORKING 
Web) © ATO KE 20 AMPS AT 1000 KC 
4.0 " AT 100 KC TEFL. 8 000KE 
6" “at 100 KC 
(3385) (3277) (3285) 
“UGe 2/8/3 CRV:UC-1837 
278732 « CRY:UC-487A a i c-183 S73)300 ccaViver ySe7 
MOV. 41 . NOY. 41 : 
48135-A GENERAL USE RE 484,110 eee ee ae i 48148 GENERAL USE RE 48A 124 
CAPACITOR PAPER: 0-5 MFD Food VOLTS: MAX HORKING CAPACITOR MICA: .001 NFD RE 48A 154 
600 VOLTS.0C WORKING. TF ARPS AT VOCOCKG 15000 VOLTS MAX WORKING 
ie Pate abOrke 12.0 AMPS AT 1000 KC 
6° AT 100 KC 8.0 " AT 309 KC 
4.5 "aT 100 KC 
(3278) 
(3385) eran (3286) 
978/36 ae A te a 2/8/32 CRV:UC-2498 
MOV. 41 7 NOV. 41 : 
48136 GENERAL USE RE 48A 119 48141 GENERAL USE RE 48A 120 
oe. PABER Eno 7S MED CAPACITOR MICA: .003 MFO RE 48A 154 48149 GENERAL USE RE 48a 121 
by he aspen 8000 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR MICA: .00075 MFD RE 48a 154 
supeeecoeueer erie, PECANPS.AT 1100006 15000 VOLTS MAX WORKING 
: 10 AMPS AT 300 KC 9 AMPS AT 1000 KC 
& AMPS AT 100 KC sess Boe AT 3007 KE 
: : <9 AT 100 KC 
(3279) 
(3282) 
- ; (3287) 
2/8/32 eee VEseee 2/8/32 CRV:UC-2569 
NOV. 41 ; - | NOV. at 
48136-A REPLACEMENT RE 484-119 ae ees waene ead eee RE 484 120 48150 GENERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR PAPER: «2/42 MFD EOOD'WOLTS ore RE 48A 154 CAPACITOR MICA: -00015 MFD RE 48a 154 
“400 VOLTS DC WORKING. 10000 VOLTS MAX WORKING 
9.0 AMPS AT 1000 KC oo 
EL OcANPSL ATC RGOTKE . 5.0 AMPS AT 3000 KC 
3.5 AMPS AT 100 K SoBe VAR CLOOOSEE 
: 7 2.5 ". AT 300 KC 
: 1.3. 7" at 300 KC 
; : (3280) ; 
Nees 278/32 © UC-2571 “is ere 
3/29/37 wov. 41 278732 CRV2UC-2602 
NOV. 41 ° HOV. 41 
48143 GENERAL USE RE 48A 120 
48137 GENERAL USE RE 48a 119 CAPACITOR MICA: .0012 HFD RE 48A 154 48151 GENERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR PAPER? «5/5 MFD £000 VOLTS CAPACITOR MICA: .00035 MFD RE 48A 154 
150 VOLTS DC MORKING 8.0 AMPS AT 1000 KC 10000 VOLTS MAX WORKING 
SUPERSEDED BY 48137A. 5.5 AMPS AT 300 KC 8.0 AMPS AT 3000 KC 
3.0 AMPS AT 100 KC GeO, 2 AT O00uKE 
* 2.0 " AT 300 KC 
6 " AT 100 Ke 
¢3281) . 
(3249) (3274) 
2/8/32 UC-2572 . 
278/32 igescas 2/8/32 CRVIUC-2605 
NOV. 41 NOV. 41 


(eave [auratus [aaa MSMACHNS | SHANASACRIA, SOTO ® 


RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48-8 


UAB [ase assicnne ron | QAM GRANDIS, SNC armani, | 


48152 GENERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR MICAt.00065 MFD RE 48A 154 
10.009 VOLTS 
TO. AMPS AT 3 MC 
6.0 AMPS AT 1000 KC 
3.5 AMPS AT 300 KC 
1,3 AMPS AT 100 KC 
(3275) 

2/8/32 UCc-2604 
NOV. 41 


48153 GENERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .0CO05 MFD RE 48A 154 
10,000 voLTs 
9 AMPS AT 3 MC 
6 AHPS AT 1000 KC 
3 AMPS AT 300 KC 
1 AMP AT 100 KC 
(3479) 

2/8/32 UC-26h7 
AUG» 42 


48154 GENERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .00094 MFD RE 48A 154 
6000 VOLTS MAX WORKING: 

6.0 AMPS AT 1000 KC 
4.2% ‘“ 300 KC 
24-0" 8 100 Kc 


(3485) 
278732 CRVSUC-2582 
NOV. 41 


48155 CENERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 
10000 VOLTS MAX WORKING 
6 AMPS AT 3000 KC 
3 * AT 1000 KC 
2 * AT 300 KC 
1" at 400 KC 

(3487) 
2/8/32 = CRV2UC-258 
NOV. 4t 


48156 GENERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR HICA: 6004 MFD RE 48A 184 
6000 VOLTS MAX HORKING 
14.0 AMPS AT 3000 KC 
17.0 " AT 1000 KC 
w.5 8 AT 300 KC 

6.5 " AT $00 KC 

(3482) 
2/8/32  CRV2UC-2579 
NOV. 41 CASE 99 


48157 CEKERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR “ICA: »0012 MFO RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX HORKING 
8.0 AMPS AT FOO0U KC 
6.5 © * 390. KC 
3.0 =” sd 100 KC 


(3483) 
278/32 CRVSUC-2577 
NOV. 41 


48158 GENERAL USE RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .0045 MFD RE 48A 154 
68000 VOLTS MAX YORKING 
16.0 AMPS AT 3000 KC 
17.0 % AT 1090 KC 
u.5 " AT 300 KC 

6,0 " AT 100 KC 

(3484) 
2/8/32 = CRV:UC=2583 
NOV. 4) 


48159 GENERAL USE RE 43A 122 
CAPACITOR MICA: .01 MFD RE 484 164 
3000 VOLTS MAX WORKING 
20.0 AMPS AT 3000 KC 
22.0 " AT 1000 ke 
18.0 " at 300 KC > 

8.5 " At 100 KC 
(3476) 
2/8/32 = CRV:UC-2580 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


48160 GENERAL USE RE 4ea 
CAPACITOR MICA: .015 MFD RE 48A 
2000 VOLTS MAX WORKING 
20.0 AMPS AT 3000 KC 
17.0 " AT 1000 KC 
1165" AT 300 KC 

6.5 " aT 100 KC 


2/8/32 CRVSUC-2578 
NOV. 41 


48161 GENERAL USE RE 48a 
CAPACITOR MICA: 2.02 MFD RE 48A 
1500 VOLTS HAX WORKING 
10 ANPS aT 1000 KC 

7 * “ . 300 KC 
4:8 id 100 KC 


278/32 CRVSUC-2311 
NOV. 41 


48162 GENERAL USE RE 48A 
CAPACITOR MICAS .00) HFO RE 48A 
3000 VOLTS MAX WORKING 
1.3 AMPS AT 1000 KC 

9 " ™ 300 KC 
3 7  " $00 KC 


278/32 CRVZUC-1870 
WOV. 41 


48163 GENERAL USE RE 4SA 
CAPACITOR MICA: -006 MFO RE 4BA 
3000 VOLTS MAX WORKING 
4-0 AMPS AT 1000 Ke 
2.6 " * 300 KC 
1.40" "© $00. Ke 


278/32 CRVSUC-2309 
ROV. 43 


48164 GENERAL USE RE 438A 
CAPACITOR MICAs .t MFO RE 48A 
500 VOLTS KAX WORKING 
20 ANPS AT 1000 KC 
13" * 300 Kc 

7." *. $00 KC 


278/32 CRVZUC-2422 
NOV. 41 : 


48165 GENERAL USE RE 404 
CAPACITOR MICA: .015 NFO RE 438A 
1500 VOLTS HAX WORKING 
10 AMPS AT 1000 KC 
7°" "300 ke 
4°"  @ 400 Ke 


278732 © CRVZUC-2214K 
nov. 43 re ° 
°48166 GENERAL USE RE 484 


CAPACITOR MICA: .002 HFD RE 48A 
3000 VOLTS MAX WORKING 
2-0 AMPS AT 1000 KC 
1.3007 ® 300 KC 
7 * = 100 KC 


278732 CRVSUC-tO14 
wOV. 41 firks 


48167 GENERAL USE RE 48A 
CAPACITOR MICA: .0005 HFD RE 48A 
5000 VOLTS MAX WORKING 
2.00 AMPS AT 1000 KC 
1.30 " aT 300 KC 

-75 "= at 100 Kc 


2/8/32 CRVSUC-2250 
wov. 41 


122 
154 


(3477) 


225 
v54 


(3346) 


225 
154 


(3347) 


225 
154 


(3366) 


225 
154 


(3367) 


225 
154 


(4295) 


228 
194 


(1356) 
225 


154 


(1935) 


| Ayiyag 5. [ruse ASSIGNED FOR | OGRE, 


48168 GENERAL USE RE 48A 124 
CAPACITOR MICA: .02 MFO RE 486A 154 
4000 VOLTS MAX WORKING 
tS AMPS AT 20000 KC 


(3349) 
2/8/32 CRVSUC*2534 
APR, 42 


48169 GENERAL USE RE 48A 124 
CAPACITOR MICA: O.1 MFD RE 48A 154 
2000 VOLTS MAX WO2KING 


20 AMPS AT 20000 KC 


(3350) 
2/8/32 CRV2UC-2533 
APR. 42 


48170 GENERAL USE RE 48A 125 
CAPACITOR MICA: 217.1 MFD RE 48A 154 
250 VOLTS MAX WORKING 
20 AMPS AT 1000 KC 
6 * AT 300 KC 
mo * AT 100 KC 


(1993) 
278/32 crv :UC-1839 
woV. 41 

48171 Gt RE 48A 253 


CAPACITOR MICA: .O00515 MFD RE 48A 154 
4000 VOLTS DC WORKING 


(4236) 
2/8/32 a UC-2496 
JUNE 42° CASE 309 


48172 GENERAL USE RE 48a 122 
CAPACITOR MICA: .0004 MFD RE 48A 154 
10000 VOLTS MAX WORKING 
9.0 AMPS AT 3000 KC 

° 


6.5 AT 1000 KC 
3.5 * AT 300 KC 
1.27 AT 100 KC 


(4479) 
2/8/32 CRV:2UC-3105 


48173 GENERAL USE RE 48A 254 
CAPACITOR MICA: -002 MFD RE 48a 154 
6000 VOLTS MAX WORKING 
5 AMPS AT 300 KC 


(4230) 


278/32 CRVSUC-2642A CRY:K-35405 


/ WAR. 42° CASE 334 sue i 


48174 GENERAL USE RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: 2000375 RE 48A 154 
MFD - 600 VOLTS DC WORKING. 


(4480) 
248732 crv: "tT" 


DEC. 41 


48175 GENERAL USE RE 489A 126 
CAPACITOR MICA: -O1 MFO RE 480 154 
800 VOLTS DC WORKING, 


(4458) 
278/32 0 CRV: TT" 
DEC. 41 


RESTRICTED 


oars | MARWAGIR'S | GNRATTUERS, 


OIG AARON HAT ARGH, | _oHOMEAIYE 


48176 GENERAL USE RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: .00015 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 


(4459) 
278/32 ORV: "YT" 
BEC. 41 

48177 GENERAL USE RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: .006 NFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
2/8/32 0 cRV; PY® 
OEC. 41 

48178 GENERAL USE RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: 20015 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING. 

‘ (3468) 
278/32 CRV: “T* 
DEC. 4) 

48179 GENERAL USE RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: .0005 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING. 

(3469) 
278/32 CRY: *T" 
DEC. 41 
48180 GENERAL USE RE 48A 126 


CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 


(3470) 
248/32 crv: "T° 
DEC. 41 
48181 GENERAL USE RE 48A 126 


CAPACITOR MICAS .00001 MFD RE 48A 154 
CANCELLED - SAME AS 48228. 
$00 VOLTS DC WORKING 


278/32 CRV: "TT" 
NOV. 41 
48182 GENERAL USE RE 48A 126 


CAPACITOR MICA: .00003 MFD RE 48A 184 
CANCELLED - SAME AS 48229. 
$00 VOLTS DC WORKING 


2/8/32 CRY: “T* 
NOV. 41 

48183 GENERAL USE RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: 000085 RE 48A 154 


MFD. CANCELLED - SAME AS 48230. P 
500 VOLTS DC WORKING. 


248/32 CRV: "Tt 
WOV. 41 


METARSES 


Class 48—Capacitors 


3.48-9 


WOV, 41 


Pst asstaneo ror | RAVERRENNG, 
48184 GENERAL USE RE 48A 126 48192 GENERAL USE RE 48a 123 
CAPACITOR MICAS .O1 HFD RE 480A 184 CAPACITOR MICA: .005 MFD RE 48A 154 
CANCELLED - SANE AS 48231. 2000 VOLTS HAX WORKING 
800 VOLTS DC WORKING 4.0 AMPS AT 1000 KC 
2.6 * at 300 KC 
, 1.5" AT) 100 KC 
ay (3700) 
248/32 CV: PT! 2/8/32 C§RV3UC-1857 
NOV. 43 Nov. /41 
48185 GENERAL USE RE 48A 126 48193 GENERAL USE RE 48A. 226 
CAPACITOR NICA: .000042 RE 486A 154 CAPACITOR MICA; 2.1 MFO RE 48A 154 
MFO. CANCELLED - SAME AS 48232. 1000 VOLTS MAX WORKING 
$00 VOLTS DC WORKING 
2 : (4237) 
2/8/32 CRV: “T" 278/32 CRV:UC-2800 
NOV. 41 NOV. 43 
48186 GENERAL USE RE 48A 123 ; 48194 GENERAL USE RE 48A 226 
CAPACITOR MICAS 05 MFO RE 48a 154 > CAPACITOR MICA: +05/.08 RE 48A 154 
1500 VOLTS MAX WORKING i & NFO 
V2 AMPS AT 1000 KC 250 VOLTS DC WORKING 
8 ™ AT 300 KC Ve ok th 
4°" aT 100 Ke 
(3801) : (4234) 
278/32 CRV:UC-2592 : 278/32 = CRV:UC-2801 
-WOV. 41 NOV..41 
48187 GENERAL USE RE 48A 123 48195 GENERAL USE RE 48A 127 
CAPACITOR MICA: 2002 MFD RE 48A 154 CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS NAX WORKING i $000 VOLTS MAX WORKING 
4.5 AMPS AT 1U00 KC 8.5 AMPS AT 3000 KC 
2.5 ™ aT 300 KC 6.5 * af 1000 KC ep 
1.5." aT 100 Ke 4.0 " at 300 Kc caNceLt 
2.0 " aT 100 KC 
(3845) FOR REPLACEMENT USE -481661 (1916) 
248/32. CRVsUC-2219 ; 248432 
“NOV. 41 HAR. 43 
48188 GENERAL USE RE 48A 123 . 48196 GENERAL USE RE 48A 128 
CAPACITOR MICA: .001 MFD RE 48A 194 : CAPACITOR PAPER: .1 MFO RE 13A 488 
5000 VOLTS MAX WORKING ; : 200 VOLTS DC WORKING 
2.5. AMPS AT 1000 KC REPLACE WITH 48196A. 
1.5 " at 300 KC 
25" AT 100 KC 
(3861) (4170) 
278/32 = CRVSUC-1805 278/32 = CDLHC- 4293 
NOV. 41 Nov. 41 
48189 GENERAL USE RE 48A 123 © 48196-A CENERAL USE RE 48A 128 
CAPACITOR MICA: 2.00375 MFD RE 48A 154 CAPACITOR PAPER: O.1 MFO 
2000 VOLTS #AX WORKING FOR REPLACEMENT USE 431001. 
7-5 AMPS AT 1000 KC 400 VOLTS DC WORKING. 
4.0 * aT 300 KC 
1.5 * AT 100 KC 
(4263) 
248/32 CRVUC-2894 : 11/23/36 
NOV. 41 NOV. 41 
48190 GENERAL USE RE 48A 123 : 43197 GENERAL USE RE 48A 129 
CAPACITOR MICA: .01 MED RE 48A 154 CAPACITOR PAPER: .1 MFD RE 13A 488 
2000 VOLTS MAX WORKING 400 VOLTS DC WORKING 
725 AMPS AT 1000 KC, REPLACE wiTH 48197A, 
4.0 *% At 300 KC ; 
1.5" AT © 100 KC 
(4262) (41704) 
2/78/32 CRV:UC-2882 278/32  CD:DH-4010 
NOV. 41 NOV. 41 
48191 GENERAL USE RE 48A 123 48197-A GENERAL USE RE 48A 129 
CAPACITOR MICA! .00014 MFD RE 48A 184 CAPACITOR PAPER: 0.1 MFD 
8000 VOLTS HAX WORKING 600 VOLTS DC WORKING. 
25 AMP AT 1000 KC 
-3 * aT 300 ke 
«1 aT 100 KC 
(4231) 
248/32 CRVEUC-2326 11/23/36 CD:0YR-6010 


MAY 45 


____RAREHRRY® | BANAIAPTU 


MOUS 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


First assigned FoR | MASE ARAYINS, 


48197-8 su 
CAPACITOR PAPER: O.1 MFO 
1000 VOLTS DC WORKING 
FOR REPLACEMENT USE 48197C 


RE. 48A 129 


V2/17/41 CDEDYR-10010.. 
JUNE 42000 Le 


48197-c su “RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: O.} HFD RE 143A 488 
1600 VOLTS DC WORKING a 4 


*cDUIPT. NO. 3-381 


(i904) 
4, 14/42 COOYR-15010 CHSESL-G8205525 
Fes. 45 *SEE ABOVE 


48198 GENERAL USE RE 48A 123 
CAPACITOR PAPER: .5° MFD RE 13A 488 
200 VOLTS DC WORKING. 

REPLACE WITH 461398A. 


(4039) (4537) 
278/32 23 a 
NOY. 41 


481993-A GENERAL USE RE 48A 128 
CAPACITOR PAPER: 0.5. MFO 
400 VOLTS OC WORKING. 
FOR REPLACEMENT USE 481002. 


11/23/36 
NOV. 41 


48199 GENERAL USE. RE 48A°133 
CAPACITOR PAPER: 1.0 HFD RE 13A 488 
200 VOLTS DC WORKING. 

REPLACE WITA 431994, 


(4488) 
278/32 ee 
NOV. 41 


48199-A CENERAL USE RE 48A 133 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
400 VOLTS DC WORKING. 
SUPERSEDED BY 481995. 


1/30/37 
NOV. 41 


48199-8 GENERAL USE. RE 48A 133 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFO 
600 VOLTS DC WORKING. 
REPLACEMENT ONLY. 


2721741 
mov. 41 
48200 Tu-4 RE 48a 139 
CAPACITOR PAPER: 9.12 MFD 
1265 VOLTS 5 KV-A 
3 ne (3351) 
2/8/32 DL-2528908 (CGTH+2972828 


SUNE 42 


NAVSHIPS 900,109 


, 


NAVY DRAWN 
OES EATION [rinsr ASSIGNED FOR | AME GRAMHSR [ 


BESGKATION _|FIRST ASSIGNED FOR | NA GPASA | | oT 


400 VOLTS OC WORKING. HERMETICALLY 


“ SEALED. FIRST FURNISHED BY CD. 


8/22/36 CDzDH-4050 
NOV. 417 ce 


48206 cK-1 RE 48A 256 
CAP. MIiCA?,0001/.0001 MFD RE 48A 154 
€000 VOLTS MAX WORKING 
4 TERMINALS 


B/T7/32 CRVIUC-2952 CRVIK-35489 
MAR. 42° CASE 354 REV O 


48207 GENERAL USE RA 48F 202 
CAPACITOR MICA: .00003 MFO 


oe 48208 GENERAL USE RA 48F 202 
48201 RAB RE 48A 215 CAPACITOR MICA: .0000% KFD 
CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 ADJUSTABLE. 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS 0c TEST 
(2346) 
s : 6/28/32 
3/16/32 CANS }1455 CRVK-30090 SURE 42 
MAR, 42 0 PT. 1 . 
, 48209 GENERAL USE RA 48F 202 
48202 RAA ~ RAB RE 48A 216 CAPACITOR MICA: .O001 MFD 
CAPACITOR MICA: «002 MFD RE 48A 154 ADJUSTABLE : 
600 VO.TS DC WORKING 
1000 VOLTS pc TEST 
(2349) 
8/28/32 
3/16/32  CAws./1450 CRV2K-30095 JUNE 42 
MAR. 42 PT. I 
‘ 48210 GENERAL USE RA 48F 202 
48203 *® SEE BELOW RE 48A 2565 CAPACITOR MICA3 .0002 NFD 
CAPACITOR MICA: .00015 MFD RE 484 154 ADJUSTABLE. : . 
3500 VOLTS MAX WORKING 
7.0 AMPS AT 27000 KC 
165° ™ AT 4000 KG 
: ee : (2350) 
* TBA - TBB - TBC 8/28/32 
4/12¢32 CO:PL-432-54 JUNE 42 
MAR, 42 eeg : 
: ; 48211 GENERAL USE RA 48F 202 
48204 TBA-1 RE 484 151 CAPACITOR MICA: .0003 NFD 
CAPACITOR MICA: .O15 MFO RE 48A 154 AQJUSTASLE. 
1500 VOLTS HAX WORKING 
12 AMPS AT 3000 KC 
10 ® AT 4000 KC 
7 "AT -300 KC 
4°" at 100 KC (2357) 
s/28/32 
4/20/32 COzPL-140-6 JUNE 42 
NOV. 41 
48212 GENERAL USE RA 48F 202 
48205 GENERAL USE RE 13A 488 CAPACITOR MICA: ,0905 MFD 
CAPACITOR PAPER: .5 MFD RE 48A 129 ADJUSTABLE. 
SUPERSEDED BY 48205, : 
200 VOLTS DC WORKING. 
; (2358) 
(3679) 8/28/32 : 
4/28/32 JURE 42 
NOV. 41 
: 48213 TSA-ta _ RE 48A 260 
48205-a cP-3 : RE 484 129 CAPACITOR “AIGA: MULTIPLE ~ RE 48a 154 
CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 202/.002/,002/.0005/.001 MFO - 1090 


YOLTS MAX WORKHGG. 40 ANPS AT 1000 KC. 


6/16/32 CRVIUC+2948K CRVEK-35470- 


MAR. 42° CASE 353 


(48214 = TBA-1a 
CAPACITOR @iL: 10.0 MFO 


RE 48A 110 


CANCELLEO - FOR REPLACEMENT USE 46355A. 
275 VOLTS AC WORKING. WEIGHT 3 LBS, 


6/36/32 CG:9CEIA22 
NOV. 41 


48215 MF-2 & UB-3 
CAPACITOR MICA: .0008 MFD 
600 VOLTS OC WORKING 


(4447) 


CGsH-3931073-3 


RE 48A 112 
RE 48A 154 


ADJUSTABLE, ‘4000 VOLTS DC TEST 
(2345) 7429/32 9-13080 
5/28/32 : APR. 42 
JURE 42 Sane 
ISSUED 
MORAG | BENNTACTUES DATE ber sfen tS SHAS TUE. 


RESTRICTED 


Class 48—Copacitors 


3.48-1f 


NES, SAIN ARIE, DENEVE, [rise asseneo rox | oWARERNHE, _| 


48216  TAd;3 
CAPACITOR MICA: .01 MFD 
2000 VOLTS MAX WORKING. 
CANCELLED ~ USE 48352. 
10 AMPS AT 3000 KC 

8.8 AT 1000 KC 

6:9 AT 300 KC 

2° aT 100 KC 
9/22/32 CRVSUC-2916 
‘wOV. 41 - 


RE 48A 131 
RE 48A 154 


48217 GENERAL USE RE 48A 176 
CAPACITOR PAPER: 7.0/7.0 
RFD. 
1300 VOLTS DC WORKING. 


€3993) 
7718/32 CDzPL-184-6 CG24-2963341 
wov. 41 SUB 3 

48218 TAI-3 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .004 MFD RE 48A 154 


FOR REPLACEMENT USE 481289. 
3000 VOLTS MAX WORKING. s 


9422/32 CRVSUC-2918 
WOV. 41 UC-3038 


48219 GENERAL USE RE 48A 177_ 
CAPACITOR PAPER: 7.0 MFD 
300 VOLTS DC WORKING. 


? 


(4426) 

7/19/32 CGsDL-2593228  CGsM-2576829 

NOV. 41 101 REV 8 
48220 GENERAL USE’ RE 48A 134 | 


CAPACITOR PAPER: .5 MFO 
20000 VOLTS DC WORKING. 


(4519) 
T/V9/32 CGtDL-3932062 CS:K-3912212 
AUG. 43 REV 5 

48221. GENERAL USE RE 48A 106 


CAPACITOR MICA: 0.002 MFD RE 48A 154 
3000 VOLTS EFFECTIVE 
CANCELLED - SAME AS TYPE +48166 


IIV9/352 
APR.. 42 


48222 TAB-2 
CAPACITOR,PAPER: 4.0 MFO 
500 VOLTS DC WORKING. 
REPLACE wiTH 48222-A. 


RE 48A 110 


: (3299) 
7/20/32 CaY:S 7512723 CRVSYG-15-ED 


NOV. 45 WG-15-ED 


48222-A GENERAL USE RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
600 VOLTS DC WORKING. 


(3299). 


4/11/38 
- NOV. 41 


$8223 TAJ RE 48A 110 
CAPACITUR PAPER: 2.0 MFD 
300 VOLTS DC WORKING. ‘ 
REPLACE WITH -48223-A. 


; (3467) 
7420/32 CAY3S 9552844 ; 
NOV. 41 


48223-a GENERAL USE RE 48A 110 . 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFO 
400 VOLTS DC WORKING. 
HERMETICALLY SEALED. 


(3467) 
1418/37 . a 
WOV. 41 

48224 TAQ=3 RE 48A 110 


CAPACITOR PAPER: 9.0 MFD 
FOR REPLACEMENT USE -48224A. 
5S0 VOLTS AC WORKING; WEIGHT 6 LBS. 


7422/32 + =CGS9CESASS 
wOV. 41 


‘ 
COsH-3931C73-3 


48224-A GENERAL USE RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 9 MFD 
1600 VOLTS DC WORKING. 


1728/38 
NOV. 41 


48225 GENERAL USE RE 42a 178 
CAP. PAPER: 2/2/2/2/2 MFO 
MULTIPLE. 
150 VOLTS DC WORKING 


(3232) 
CGrDL-2593244 §CG:M-2576856 

AUG. 43 REV 4 

48226 GENERAL USE RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .03 MFD RE 48A 154 
2000 VOLTS MAX WORKING. ; 
18 AMPS AT 3099 KU 
40 * AT 1000 KC 
35° * AT 300 KC 
19 * AT 400 KC 

C3814), 

8/22¢32 CRV:UC-2785 - 
NOV. 41 

48227 RAA - RAB RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .005 MFD RE 48A 154 


200 VOLTS AC WORKING. 


(3064)(4561) 
8/22/32 CRVZUC~2909 


NOV. 41 
48228 RAA + RAB RE 48A 126 
CAPACITOR - MICA: 00001 RE 48a 154 
MFO 
500 VOLTS DC WORKING. 
7 a 
(4567) 


8/22/32 CRY: MODEL T. 
DEC. 41 


TES 


SUNT [| bare] MAA ETRIE'S 
RESTRICTED 


48229 RAA + RAB RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: .00093 RE 48A 154 
HFD 
600 VOLTS. DC WORKING. 
(4568) 
8/22/32- CRY; MODEL T ; 
DEC. 41 
48230 ROA - RAB RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: 000085 RE 48a 154 
HFD . 
$00 VOLTS DC WORKING. 
64569) 
8/22/32 CRV: MODEL T 
WAR, 42 
48231  .RAA - RAB RE 480 228 
CAPACITOR MICA: .01 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING. 
(4870) 
8/22/32 CRY: MODEL T 
Nov. 41 
48232 RAA ~ RAB RE 48A 228 
CAPACITOR MICA: 2.000042 RE 48A 154 
MFO 
500 VOLTS DC WORKING. 
(4871) 
8/22/32 CRV: MODEL T 
Nov. 41 
48233 RAA - RAB RE 484 134 


CAPACITOR PAPER: .1/.1/el 

MFD MULTIPLE 

FOR REPLACEMENT USE -48233-A, 

300 VOLTS OC WORKING £ tO - FOUR TER- 
BINALS. 


4872) 
8/22/32 CRV:CP-96 CRVEM-64575-G-1 


WOV. 41 


48233-a GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: .1/.1/ot 
MFO MULTIPLE 
FOR REPLACEMENT USE 48234-A. 
400 VOLTS DC WORKING 


2/2/38 
wov. 43 


48234 RAA-RAB 
CAPACITOR PAPER: .1/.1/.1 
MED MULTIPLE 
FOR REPLACEMENT USE -43234-A, 

300 VOLTS + 10%.0C WORKING - FOUR TER- 
MINALS. SAME AS 48233 EXCEPT LUGS. 


. RE 48A 034 


€4573) 
8/22/32 CRY:CP-97 CRVS%-64575-G-2 


HOV. 41 


48234-A GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: .1/.1/03 
MFD MULTIPLE 
400 VOLTS DC WORKING, EACH SECTION, 
HERMETICALLY SEALED. 


12/22/36 
Nov. 44 


GRAN RUES 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-12 


48235 RAA - RAB RE 48a 134 
CAPACITOR PAPER: .1/.1 MFD 
FOR REPLACEMENT USE -48235-A. 
300 VOLTS + 10% DC WORKING. 
THREE TERMINALS. 


: (4574) 
84/22/32 CRVSCP-98 CRV3M-6600-G-1 


WOV. 41 


48235-a GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 
MFO. 

FOR REPLACEMENT USE 48236A. 

400 VOLTS DC WORKING. 


2/2/38 
MOV. 41 


48236 RAA + RAB RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: «17.1 MFO 
FOR REPLACEMENT USE 48236A. 
: 300-VOLTS OC WORKING + 10% - THREE 
TERMINALS. SAME. AS 48235 EXCEPT LuCS. 


: (4575) 
8/22/32 CRV3CP-99 CRV3H-6600-G-2 


NOV. 41 


-48236-A GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1" : 
HFD. ; 
400 VOLTS DC WORKING, EACH SECTION 
HERMETICALLY SEALED. 


12422736 
NOV. 43 


48237 RAA > RAB RE 480.134 
CAPACITOR PAPER: .05 MFD ‘ 2 
FOR REPLACEMENT USE 482374. 
300 VOLTS + 10% DC WORKING, 


(4576) 
8/22/32 CRV3CP-100 CRY3M*6602-G-1 


NOV. 41 


48237-A GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: 205 MFD 
FOR REPLACEMENT USE 48238A. 
400 VOLTS DC WORKING. 


2/2/38 
NOV. 41 


48238 RAA’- RAB RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: .05 MFD 
FOR REPLACEMENT USE 48238A. 
300 VOLTS + 10% DC WORKING. SAME AS 
48237 EXCEPT LUGS. ° 


. (4577) 
8/22¢32 CRY3CP-101 CRYSM-66002-G-2 


NOV. 41 


48238-a CEKERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: .05 NFO 
400 VOLTS DC WORKING 
HERMETICALLY SEALED. 


12/22/36 
WOV. 41 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


RMI SNR WAP RRAYINR, SAT OMAP RRALDNS 


48239 RAA ~ RAB RE 408A 134 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
FOR REPLACEMENT USE 482394. 
300 VOLTS + 10% DC HORKING. 


- (4578) 
8/22/32 CRVSCP-102 CRY3N8-66003-G-1 


NOV. 41 


48239-A GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
FOR REPLACEMENT USE 48240A. 
400 VOLTS DC WORKING. 


272/38 
wOV. 41 


48240 RAA.RAB 
CAPACITOR PAPERS 1 MFO 
300 voLTs + 10% 

SAME AS 48239 EXCEPT Lucs. 
FOR REPLACEMENT USE -48240A. 


RE 48a 134 


(4579) 
8/22/32 —. CRV3N-66003-G-2 


NOV. 41 


48240 GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
HERMETICALLY SEALED 


42/22/36 
NOV. 41 


48241 RAA - RAB RE 48A 179 
CAPACITOR PAPER: 2.0/2.0 
WFO 
300 VOLTS # 10% DC WORKING. 
THREE 6" LEADS. 


(4587) 
8/22/32 CRVSCP-92 CRVSP-64918-G-1 


NOV. 4% 


cRV 48242 RAA > RAB 

CAPACITOR PAPER: O.1 MFD 

FOR REPLACEMENT USE 48242A. 

1000 VOLTS DC WORKING + 10%. Two 6” 
LEADS. 


; " (4888) 
@/22/32  CRV:CP~93 CRV3H-64573-C-1 


NOV. 41 


48242, GENERAL USE RE 48A 136 
CAPACITOR PAPER: 0.1 MFD : 
1000 VOLTS DC WORKING : 
HERMETNCALLY SEALED 


12/22/36 
NOV. 41 


48243 RAA - RAG RE 48A 137 
CAPACITOR PAPER: 10.0 MFD 
FOR REPLACEMENT USE 482433. 


400 VOLTS + 10% DC WORKING. 
e % e 


(4589) 
8422732 . CRVSCP-94 CRYSP°64919-G-1 


NOV. 41 


SSE 
RESTRICTED 


482434 RAA/RAB RE 48A 135 
CAPACITOR PAPER: 10.0 MFO 

400 VOLTS DC WORKING 

REPLACE WITH 482438 


REPLACEMENT FOR 48243 


12/1/34 CRVSES6-A-1 
NOV. 41 


CRVIP*72614-G~2 


482433 GENERAL USE RE 48A 137 
CAPACITOR PAPER: 10 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
HERMETICALLY SEALED 


12/22/36 M12393-2 
NOV. 41 


crv 48244 RAA - RAB 

CAPACITOR PAPER: 2.0 MFD 

FOR REPLACEMENT USE 48244A. 

300 VOLTS, -10% + 25% DC WORKING. 

ONE LEAD 6" LONG, ONE LEAD 2-172" LONG. 


(4590) 
O/22/32 CRVICP-95 CRV34-64574-G- 


NOV. 410 MI1-2394-1 


48244 GENERAL USE RE 48A 155 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
FOR REPLACEMENT USE 48256A 
WERMETICALLY SEALED 


12/22/36 
Nov. 41 


48245 MF-2 - MB-3 RE 48A 126 
CAPACITOR HICA: .0001 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING. 


8/22/32 CRV¥: MODEL T 
DEC. 41 


48246 HF-2 - MB-3 RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER? 
CANCELLED - FOR REPLACEMENT USE 48223A. 


8/29/32 CAY2S9552844 
NOV. 41 


48247 GH-1 RE 48A 253 
CAPACITOR MICA: 1.0004 MFD RE 48A 154 
6000 VOLTS OC WORKING. 

TO AMPS AT 4000 KC. 


(3734) 
971732 CRVSUC+2722 CRV:7600624 


MAR. 42° CASE 309 


cc- 48248 TBA+I 
CAPACITOR PAPER: 12.0 MFD 
FOR REPLACEMENT USE -48248A. 
825 VOLTS DC WORKING. 


9412432 CGOZSCELA3S2 CGSH-5331073-5 
NOV. 41. 7 


aed 


Class 48—Capacitors 


| ae . 3.48-13 
[SHARE —_|rnsr snow von | aR SHAAN —_ [rar asvewen vox | AADARN RA SRANG 


48248-a CENERAL USE RE 48A 110 


2500 VOLTS OC WORKING 
$000 VOLTS DC TEST 


10/6/32 
APR. 42 


€029-54040 


DATE [orn |] jare [ aAGrHSr 


48256 TAJ-3 Xa-8415 


600 VOLTS DC WORKIN 
4000 VOLTS OC TEST. 


1O/134/32 CO39 
NOV. 41 


RESTRICTED 


CAPACITOR PAPER: 12 MFD CAPACITOR PAPER: 2.0 HFO sign abe NEO bs i ee 
800 VOLTS DC WORKING. 300 VOLTS -10% +25% DC WORKING 1000 vouTs MAX WORKING : 
: FOR REPLACENENT USE 48256-A. : 
z 5.0 AMPS AT 1000 KC 
3.5 "> AT 300 KC 
2.0 " aT 100 Kc 
1727/38 10/7/32 CRV:CP-95 CRVIN-64574-G-2 Ovid /32 RYU ; 
2UC+2233 
ve = - : 
HOV. at NOV. 41 K~802265-P14 Nove at 
48249 GENERAL USE RE 48A 126 48256-A GENERAL USE RE 468A 135. 48264 TAU-1 RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: 400! MFD. RE 48A 154 CAPACITOR PAPER: 2.0 MFO y 
(00 WOLTS 06. woRk Tne CAPACITOR MICA: 202 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING. f 7 veo VOLTS! 
CANCELLED - FOR REPLACEMENT USE 48428. 
10.0 AMPS AT 3000 KC 
8.8 * AT 4000 KC 
eaays 6.0 ".- AT 300 KC 
. 
9/16/32 CRV: MODEL T 12719740 ‘aisles EAU 180 ke 
WoV. 41 ot 
DEC. 41 loves e1 
48250 GENERAL USE RE 48A 126 48257 — TAd-3 RESSA 138 48265 GENERAL USE RE 48A 225 
CAPACITOR MICA? .004 MFD RE 48A 154 CAPACITOR PAPER? 0-6 MFD CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 48a 154 
600 VOLTS DC WORKING. 400 VOLTS DC WORKING ae 
-108 #25% TwO LEADS 12" LONG. BOQOVOLTSA MAX MORRING: 
9.0 AMPS AT 3000 KC 
i §.0 ." AT 1000 KC 
3.0 " ‘AT 300 KC 
ies : 1.8 * aT 100 Ke 
9/16/32 CRV: MODEL T 10/7/32 CRV:CP CRVIM-64574-6-5.° 
cee. gi wove at rs 10/31732- i 
. ep Nov. 48 
48251 GENERAL USE RE 48A 227 48258 Tass RE 48A 180 48266 TaUet pedeais2 
CAPACITOR HICA: .006 MFD RE 48A 154 tear Sigh ied MFO CAPACITOR MICA: .05 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING. P00 VOETS DE MORRUNG SLOe tea 1000 VOLTS MAX WORKING 
. 20 AMPS AT 3000 KC 
25°" at 1000 KC 
25°" aT. 300 KC 
er 1§ "AT. 100 KC 
32 : 
9/16/32 CRV: MODEL T a CRVER?SSO6E 10/31/32 COsPL-507-S0 
DEC. 41 3 Nov. 41 : 
cRV48252 = TANe3 RE 48a 122 “ite ee RE 48a 117 48267  Tau-1 RE 48A 122 
CAPACITOR HiCA: 0.008 NFO RE 48A 154 . ; ee CAPACITOR MICA: .0125 HFD RE 48.154 
3000 VOLTS MAX WORKING SARCELEED) © FOR REP CACEMENT SUSE 40131245 1000 VOLTS KAX HORKING 
15 AMPS AT 3000 KC 18 AMPS AT 3600 KC , 
18." AT .1000 KC 
; 15 * aT 300 KC 
- 9 * AT 400 Ke 
: : 10/7/32 : 
9/22/32 CRV2UC-2892-K  CRV:K-802265-12 wove. ai : 10/31/32 COrPL-510-50 
APR. 42 NOV. 414 d 
48253 MF-2 - MB-3 RE ABA 257 dente nse pee bai 48268 — TAU-1 RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .001 MFD RE 48A 164 : ; : CAPACITOR MICA: .03. MFO RE 48A 184 
SOOO VOLTS AK MORKING: CANCELLED - FOR REPLACEMENT USE 481324. odo VOLTS Nak GoRRING 
2.5 AMPS AT 100U KC : 20 AMPS AT 3000 KC 
165°" AT 300 KC 22," . at 1000 KC 
.5 © AT 100 Ke 22". aT 300 Ke 
: s 18 "AT 100 KC 
9/27/32 CRVUC-2737 CRVEK+2101627 en 10/31/32 CD:PL-509-50 
MAR. 42° CASE 323 us one NOV. 41 
48254  NF-2 - mB-3 RE 48A 287 seh a than ne a ' RE: ABALTS4 48269 = Tav-l RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .001 MFO RE 484 184 NFO. CANCELLED - FOR REPLACEMENT USE CAPASLTORMUCAS 204 HED. RE 484: 154 
5000 VOLTS MAX WORKING. cadeeOA 3 1000 VOLTS MAX WORKING 
228 (AMES AT 1900-40 300 VOLTS DC WORKING -10% + 25%. THREE . POL ARES AT SU00. 80 
165 % AT 300 KC TERDINALS 2 25 AT 1000 KC 
“65 * aT 100 KC . : . : 22." aT 300 KC 
185 "> aT 100 KC 
9/27/32 CRY:UC-2758 CRVZK-2101627 ae ci Ag CRE oere at 10/31/32 CDzPL-508-50 
naz. 42 CASE 324 ws Vs ; NOV. 41 : 
48255 ae RE @8a G12 48262 GENERAL USE RE 48A 112 48270  tau-1 geceek 433 
CAPACITOR MICA:.00904 NFD RE 48A 154 CAPACITOR MICA: 2003 MFD RE 48A 154 CAPACITOR MICA: .0002 MFD RE 48A 154 


10000 VOLTS MAX WORKING 
$-0 AMPS AT 3000 KC 
1.6 " AT 1000 KC 
5 * aT 300 KC 
216" AT 100 KC 


10/31/7352 CDsPL-308-50 
NOV. 41 


raeaUe® 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-14 


Class 48—Capacitors 


AM ARIIG SSG. [rinse assioneo ron | WAVLARAYIS, AM MAMAN, 


48271 TAU RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .0008 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
10.0 AMPS AT 3090 KC 

7.0 * AT 1000 KC 
4.0 * AT 300 KC 
1.5 © AT 100 KOs 


10/33/32 COsPL-499-50 
wov. 41 


48272 TAU=1. © RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .0004 MFO RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING ; 
8.0 AMPS AT 3000 KC 
6.0 ™ AT 1000 KC 
o " aT 300 KC 
5 * AT 100 KC 


10/31/32 CDzPL-506-50 
NOV. 41 He 


48273 TAU-] ~ RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .00009 MFO RE 48A.3554 
6000 VOLTS MAX WORKING i 
4.0 AMPS AT $000 KC 

* AT 1000 KC 
-6 ™ AT 300. KC 
2-2" AT. 100 KC 


10431732 COsPL-501-50. 
NOV. 41 . ao 


48274 =TAU-t RE 48a 116 
CAPACITOR NICA: .00095 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
1S AMPS AT 3000 KC 
15 " aT 1000 KC 

8." at 300 Kc 
~ 3° aT 100 Ke 


10/31/32 CDzPL-505-51 
NOV. 4) 


48275 TAU-1 RE 48A:237 
CAPACITOR MICA: .CO025 MFO RE 48A 154 
30000 VOLTS MAX WORKING 
14.0 AMPS AT 3099 KC 
10.0 ® AT 1000-KC 

4.0 ™ AT 300 KC 
1.5 " aT 100 KC 


10/31/32 COIPL-516-52 
WAR. 42 : : 


48276 LE © “-°* RE 48A-126 
CAPACITOR MICA: 100008 MFD RE-48A 154 
500 VOLTS DC WORKING. 


11/7/32 CRY: MODEL T 
Dec. 41 


(48277 «HB-3 & HF-2 RE 4BA 106 


CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 184 


3000 VOLTS MAX WORKING 
4.0 AMPS AF 3000 KC 

0.4 * AT 1000 KC 
215 * AT 300 KC 
306 * AT 100. KC 


W1/8/32 CD:577 
NOY, 41 : 
48278 TAU-t RE 48A 131 © 


CAPACITOR MICA: .O1 MFD RE 48A 154 
FOR REPLACEMENT USE 48352. : 

1000 VOLIS. HAX WORKING 

9.0 AMPS AT 3500 KC 4 BR Ueeee” 

6.0 " aT 1000 KC.” é 
3.5 " AT 300 KC 
2.0 * AT 100. KC 
14/8/32 COrPL-150-6 
NOV. 41 


(3064) 


48279 TAUst > RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 48A 184 
6000 VOLTS HAX WORKING 
9.0 AMPS AT 3000 KC 
5.0 " AT 1000 KC 
3.0 " aT 300 Kc 
1.8 " aT. 100 KC 


1178/32 =COSPL-217-6 
NOV. 41 


48280 Taurt RE 46A 159 
CAPACITOR PAPER: 4.0 MFD 
2500 VOLTS DC WORKING. 


1148/32 CDsPL-5095G 
NOV. 41 


48281 TAUst RE 48A 159 


CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
1000 VOLTS DC WORKING. 


31/8/32 CCASDA-14 
NOV. 41 


48282 TAU-t RE 48A.159 
CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
2500 VOLTS, DC WORKING. 


1148/32 CCASDA-15 
WOV. 43 


48283 TAU-1 RE 48A 158 
CAPACITOR PAPER; 4.0 MFD 
500 VOLTS DC WORKING. 


V1/8/32 CCASDA*16 
NOV. 41 


48284 TAU-1 RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 0.15 HFD 
2500 VOLTS MAX WORKING 
2 AMPS AT 800 CYCLES. 


1178/32 CCASDA-18 
NOV. 41 


48285 GENERAL USE RE 48A 259 
CAPACITOR MICA: 0.1 MED RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 
3" x 5" xX 2-5/8", 

20 AMPS AT 1000 KC 
15 " AT. 300 KC 
fo * AT 300 KC 


11/9/32 CRV2UC-1827 
MAR. 42-000 - CASE 42 
48286 Tau-1 RE 134 488 


CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
200 VOLTS DC WORKING 
FOR REPLACENENT USE -48286A. 


WV/12732 COSBW-30 
NOV. 41 


48286-a GENERAL USE RE 48a 129 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFO 
FOR REPLACEMENT USE 48600A. 
400 VOLTS DC WORKING. 
HERMETICALLY SEALED, 


11/23/36 CD;0H-4100 
NOV. 41 


48287 TAU+1 RE 13A 488 
CAPACITOR PAPER: .& MFO 
400 VOLTS DC WORKING 
FOR REPLACEMENT USE -48287A. 


11712732 8M-28 
NOV. 43 


48287-A GENERAL USE RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER; 0.5 MFD 
600 VOLTS DC WORKING. 
HERMETICALLY SEALED. 


11/23/36 COIPC-691 | -- CRRTQBIS258-H 
nov. 43 
482878 wmarRK 9 RE 48a 129 


CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
1000 VOLTS DC WORKING 
2000 VOLTS DC TEST 


co/10 
3/31/42 Cosn¥-10050 CWrESL-682055-2 
NOV. 43 REV 2 

48288 ‘TAUSH RE 13A 488 


CAPACITOR PAPER: 0.25 MFD 
200 VOLTS OC WORKIN 
FOR REPLACEMENT USE TYPE 482888 


Tt/12/32 
MAR, 42 


48288 GENERAL USE RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER; .2S MFO RE t3a 488 
600 VOLTS Df WORKING. 

FOR REPLACEMENT USE TYPE 482888. 


11/23/36 CAWw:630 ‘CRV3K-866920-1 
Yun. 45 COr0YR-6025 ~~ sua 1 a 


48288-8 sv RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: 0.25 MFO 
1000 VOLTS OC WORKING. 


12/17/41 CDOZDYR-10025 ~.cW:€S-682028-2 
HAR. 43 MSSUE 4 


48289  cenerac use Ire 48a 131 
CAPACITOR MICA: «1 MFD RE 48A 154 
690 VOLTS MAX WORKING - STYLE 1. 

17 AMPS AT 3000 KC 
20." AT 1000 Kc 


18" AT 300 KC ue : 8 


[ia AT 400 KC 


TH/14/32 COSPL-111-6 


WOY¥. 41 
MBIVATTVRE® CANARIA | 


Class 48—Capacitors 


3.48-15 


oar ck TER, ANAT, BAGS. [rasr assioneo ror | HAAN | 


~48289-A AN/CPN-6 
CAPACITOR, PAPER: 
RATED 4 MFD., 1000V DC W. 


RE 48A139 
RE 130498 


(+10) 
3/19/45 COG-8A103043 
MAY 45. : iss ¢ 
48290 RAE RE 48A 216 
CAPACITOR MICA: .001 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS OC WORKING 
1000 YOLTS DC TEST. 
V2/13932 CANS #1450 
MAR. 42 ; 
48291 RAA & RAB RE 48A 354 


CAP.%ICA: 10-60/10-600 MMF 
TWO SECTIONS. TRIMHER 


1/6/33 CRV3K-806785 
WOVe 41 
48292 RAA & RAB RE 48A 154 


CAPACITOR MICA: 10-60 MNF 
TRIMMER. ONE SECTION 


1/6/33 CRVSK-806783 
HOV. 41 
48293 RAA & RAB RE 493A 354 


CAP.MICAS 4°25/4-25 MMF 
TRIMMER. TWO SECTIONS 


1/6/33 CRV:K-806783 
NOV. 41 
48234 RAA & RAB RE 48A 154 


CAPACITOR FICA: 4-25. MMF 
TRIMMER. GNE SECTION. 


1/6/33 CRV2K-806783 
NOV. 41 
48295 RAA & RAB RE 480 154 


CAP. MICA: 4-25/8-60 MRF 
TRIMMER TWO SECTIONS 


1/6/33 CRVSK -806784 


JUNE 42 


RE 48A 154 


crv 42296 RAA & RAB 
CAPACITOR: B/60/4/25 MMFD 
TRIAMER FOUR SECTIONS MICA. 


1/6/33 CRYSK-806784 


SUNE 42 


[are | “RASTER oa 


SAFTASE A 


665197 O - 45 - 47 


48297  RAA & RAB 
CAP.HMICAS3-60/8-690/3-10 MMF 
TRIMMER 3 SECTIONS 


RE 48a 154 


1/6/33 CRY3K-306784 
JUNE 42 
48293 RAA & RAB 


RE 48A 154 
CAP.MICA24-25/4-25/3-10 MMF : 
TRIGMER 3 SECTIONS 


1/6/33 CRV:K-806734_ 
JUNE 42° 
48299 PC RE 48A 112 


CAPACITOR MICA? .0025 SFO RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS DC TEST. 


6/8/33 
APR. 42 


C039-$2025 


48300 TAS-4 RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .O018 MFD RE 48A 154 
8000 VOLTS MAX WORKING 
14.7 AMPS AT 3009 KC 
12,0 " AT 1000 KC 


7.0 " aT 300 KC 
2.9 % AT 100 KC 
6/8/33 CRYsUC-2970 
NOV. 41 

cue 48301 RAA & RAB 


CAPACITOR AIR: 6-100 MMFOD 

VARIABLE. MIDGET TYPE IN RAGB-3 THESE ARE 
RATED 8.5 TO 100 MMFD RESULTING FN NO 
CHANGE IN PERFORMANCE. 


1/31/33) CHC:4C-100-S 
JUN. 45 


CRV:K-8052726-1 
REV 5 OR 6 


chc 48302 RAA 4 RAB 

CAPACITOR AIR: 6-100 MMFD 

VARIA3LE. MIDSET TYPE HAYYAQLUNO TYPE 
MC-100-S WITH MODIFIED. MOUNTING 
ARRANGEMENT, 


1/31/33 CHC2"C-100S CRV:K*B11656-1 
NOV. 41 sus 0 


48303 RAA & RAB RE 48A 106 
CAPACITOR MICA: 2.0003 MFD RE 48A 154 
250 VOLTS AC WORKING. 


1/34/33 CRVUC-2993A 
NOV. 41 


48304 RAA & RAS RE 48A 106 
CAPACITOR MICA: .0012 MFD +RE 48A 154 
250 VOLTS AC WORKING. 


P/3U/33  CRVIUC-2905A 
NOV. 41 


ASSIGNED 


ISSUED 


. 272/33 


48395 RAA & RAB RE 48A 106 
CAPACITOR MICA: .00158 MFD RE 48A 154 
250 VOLTS AC WORKING. 


1/34/33 CRVSUC-2904A 
NOV. 41. 


48396 RAA & RAB RE 48A 106 
CAPACITOR MICA: .0009 MFD RE 483A 154 
250 VOLTS DC WORKING. 


(1869) 
“U/31/33  CRVSUC-2902A 
wov. 4) 
48307 RAA & RAB RE 48A 106 


CAPACITOR MICA: .0032 MFD RE 48A 154 
250 VQLTS AC WORKING. 


W/31/33  CRVSUC-2908A 
NOV. 41 


48308 GK-1 RE 468A 158 
CAPACITOR PAPER: 20.0 HFD 


200 VOLTS OC WORKINC. 


2/2/33 : J 
NOV. 41 


48309 GK-I RE 468A 181 
CAPACITOR. PAPER: 0.5 MFD 


200 VOLTS DC WORKING 


2/2/33 


CAW3 7250 thal 
NOV. 41 7 


48310 k=! 
CAPACITOR MICA: .03 MFD 


600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST. 


RE 48A 215 
RE 48A 154 


Caw: #1455 
WAR. 42 ; 


48311 
CAPACITOR MICA: .001 MFD 
3000 VOLTS MAX WORKING 
6.0 AMPS AT 3000 KC 
2.0 ™ AT 000 KC 
29 ™ AT 300 KC 
«6 " AT 100 KC 


RE 48A 131 
RE 48A 154 


2/  /33  CDIPL-245-6 
NOV. 41 : 


48312 OK-1- 
CAPACITOR PAPER; «1/1 MED 
FOR REPLACEMENT USE -42312B. 
200 VOLTS DC WORKING 


RE 13A 488 


2/38/33 
WOV. 41 


MAGI | gaWiTACTURIA, 


” 


RESTRICTED 


SaANIAT RUE ch 


DATE 


MHS 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-16 


Class 48—Capacitors 


. 


ATR eGR, ATT MAM RRAYIN, AGI —_[rasr assianeo ron | owarranaying | 


48312A GENERAL USE RE 48A 128° 
CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 : : 
MFD 

400 VOLTS DC WORKING PER SECTION 
REPLACE BY 48512B ae * 
HERMETICALLY SEALED = 


11/23/36 
NOV. 41 : : 

48312-8 Gen USE ~ RE 48a 128) 
CAPAC! TOR-PAPER RE 130 488 


0.1/0.5 MFD. 600 VOLTS OC WKG. PER 
SECTION. e 
HERMETICALLY SEALED. 


®CHZ:C0-806 REV 6 


12/5/40 COsovtR-6011 COL: 9S6NDOIW * 


AuG. 44 REV O* 
48313 Gk-12 0° RE 143A 488 


CAPACITOR PAPER? -1/e1 MFO 
FOR REPLACEMENT USE -433138. 
200 VOLTS DC WORKING 


2/16/33 
NOV. 41 


483134 GENERAL USE. RE 48A 329 
CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 
MFO 
400 VOLTS DC WORKING PER SECTION 
REPLACE BY 3138 
HERHETICALLY SEALED 


11/23/36 
WOV. 41 


483138 CENERAL USE RE 484 129 
CAPACITOR PAPER:.t/.1 MFD RE 134 488 
600 VOLTS DC WORKING PER SEVIIUN 


REPLACEC BY 48313¢ 


12/9/40 C & o:RLO 2210 CFES10.70 
FES. 45 ‘CD SOYR-6015 . REV 0 


48313-c HaRK 8 RE -48A- 129 
CAPACITOR PAPER; .1/.1 MFO : 
1000 VOLTS OC WORKING PER SECTION 
HERMITICALLY SEALED 


$/5/42 COsOYR-10011 CHSES-622029-2 


MAR. 43 wae ISSUE 3 
48314  cK-t RE 48A 129 


CAPACITOR PAPER: .2 MFO 
FOR REPLACEMENT USE - 48435A. 
200 VOLTS DC WORKING 


2/16/33 
NOV. 41 


48315 CK-1 -> RE 3A 488 
CAPACITOR PAPER: .05/.05 
MED. FOR REPLACEMENT USE -48315B 
300 VOLTS DC WORKING. - 


2/16/33 
NOV. 41 


483154 GENERAL USE RE 48A 129 
APACITO® PAPER? 0.05/0.05 
WFD. 400 VOLTS DC WORKING PER SECTION 
REPLACE BY 485158. HERMETICALLY SEALED- 


14/23/36 
NOV. 41 


483158 CENERAL USE RE 13A 438 
CAPACITOR PAPER: 0.05/0.05 RE 48A 129 
KFO 
640 VOLTS DC WORKING PER SECTION 
HERMETICALLY SEALED 


¥CFES10.74 REV O 
V2;9/40 CTUcCP1264 
SEPT. 444 REY O* 


48316 RAA & RAB RE 48A 238 
CAPACITOR MICA: .0004 MFD RE 48A 154 
MIDGET - PIGTAIL TYPE. 

500 VOLTS DC WORKING. 


@ K-35913-1 SUB 2 & M-86016(6/8/40). 
2/17/33 CRVSMODEL H @ SEE ABOVE 
WAR, 42 


48317 RAA & RAB RE 428A 238 
CAPACITOR MICA: 2000154 RE 48A 194 
MED, MIDGET. PICTAIL TYPE. 

200 VOLTS DC WORKING 


* CRVSK=35913-1 SUB 25 M-86016 (6/8/40) 
2/17/33 CRVIMODEL HW * SEE ABOVE 
MARL 42 - 


48318 RAA & RAB RE 48a 219 
CAPACITOR MICA?.00084 “FD SEE BELOW 
CARTRIDGE. PICTAIL TYPE. 

B00 VOLTS DC WORKING 


*RE 48A 154; RE 48A 238 
2/12/33 CRV:MODEL CG CRVEK-35912-C-1 
MAR. 42 


48319 RAA & RAB RE 48A 219 
CAPACITOR MICA: 0.0005 NFD * SEE BELOW 
CARTRIDGE - PIGTAIL TYPE 
$00 VOLTS DC WORKING 


* RE 48A 154 & RE 48A 238 
2/19/33 CRVZ4OGEL C CRYSK-3E912-GC-2 
MAR, 42 


48320 RAA & RAB RE 48a 219 
CAPACITOR MICA: .0004 FD RE 48A 154 
CARTRIDGE - PIGTAIL TYPE. 

500 VOLT DC WORKING. 


2/17/33 CRY: MODEL ¢ CRVIK-35912-G+3 
NOV. 41 

48321 RAA & RAB RE 48A 219 
CAPACITOR MICA:.000345 MFD RE 48A 154 


. CARTRIOGE - PIGTAIL TYPE, 


$00 VOLTS DC WORKING 


2/t7/33 CRY: MODEL G CRVSK-35912-G-4 
wOV. 41 


48322 RAA & RAB RE 48A 219 
CAPACITOR MICA: 000220 RE 48a 154 
MFD - CARTRIOGE - PICTAIL TYPE. 

600 VOLT DC WORKING. 


2/17/33 CRV: MODEL G . CRVEX-35952-C-5 
NOV. 41 3 : 


48323 RAA & RAB RE 48A 219 
CAPACITOR NICAZ 2.090155 RE 48A 154 
MFD -.CARTRIOCE - PICTAIL TYPE. 

$00 VOLT DC WORKING, 


2/17/33 CRV: MODEL G ; “CRVEK-35912-6-6 
NOV. 41 


48324 RAA & RAB RE 48A 219 
CAPACITOR MICA: 0.000130 RE 48A 154 
MFO - CARTRIDGE - PIGTAIL TYPE. 

500 VOLT DC WORKING. 


2/17/33 CRY: MODEL G CRYEK-35902-6-7 
NOV. 41 


48325 RAA & RAB RE 48a 219 
CAPACITOR MECAS©O05125 MFO RE 48A 154 
CARTRIDGE - PICTAIL TYPE 
$00 VOLTS OC WORKING 


2/17/33 CRVSNODEL GC CRVIK359I2°S-3 
NOV. 43 


48326 RAA & RAB RE 48A 219 
CAPACITOR MICA: .099110 RE 48A 154 
MFO + CARTRIDGE - PIGTAIL TYPE. 

500 VOLTS DC WORKING. 


2/17/33 CRV; MODEL G CRVIK*36912-6-9 
NOV. 41 7 


48327 RAA & RAB RE 48a 219 
CAPACITOR MICA: .000870 RE 4BA 154 
MED - CARTRIDGE - PICTAIL TYPE. 

500 VOLTS DC WORKING. 


2/17/33 CRY: MODEL GC CRYVIK-35312-6- 
NOV. 42 10 


48328 RAA & RAB RE 48A 219 
CAPACITOR MICA: -009080 RE 48A 154 
MFO - CARTRIOGE - PIGTAIL TYPE. 

500 VOLTS DC WORKING. 


2717/33 CRV: MOCEL c CRVEK-35912-C- 
NOV. 41 7 St 


48329 RAA & RAB RE 48A 219 
CAPACITOR MICA: 2090035 RE 48a 154 
MFD - CARTRIDGE - PIGTAIL TYPE, 

500 VOLTS DC WORKING. 


2/17/33 CRV: MODEL CG CRYZK-35912-C- 
“WOV. 41 12 


GRANTOR, 


ee pee ae a Pek TE ee ty OE 


Class 48—Capacitors 


VARA, [rinsr assiowen roe | UL ARANINS, | AUR, [nase assioneo vox | HAMTSRATS, 


48330 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
5000 VOLTS DC TEST. 


2/38/33 CD:39-535025 
APR. 42 


48331 GENERAL USE RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 4.0 MFO 
300 VOLTS DC WORKING 
FOR REPLACEMENT USE 48331A~ 


(3491) 
3/8/33 CRV3UC-2305 
NOV. 41. CASE 72 


4833514 GENERAL USE RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 4,0 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
HERMETICALLY SEALED 


9/38/36 
NOV. 41 


48332 TBF RE 48a 131 
CAPACITOR MICA: 2000S MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
FOR REPLACEMENT USE 48754 
2.5 AMPS AT 1000 KC. 


3/21/33 COrPL-466°6 
NOY. 41 CI2PL-272-6 


48333 Yer RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 48A.154 
3000 YOLTS 
REPLACE BY 481040 
2.5 AMPS AT 1000 KC 


3/21/33 COrPL-452-6 
WOV. 41 CD:PL-215-6 


48334 TBF RE 48a 131 
CAPACITOR MICA:3.90025 HFO RE 48A 154 
$000 VOLTS. REPLACE BY 48749 
$.0 AMPS AT 4000 KC 
5.0 AMPS AT 3000 KC 
2.5 AMPS AT 1000 KC 
1.0 AMPS AT 300 KC 
0.3 AMPS AT 100 KC 
3/23/33 COsPL-364A-6 


NOV. 41 

48335 YoF RE 48A 261 
CAPACITOR MICA: 225 MFD RE 48A 154 
1250 VOLTS 


40 AMPS AT 1000 KC 
30 a8 300 KC 
19 ae too Kc 


3/21/33 UC-1832 
MAR. 42 CASE 23 


48336 TBF "RE ABA 110 


CAPACITOR PAPERS: 
CANCELLED - FOR REPLACEMENT USE 48135-A, 


3/21/33 CRVZUC-487A 
WOV. 41 


pare | MAMMARUHR? | OMNMEACTNR, =| | oar 


48337 TRF RE 48a 131 
CAPACITOR NECA: .001 MFO RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
FOR REPLACEMENT USE 48737. 

7 AMPS AT 3000 KC ; 
4 * aT 1000 KC ‘ 

2 ® aT 300 ke 

' * at 100 kc 


- 3425/33 COSPL-246-6 


NOV, 41 

cay 48338 TBF RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 4.0 MFO 

1250 vorTsS.} 


3721/33 CAY:S#68M414 
JUNE 42 


48339 TBF RE 48A 234 
CAPACITOR PAPER: 4.0/4.0 
HFD - 2300 VOLTS DC WORKING 
WESTINGHOYSE ELECTRIC HFS. CO., TYPE LO. 


3/21/33 CAY:SY700633-A 


wov. 41 

co-48340 TBF RE 48A 302 
CAPACITOR ELECT: 500 MFD 

15 VOLTS 


3/20/33 COSPL-5SII3-E CAY:K-7308901 
OCT. 42 


48341 RAE RE 48A 218 
CAPACITOR MICA: .Ot MFO RE 438A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 
SAME AS 438487 EXCEPT MOUNT HOLES. 


4/7/33 = CAWS#1455 CRV:K-30090-3 
MAR. 42 
» 
48342 Pc RE 48A 167 


CAPACITOR PAPER: .5/.1 NFO 
TwO SECTIONS. 200/1000 VOLTS DC 
WORKING 


6/23/33 CRV:CP-124 CRV2KX-2380383 
WOV. 41 ‘ ‘ : 


48343 GENERAL USE RE 48A 109 
CAPACITOR MICA: .00015 MFD RE 48A 154 
“6000 VOLTS HAX WORKING 
8 AMPS AT 3000 KC. 


$/10/33  CRVZUC-2428 
NOY. 41 


48344 = TaAJ-4 RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .0014 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX WORKING 

7.28 AMPS AT 3000 KC 

5.50 " aT 1000 kc 

3.20 7 at 300 KC 

1.40 " AT 100 KC 


6/8/33 CRV3UC+2971 
NOV. 41 


RESTRICTED 


SSR | | tare | 


3.4817 


DTT [rast assroneo ror | RAM GROR | 


48345 TAJ*4 RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .0028 MFD RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 
8.5 AMPS AT 3000 KC 


6.5 * » AT 1000 KC 


4.0 *% AT 300 KC 
1.6 0" © AT 100 KC 


6/8/33 CRV3UC-2972 
NOV. 41 


48346 *SEE BELOW XA-87387 


~ CAPACITOR MICA: .0001 MFO #SEE BELOW 


2000 VOLTS 

10 AMPS AT 13000 KC 

7 AMPS AT 9000 KC 

2 AMPS AT 4000 KC 
FRISCO REQN, 4-237 

ARE 48A 154; RE 484 254 - (3733) 
6/9/33 CRYSUC-27207A “ 
MAR. 42 CASE 334 


“48347 tases RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 486A 154 
$000 VOLTS MAX WORKING 


AMPS AT 3000 KC 
"AT 4000 KC 
"AT 300 KC 

2.0 % “AT... 100 KC 

6/19/33 CRVSUC-3054-K-G2 


OCT. 42 
48348 TRG RE 48A 331 


CAPACITOR. HICA: .02 MFD RE 48A 154 
2000 VOLTS MAX WORKING P 
14 AMPS AT 3000 KC 
0" AT 1000 KC 
wy." AT) 300 KC 
6” AT 100 KC 


6/22/33  CRV3UC-2996-K-C2 
NOV. 41° 


48349 TBC RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .005 MFO RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 
FOR REPLACEMENT USE 48740. 

13.0 AMPS AT 3000 KC 

40.0 ™ AT 1000 KC 

6.5 " AT 300 KC 

3.0 °" AT .100 KC 
6/22/33 CRVIUC-3021-K-C2 
NOV. 41 -COSPL-439-6 . 


48350 TBG RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: .002 FD RE 48a 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 
5.5 AMPS AT 3000 KC 


“4.0 * AT 1000 KC” 
°2.8 ™ . AT 300 KC 
1.2 


. AT 100 KC 
6/22/33 CRVZUC-3053-K . 
NOV. 41 : 


48351 TBC RE 48A 108 
CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 48A 154 


~§000 VOLTS MAX WCRKING 


FOR REPLACEMENT USE 481283. 
13 AMPS AT 3000 KC 

to. * AT 1000 KC 

6% AT 300 KC 

ed AT ‘100 KC 

6/22/33 CRY2UC-3055-K 


NOV. 41 
48352 TBG RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .0) NFO RE 48A 154 


2000 VOLTS MAX WORKING 
14 AMPS AT 3000 KC 
4 °° AT 1000 KC 
9... AT 300 KC 
40% AT 100 KC 


6/22/33 CRV3UC-3C04X-C2 
NOV. 41 


MBAS SRANHRAS RUM 


NAVSHIPS 900,109 


SHAYIN, — [riest assicnu ron | SAL ORAWING, 
48353 TBG j RE 48A 108 


CAPACITOR MICA; +0003 MFO RE-48A 154 
$000 VOLTS MAX WORKING 

9.0 AMPS AT 5000 KC 

6.0 “* “aT 1000 KC 

3.5 = * at 300 KC 

1.4 * aT. 100 KC 


6/22/33 CRVZUC-3080K 
NOV. 4! 


48354 ~° T8c RE 48A 131 
CAPACITOR MICA; -00006 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX WORKING 
6.5 AMPS AT 10000 KC 
1.7) («8 at .3000 KC 
0.7 ° aT 1000 KC 


6/22/33 CRVSUC-2974K CRYSN-402589-P7 
NOV. 41 


48355 TAS+4, TBF+? 
CAPACITOR PAPER: 10.0 MFD 
FOR REPLACEXENT USE-43355A, 
1000 VOLTS DC WOxAiWG 


7/3/33... nee ») CRVEK- 302520 
NOV. 41 ey 


CG- 48355-aA GENERAL USE. RE. 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 10 MFO 
1000 VOLTS DC WORKING. 


1/27/38 CG:25F686 CG3K-$25565-2 
AUG. 44 REV O 


48356 TAJ-4 & TRF-1 RE 484-139 
CAPACITOR PAPER: 4.0 NFD 
1650 VOLTS DC WORKING 


7/3/33 “© CGsk*802521 
NOV. 41 


48357  TAJ-4 & TRF-1 RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 3.5 MFD 
3300 VOLTS DC WORKING 


T/3/33 fae © GOrK-802519 
NOV. 41 


crv 43358 * SEE ZELON RE 48A 246 
CAPACITOR MICA:, 000175 MFO RE 48a 154 
1000 VOLTS MID PIG-TAIL TYPE 1/2" 
LONG 1/8" DEANETER 


* 00/90-1/00-2/00-3 
7/20/33 CRVZK~35976"1 
JUNE 42 ee : 


48359  * SEE SELO4 RE 48A 171° 
CAPACITOR PAPER: 4/4/4 MFO 
300 V DC WK'G. TOLERANCE: -10% +252. 


* 90/00-1/00-2/D0-5. 
TH22/33 GREP -64997-CI 
NOY, 41 > 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


DNR rise assteneo rox | AARLGRAYINS, 


AL First assigne Fon | NACL ORANG, 


crv 48360 * SEE BELOW 
CAPACITOR PAPER: 0.1/0.3 MFD 
309 YOLTS OC WORKING 

FOR KEPLACEMENT USE -48360A. 


* 00/00-1/00-2/00-3. 
7122/33 CRV: M-CE180-C-1 
NOV. 41 ‘ 


48360-A GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER? 0.1/0.1 
MFO 
400 VOLTS DC WORKING. 
HERMETICALLY SEALED. 


42/22/36 
NOV. 41 


48361 * SEE BELOW 
CAPACITOR PAPER: 0.5/0.5 MFD 
300 VOLTS OC WORKING 
FOR NEPLACEMENT USE -48361A. 


* 00/00-1/D0-2/00-3. 
7122/33 CRVSM-66110-G-1 


NOV. 41 


48361-A GENERAL USE RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: 0.5/0.5 
MED 
400 VOLTS DC WORKING. 
HERMETICALLY SEALED. 


12/22/36 
NOV. 41 


48362 SEE BELOW RE 48A 134 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFO 
300 VOLTS DC WORKING 
FOR REPLACEMENT USE -48239A. 


*D0/00+1/D0-2/00-3 


2/22/33 CRVEM-66183-C-1 
NOV. 41 
* 48363  Tav-2 RE 484A 110 


CAPACITOR PAPER: 2.0 MFO 

800 VOLTS DC WORKING j#869 CONTAINER 
€2-5/16" X 2" 

X 5-1/16"). 


7/24/33 COsPL-5039 
NOV. 41 


cG- 48364 lo- 

CAPACITOR PAPER: 25 MFD 

120 V AC WK'G-60 CYCLES - 0.114 KVA, 
FOR REPLACEMENT USE -48364A, 


7/24/33 CGL9CEIA31 CGSH-3931073-3 


NOV. 41 


48364-A GENERAL USE RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 25 MFD 
350 VOLTS DC WORKING. 


1727/38 
Nov. 41 


ASSIGNED 
ISSUED 


48365 TAV-2 RE 48a 131 
CAPACITOR MICA: .003 MFD RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 
10 AMPS AT 3000 KC 
8 " AT 4000 KC 
5 8 AT 300 KC 
2 " aT 100 KC 
@ CASE 3513 CO:PL-655-6.~ 
(224/383 CRVEUC+3046K-G2 
NOV. 41 © SEE ABOVE 


48366 TAV+2 RE 48A 331 
CAPACITOR NICA: .0002 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS HAX WORKING 
CANCELLED - USE -481105. 

2-5 AMPS AT 3000 KC 
~8 * aT 1000 KC 
-3 " aT 300 KC 
-1 ™ AT $00 KC 


7724/33 CDzPL-307-6 


NOV. 413 


48367 * SEE BELOW RE 48A 252. 
CAPACITOR MICA:.000025 MFD RE 48A 154 
10000 VOLTS MAX WORKING 


* FRISCO. REQN. 4-267 


(3386) 
8/1/33 CRV:UC-1803 CRY:K-35388 
MAR. 42° CASE 9 REY O 
48368 TAZ-1 RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 5.0 MFD 
2000 VOLTS DC WORKING 
8/3/33 COsZPL-55016 C0:4545 
NOV. 4) 
48369 TAZ-1 RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFO 
3000 VOLTS DC WORKING 
8/3/33 COsPL-55106 CD:4545 
NOV. 413 
48370 TAZ+1 RE 48A 147 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
8/3/33 CDsPL-59976 
NOV. 41 
48371 TAZ-1 RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .05 MFO RE 48A 154 


600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


8/3/33 CO:9-11CS0 “CRYI720567P-12 
KAY 43 CAwt1650XM REV 34 


48372 TAZ+1 RE 48k 112 
CAPACITOR MIC4: .005 NFO RE 48a 154 
2500 VOLTS DC HORKING 
$000 VOLTS DC TEST 


8/3/33 C0:9-52050 
AP2. 42 


MAACRARS —| SANA 


care | ARATE? | UNNTATA | 


RESTRICTED 


ae 


DATE MRMEARHOR? | HANUIATRAERS, 


48373 PC RE 46A 13? 
CAPACITOR PAPER: 10.0 MFO 
900 VOLTS DC WORKING HINUS tOK PLUS 25% 
TOLERANCE. 


8/9/33 CRVICP-12? CRVIP-64998-CI 
NOV. 41 
48374 PC RE 48A 137 


CAPACITOR PAPER: 2.0 MFD 
390 VOLTS DC WGRKING MINUS 10% PLUS 25% 
TOLERANCE 


8/9/33 CRYSCP-132 CRV?P-64995-Ct 
HOV. 41 
48375 Pc RE 48A 182 


CAPACITOR PAPERS 

SIX SECTIONS: .05 MFO - 250 V OC WORKING 
COMMON COVNECTED. ONE SECTION: 1.0 MFO 
190 V OC WK'G TOLERANCES MIGUS 10%. PLUS 
goa. 


8/9/33 CRVICP-130 CRVIM-66178-G-1 
NOV. 41 
48376 Pc RE 48A 183 


CAPACITOR PAPER: .01/.91/.1 MFD 
200 ¥ OC WK'C TOLERANCE: MINUS 10%, PLUS 
25%. 


8/9/33 CRVICP-131 CRYSM-66179-G-1 
NOV. 41 
48377 Pc RE 48A 166 


CAPACITOR PAPER: O11 MFO 

SEVEN SECTIONS. 100 VOLTS OC WORKING 
TOLERANCE MINUS 105 PLUS 254. SIX 
SECTIONS HAVE COMMON CONNECTION. 


8/9/33 CRV:CP-129 CRYSM*GC17T-C-1 
NOV. 43 
48378 PC RE 48A 184 


CAPACITO® PAPER: 0.5 MFO 

FOUR SECTIONS; FIO VOLTS OC WORKING 
TOLERANCES MINUS 10%, PLUS 254. THREE 
SECTIONS HAVE COMMON CONNECTION. 


8/9/33 CRY:CP-128 CRVIM-GEIT6-GH1 
NOV. 41 
48379 TBE-1 RE 48A 131 


CAPACITOR MICS: .COOCS MFD RE 484 154 
5000 V MAX WK°S FOR REPLACE'T. USE 48753, 
1.9U AMPS AT 3000 KC 

0.80 "% AT 1000 KC 

0,20 " AT 300 KC 

0.07 " AT 100 KC 

@ CO:PL-390-6 & CAW21550-200 

8/14/33. CRVINC-3135A. 

NOV. 41 6 SEE. A3Z0VE 


48380 TBF-1 RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .0003 MFO RE 48A 154 
10000 VOLTS MAX WORKING 
7.5 AMPS AT 3000 KC 
8.0 ™- AT 1000 KC 
3.0 " aT 3500 KC 
1.0 * . aT 100 KC 


8/14/33 CRVSUC-3111 
NOY. 41 


Class 48 —Capacitors 


3.48-19 


48381 TRF+t RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 48A 154 
8000 VOLTS MAX WORKING 
16.0. AursS AT 3000 KC 
44.0 " AT 1000 KC 
8.0 *® aT 300 KC 
3.5 " AT 100 KC 


8/14/33 CRVIUC-3056 


NOV. 41 
48382 Taz-1 RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .01 MFD RE 48A 184 


2500 VOLTS DC WORKING 
5000 VOLTS DC TEST. 


8/15/33 CO:9-51010 
APR, 42 


48393 TAZ@1. RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 4.0 NFD 
600 VOLTS DC WORKING 


8/28/33 COsPL-5996C COr4547 
NOV. 4t 


43334 00, 1, 2, 3 RE 48A 220 
CAPACITOR MICA: .00206 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS 0C WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


8/28/33 
APR, 42 


48335 DO. 1, 2. 3 RE“6SA 220 
CAPACITOR MICA: .00C69 MFD RE 48a 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST. 


8/28/33 
APR. 42 


48336 DO, ft, 2, 3 RE 484 220 
CAPACITOR MICA: .00004 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST. 


8/28/33 
APR, 42 


cRV43507 DO. Is 2. 3 RE 484 244 
CAPACITOR MiCAZ 6001 MFO RE 484 154 
750 VOLTS RoM.S. AC TEST, TOOTHPICK 
TYPE. 


9/1/33 CRVEN-31349-G-1 CRY2X-56006- 
MAR. 42 7 


crv48338 DO. 1. 24 3 RE 8A 154 
CAPACITOR MICA: .002 NFO RE 48A 244 
750 VOLTS RaM.S. AC TEST, TOOTHPICK TYPE 


9/4/33 CRVIN-31549-C-2 CRVIK-36006-2 


MAR, 


42 


SHANI RAS TURES 


RESTRICTED 


SEAT, [rest assionan rox | GAM ARANING, SACS [rvesy assionso ron | NAVEEN, BUNCE [rest assioneo von | SHALE | 


48539 00 1.2.3 RE 434 244 
CAPACITO® MICA:.005983 “MFO RE 43a 154 


“750 VOLTS R.M.S. AC TEST 


TOOTHPICK TYPE, 


“9/1/33 CRVE4+31349-G-3 CRYIK=36006-3 


MAR. 42 
48390 DO 1.2.3 RE 484 154 
CAPACITOR MICA: 5 + 35 MMF 
ADJUSTABLE 
(4626) 
9/1/33. CHCSICS-35 C2V EK +30051-P-3 
NOV. 41 
48391 00.1,2.3 RE 48A 184 
CAP. HICA: 10 TO 70 MMF 
ADJUSTABLE 
‘ ; (4624) 
9/5/33. CHCSICS-70 CAV sK=30CGT-Ps1 


NOV. 41 


439392 DO. 1, 2, 3 RE 48A 134 
CAPACITOR PAOES: 15 MED 
300 VOLTS DC WORKING 
FOR REPL NT USE -$3592A, 
TOLERANCES HINUS 103, PLUS 254%. 


ane (4620) 
9/5/33 | CRY:CP-103 CRVIN-€6002-C-3 


“NOV. 41 


48392-A CENERAL USE RE 48AA 134 
CAPACITOR PAPER: 0.5 MED 
400 VOLTS DC WORKING, 


12/22/36 
NOV. 41 


48393 DO, 14.1, 3 RE 48A 157 
CAP. PAPER: F/1/1/1- MFD 


~ 300 VOLTS DC WORKING 


FOR REPLACE 
TOLERA: 


USE 435954, 
HVS 104, PLUS 264. 


(4645) 


9/5/33 CRVICP-807 CRV s'-9495876-2 


NOV. 41 


48393-A REPLACININT RE 284 157 
CAPACITOR PAPER: I/I/I/E 


. MFO 


600 VOLTS. DC WORKING. 


9/10/40 
NOV. 41 


48394 TAV+2 RE 484 112 
CAPACITOR MICA: .00005 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1600 vaLTS oc TEST. 


9/7/33 CD:9-14050 
APR, 42 


pare [| _M#aUARTANR? | RAMOS | 
NAVSHIPS 900,109 


3.48.20 : S é 
| oHARLR ease assionee ron | ALARA SACL, RATAN, SLITS, ovARL RANG 


48395 TAV-2 RE 48A 215 
CAPACITOR MICA: 200005 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST. 
SAME AS 48667 EXCEPT MOUNT HOLES. 


9/18/33 CAH: 41455 
WAR. 42 


48396 TAV-2 “RE 48A 215 
CAPACITOR MICA: .0005 MFD RE 48A 184 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VoLTS DC TEST 
SAME AS 48665 EXCEPT MOUNT HOLES. 


9/18/33 CAWS#1455 
MAR. 42 


48397 GENERAL USE RE 48A 126 
CAPACITOR MICA: .005 MFO RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING. 


1O/TI/33 CRVSMODEL 
DEC. 41 “ 


48398 TaZ-1 RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .0015 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS DC TEST. 


TO/11/33 COS9-52015 
APR. 42 


48399 TAZ-1 RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .003 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
50000 VOLTS OC TEST. 


10/11/33 CD29-52030 
APR. 42 


48400 TAZ<1 RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .0035 MFO RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 

5000 VOLTS Dc TEST. 


PO/TT/33 COL9-52035 
APR. 42 


48401 TAZ+1 RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .0005 MFO RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
6000 VOLTS. 0c TEST 


10/11/33 CO:9-53050 
wOV. 41 + 


48402 YAZ=1 "RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 2 MFD 
2000 VOLTS DC WORKING 


10/31/33 CO3PL-5483G “0024547 
NOV. 41 ‘ 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


48403 GENERAL USE RE 13A 488 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFO 
400 VOLTS OC WORKING 
SUPERSEDED BY 484038. 


38/18/33 
NOV. 41 


48403A GENERAL USE RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFD RE 13A 488 
400 VOLTS DC WORKING 
HERMETICALLY SEALED 


11/23/36 CO:0H-4200 
AUS. 43 


484038 GENERAL USE RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFD RE 13A 488 
600 VOLTS DC WORKING 
HERNETICALLY SEALED 


*CGSK-475668-8 SHT 1 REV 9. SHT 3 REV 2 
Oesr s2s27-05 

12,440 CAWs630 CHZ:C0-530 
DEC. 44 CD:0¥~6200 8 tss aa * 


48404 GENERAL USE RE 13A 488 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFO ~ 
400 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED BY 484048. 


11/27/33 
WOV. 41 


48404A GENERAL USE RE 48A 128 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFO 
400 VOLTS OC WORKING 
HERMETICALLY SEALED 


11/23/36 
Nov. 41 


484048 GENERAL USE RE 48A 128 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
HERMETICALLY SEALED 


12/3/40 “ COz:DYT-6100 
NOV. 43 


48405 YBF-a RE 48A 132 
CAPACITOR MICAS .00015 MFD RE 48A 154 
10000 VOLTS MAX WORKING 
4.0 AMPS AT 3000 KC 
3.0 " AT 4000 KC 
1.5 ™ AT 300 KC 


12/4/33 COSPL-587-59 
NOV. 41 


“ 48406 GENERAL USE RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .005 MFD RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 
9 AMPS AT 3000 KC 
6. * AT 1000 Kc 
4°" aT 300 KC 
2") aT 400 KC 
COO3N2) 

12/14/33 COSPL-474-6 


RESTRICTED 


48407 RAZ-t “RE 480 132 
CAPACITOR MICA: .005 MFO RE 48A 154 
8000 VOLTS MAX WORKING 
15 AMPS aT 3000 KC 
17, © aT 1000 Kc 
13°" at °300 KC 

7 > * aT 100 KC 


12/14/33 COSPL-547-59 
NOV. 41 S 


48408 TaAZ-1 RE 48A 132 
CAPACITOR MICA: .01 MFO RE 48A 154 
6000 VOLTS MAX WORKING 
16 AMPS AT 3000 KC 
20 “ AT 4000 Kc 
15 * At 300 KC 

8 * at 100 KC 


12/14/33 CO3PL-548-59 
mov. 41 


48409 GENERAL USE RE 484A 112 
CAPACITOR MICA: .005 MFO RE 48A 154 
1200 VOLTS OC WORKING 
2500 VOLTS 0C TEST. 


V2/14/33 CO39-22050 
APR. 42 


48410 GENERAL USE RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .006 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oC TEST. 


12/14/33 CO24-12060 C0:4466 
NOV. 41 


48411 GENERAL USE RE 48A 185 
CAPACITOR PAPER: 4.0 MFO 
1280 VOLTS DC WORKING 
HEIGHT, 5", DIAMETER, 2-1/2". 


12/14/33 COSPC-535 CD:4582 
NOV. 4f 


48412 00, 1, 2, 3 RE 48A 154 
CAP.MICAS.00005-.00007 MFD 


ADJUSTABLE. 
(4628) 
VW/17/34 = CHCSMICS-70 CRV:K-30055, 
NOV. 41 : 2 Ped 
48413 TOF RE 48A 112 


CAPACITOR MICA: .00055 MFD RE 4BA 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
5000 VOLTS OC TEST, 


T/31/34 €O29-53055 
NOY. 41 


48414 * SEE BELOW RE 48a 123 
CAPACITOR MICA: .05 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS MAX WORKING 
10 AMPS AT 1000 KC 

7, 9 at 300 KC 
S.-% AT 100 KC 


* FRISCO N220S-26892. 
2/9/84 CRVSUC-2236 
ai 


Class 48 —Capacitors 


3.48-21 


VHT [rast asstoneo con | GHATS, SAPARD, ST OAM GROUNR, 


48415 TAY<1 RE 468A 122 
CAPACITOR MICA: .006 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
20 AMPS AT 3000 KC 
23° * aT 1000 Kc 
i4°" aT 300 KC 

8 * at 1400 Kc 


(3975) 
3/2/34 CRVSUC-3023 
NOV. 41 
48416 TAY-1 RE 48A 122 


CAPACITOR RICA: .0015 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX WORKING 
14,0 AMPS AT 3000 KC 
10.0 * AT 1000 Kc 
6.0: % AT 300 KC 
3.5 *% AT 1800 KC 


° (3976) 
3/2/34 — CRYsUC-2820 
Nov. 41 

48417 TAY-1 RE 48A 122 


CAPACITOR MICA: .00038 MFD RE 48A 154 
T0000 VOLTS MAX WORKING 

tr AMPS AT 3000 KC 

8° aT 1000 KC 

5: a aT 300 KC 

2.8 at soo Ke 


; (3977) 
3/2/34 CRV:UC-308 
NOV. 41 
48418 = tav-1 RE 480 122 


CAPACITOR MICA:.000335 MFO RE 48A 154 
$0500 FILTS nak WORKING 

7-0 AMPS AT 3000 KC 

$.0 * AT 1000 KC 

2.5 * AT 300 KC 

1.0 * AT $00 KC 


(3978) 
3/2/34 — CRV3UC-2829 
wov. 41 
cay 48419 TAY-1 RE 484 139 
CAPACITOR PAPER: 3.0 MFD 
2200 voLTS 

(3979) 


3/2/34 CAY:S#695774 
JUNE 42 


cc-48420 GH & GH-I 
CAPACITOR PAPER? 16.0 MFD 
150 ¥ OC WORKING TAPPcD EACH 1/2 MFD. 


(3735%) 
3/13/34 
, WOV. 41 
48421 co RE 48A 247 


CAPACITOR MICA3.000075 MFD RE 48A 154 
6000 VOLJS HAX. WORKING 


3/31/34 COsPL-590-66 CO54573 
MAR. 42 


48422 co RE 48A 247 
CAPACITOR MICA: .0001 HFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX. WORKING 


S/31/34 CDIPL-601-66 CD34575 


eypiernna [| bare) RAEI? | MANIA 


48423 co RE 48A 263 
CAPACITOR RICA: .QO0002SMFD RE 48A 154 
10000 VOLTS MAX WORKING 
3.0 AMPS AT 3000 KC 
1.0: " AT 1000 KC 
0.3 " AT 300 KC 
0.05 " AT 100 KC. 


3/31/34 COsPL-341-62 c0:4591 
Mar. 42 


48424 co RE 48A 13T 
CAPACITOR MICA: .0005 MFD RE 48A 154 
CANCELLED - USE 48332. 


3/31/34 COSPL-272-6 
mov. 41 


48425 Go RE 48A 131 
CAPACITOR MICAS: .0006 MFO RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX WORKING 
5.0 AMPS AT 3000 KC 
3.0 “ * 1000 KC 
1.6 " " 300 Ke 
0.8 * * 100 KC 


3/31/34 COsPL-266-6 
APR. 42 


48426 co RE 484 131 
CAPACITOR MICAS .0003 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
5.0 AMPS AT 5000 KC 
2.5 " At 1000 Kc 
1.2% AT 425 KC 
1.0 " at 300 KC 
.3 * aT t00 KC 
3/31/34. COEPL-611-6 
MOV. 41 CRVSUC-3109K 


48427 co RE 48A 147 


CAPACITOR PAPER: .55 MFD 
275 VOLTS WORKING RMS AT 800 CYCLES. 


3/31/34 COsHC-121 C0:4563 
mov. 41 
48428 co RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .02 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING. 
1000 VOLTS DC TEST. 
(co) 
3/31/34 COz-11020 C0:4466 


FEB. 45 CAW 31449 


-60- 48429 
CAPACITOR ELECT: 20.0 MFO 
50 VOLTS DC wORKING 


3/31/34 COSMA-11144-PE 0034593 
mov. 41 


48430 co RE 48A 163 
CAPACITOR PAPER: .04 MFO 
200 VOLTS DC ‘WORKING. 


3/31/34 COSHC-507 CO34592 
NOV. 43 


48431 Co RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 


600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


3/31/34 CO24-13025 CO 24466 
APR. 42 : 
48432 co RE 48A 139 


CAPACITOR PAPER: «5S MFD 
2500 VOLTS SC WORKING - 60° C. 


4/13/34 CDZPC-175 co:4597 
wov. 41 
48433 co RE 480 186 
CAPACITOR PAPER: 3/3/3/1/1 
MFO 


125 VOLTS WORKING RMS 800 CYCLES - 60° C 
ONE TERMINAL COMMON TO ALL UNITS. RATED 
0.75 AMP PER MFO AT 800 CYCLES. 


4/13/34 CDsMC-119 CO34598 
woy. 41 5 


co- 48434 TAY-1 
CAPACITOR PAPER: .25 MFD 
400 VOLTS 

REPLACE WITH 482886 

1000 VOLTS OC WORKING 


RE 48A 129 


$/2/34  COsOH-4025 
SUME 42 


48435 tare 
CAPACITOR PAPER: «2 MFD 

300 VOLTS DC WORKING 

FOR REPLACEMENT USE 48455A., 


RE 13A 488 


5/2/34 cd:260 
NOV. 41 


48435-A GENERAL USE RE 484-129 
CAPACITOR PAPER: O12 MFD 
400 VOLTS DC WORKING. 


“HERMETICALLY SEALED, 


19/23/36 


NOV. 41 
48436 TAY-I RE 484 329 

CAPACITOR PAPER: .3 AFO 

300 VOLTS DC WORKING 

FOR REPLACEMENT USE 48205A. 

8/2/34 

WOV. 41 
48437 TaYr-l RE 48a 112 


CAPACITOR MICA:.000175 PFD RE 48A 154 
600 VOLTS. OC WORKING 
1000 VOLTS TEST. 


8/2/34 C0:9-130175 
BPR. 42 


RESTRICTED 


SST? 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-22 


[HARARE [rise assicnen ron | HAVEGHAMINS [sania [rar asioweo ror | otARHOMHGY [see _[rsr assioneo rox | oHACLARAYIS, 


cay 48438 TAY-I 
CAPACITOR PAPER: 8.0 MFD 
500 VOLTS DC WORKING 

FOR REPLACEMENT USE ~4843BA. 


S/2/34 . CAYSK-7808483-1 


nov. 41 ae $uB 0 


4843-8 GENERAL USE RE 48a 110° 


CAPACITOR PAPER; 8 MFD 
500 VOLTS DC WORKING. 


1/27/38 
WOV. 41. 


cay 48439 TAY-1 : 
CAPACITOR PAPER: 20-0 MFD 
$00 -VOLTS DC WORKING — 

FOR REPLACENZUT USE -484359A,. 


5/2/34 SS 8 CAYSK+7808483-2 


nov. 41 ‘ “8 $u8 0 


48439-A CENERAL USE. RE 484 110 
CAPACITOR PAPER: 20 MFD 
500 VOLTS DC WORKING. 


W/27/38 
WOV. 41 


48440 GENERAL USE RE 48A 112 


CAPACITOR HICA: .00008 HFD RE 48A 154 
600 VOLTS. #ORKING 
1000 VOLTS TEST. 


6/20/34 CO:9-14080 . © 
APR. 42 ns 


48441 GENERAL USE RE 48A 112 
CAPACITOR MICA: .009 MFD © RE 48A 154 
600 VOLTS WORKING 
$000 VOLTS TEST. 


6/20/34 Cd:9-12090 
APR. 42 a 


48442 = Taz-1 RE 48A 132 


CAPACITOR MICA: .00075 MFD RE 48A 154° 


$000 VOLTS MAX WORKING > 


V/71/34 COsPL-S96-59 
ROV. 41 : 


48443... Taz-1 RE ABA 432, 


CAPACITOR MICA: .0005:-MFD RE 48A 154 
6000 VOLTS MAX.WORKING : 


> 


TIT134 CDePL-644-59 
wav. 41 ‘ 


Class 48—Capacitors 


48444 TAZ=1 RE 48A 132 48452 TAQ+4 RE 484 139 
CAPACITOR MICA: -00035 MFD RE 48A 154 ME 
6000 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR PAPER: 28.0 MFO 
: 1000 VOLTS DC WORKING . 


TIT134 COSPL-605-59 


NOV. 41 9/21/34 CG:9CESA74 CG:H-3984539 
‘ NOV. 41 
48445 TAZ-+I RE 48A 132 48453 tay RESALES 


CAPACITOR MICA: +00025 MFD RE 48A 154 
6000 VOLTS MAX WORKING 

6.0 AMPS AT 3000 KC 

5.0 " aT 1000 KC 

2.0 " aT 300 KC 

0.6 " AT 100 KC 


CAPACITOR PAPER; 0.5 MFD 
20000 VOLTS DC WORKING — 


PEPESAS “COSPL “886589 9/24/36 CG:9CL3B7 


CG2H-3943793-1 
NOV. 41 . 


48446 TAZ+1 RE 48A 132 48454 TBJ RE 48A 139 
CAPACITOR MICA: -0002 MFD RE 48a 154 CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
6000 VOLTS. MAX WORKING 2000 VOLTS DC WORKING 
5.0 AMPS AT 3000 KC 
4.0 "> AT 1000 KC 


1.5." aT 300 KC 
0.4". AT~ 100 KC 
T/7T134 > COSPL-543-59 9/24/34 CG:9CESA20 CO3H-3984539 
woV. 41 : NOV. 41 
48447 TaZ-I RE 48A 132 48455 TeJ RE 48A 139 


CAPACITOR MECAS .003 MFD RE 480 154 


6000 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR PAPER: 2 MFO 


12500 VOLTS DC WORKING 


TITI34 COsPL-595-59 


mOV. 41 CG2H-3943793-1 


9/24/34 COs9CL3BI4 
WOV. 41 


48448 TAZ-1 RE 48A 132 
CAPACITOR MICA: .001 MFD RE 48A 154 48456 TBJ RE 48A 139 
6000 VOLTS MAX WORKING CAPACITOR PAPER: 4 HFD 
10 ANPS AT 3000 KC 1800 VOLTS DC WORKING 
7 © aT 1000 Ke 
4 ™ aT 300 Kc 
t.7-" . aT. 109 KC 


7/7134 COsPL+545-59 


wov. 41 9/24/34 CGS9CESAIT 


NOV. 41 


CG3H-3984539 


Puohervon Sidhe 04 MFO SSM 48457 
2.03 8 RE 48A 154 
2000 VOLTS MAX WORKING 
20 AMPS AT 3000 KC 

* aT 600 KC 
33°" aT 300 KC 
19" aT. 100 KC 


TB RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
$000 VOLTS DC WORKING 


9/25/34 CO:PL-697-50 


NOV. 41 9/24/34 CG39CL3824 


CG3H-3943793-1 
wOV. 41 oS 


eta Se = RE 484 139 48458 TB . RE 48A 139 
CAPACITOR PAP . 1.0 MFO CAPACITOR PAPER: 4 MFO 
1000 VOLTS DC WORKING 1000 VOLTS DC WORKING 


9/21/34 CGO:9CESA7TE CG2H-3984539 9/24/34 CG:9CESBI €C2H-3984539 
WOV. 41 , 
i, wOoV. an. 
48451 Tage RE 484 139 - 48459 TBs RE 48a 139 


CAPACtTOR PAPER: 12.0 MFD 
2000 VOLTS DC WORKING 


CAPACITOR PAPER: 8 MFD 
1800 VOLTS DC WORKING 


9/21/34 CO9CESA7S 


COZH-3984539 : 9/24/34 3 
wOV. 43 3 CG:9CESAIS 


. 6G:H-3984539 
Mov. 41 ; 


ESOT | 


EASA Fins assicnem ror | MASE GROWS. 
48460 Tey RE 48A 139 


CAPACITOR PAPER: 2 MFO 
1000 VOLTS DC WORKING 


9/24/34 COSSCESAIEB 
WOV. 41 


48461 TB 
CAPACITOR PAPER: 2 MFO 
2000 VOLTS DC WORKING 


9/24/34 CG39CESAID 
NOV. 41 


48462 TBu 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
20000 VOLTS DC WORKING 


9/24/34 CG:9CL1B87 
WOV. 4t 


48463 Tey RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 0.25 MFO 


20000 VOLTS OC WORKING 


9/24/34 CGs9CL388 
NOV. 43 


48464 TBJ 
CAPACITOR PAPER: 1-0 MFD 
20000 VOLTS DC WORKING 


RE 486A 139 


9/24/34 CG:339CL385 


wov. 41 
48465 TBS RE 486A 108 
CAPACITOR MICA: .00S MFD RE 48A 154 


$000 VOLTS MAX WORKING 

FOR REPLACEMENT USE 481286. 
19 AMPS AT 3000 KC 

7 * AT 1000 KC 

3° at 300 KC 

| betas AT 400 KC 

9/24/34 COsPL-176-40 


MOV. 41 
48466 TeJ RE 48a 108 
CAPACITOR MICA: -O1 HFD RE 48A 354 
5000 VOLTS MAX WORKING 
16 AMPS AT 3000 KC 
20 " aT 1000 KC 
18 " aT 300 KC 
s * aT 100 KC 
9/24/34 CDZPL-154-40 
NOV. 41 
48467 TRU RE 48A 109 
CAPACITOR MICA: 001 MFD RE 48A 154 


6000 VOLTS MAX WORKING 
10 AMPS AT 3000 KC 

7 * AT 1000 KC 

, as aT 300 KC 

2 * aT 100 KC 


9/24/34 COsPL-249-41 
WOV. 41 


cart _| 


MATTERS | 


CGH-3984539 


RE 48A 139 


CGH-3924539 


RE 48A 187 


CGsK~-3.977138 


CGsH-3943793-1 


CG 3H-3943793-1 


Class 48—Capacitors 


3.48-23 


SETI RAH, DET [ruse asionre ror | SANGRE | 


RE 48A 264 
RE 48A 154 


43468 Tey 
CAPACITOR MICA: .002 NFO 
40000 VOLTS MAX WORKING 
30 AMPS AT 3000 KC 
40 * AT $000 KC 
27> * aT 300 KC 
3" aT 100 KC 


9/24/34 COSPL-676°57 


CD:4493 
WAR, 42 ‘ 


48469 TBU RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 


440 VOLTS AC WORKING 


9/24/34 CD:PC-304 
NOV. 41 


48470 TeJ 
CAPACITOR MICA: .008 NFD 
3000 VOLTS MAX WORKING 
tO AMPS AT+ 3000 KC 

7" aT 4000 KC 
6 = aT 300 KC 
3°" AT 100 KC 


RE 48A 131 
RE 48A 154 


9/24/34 COSPL-162-6 


NOV. 41 


49471 TBJ 
CAPACITOR MICA: .016 MFD 
0.85 AMPS AT 12 KC 
3.52." aT 50 KC 


RE 48A 132 
RE 468A 154 


9/24/34 COrsPL-613-59 
WOV. 41 


48472 Tey 
CAPACITOR MICA: .C32 MFD 
1.70 ANPS AT #2 KC 
7.04 * AT 50 KC 


RE 48A 132 
RE 48a 154 


9/24/34 CO3PL-614-59 
wov. 41 


48473 Tau 
CAPACITOR MICA: .063 MFD 
3.33 AMPS AT 12 KC 
13.86 * AT 50 KC 


RE 48a 132 
RE 48A 154 


9/24/34 
WOV. 4t 


COsPL-615-59 


48474 TeJ 
CAPACITOR SICA? «Ct MFO 
30000 VOLTS HAX WORKING - 
30 AMPS AT 3000 KC 
37," aT 4000 KC 
25." aT 300 KC 
1s" AT 100 KC 


RE 48A 116 
RE 48a 154 


9/24/34 CRVSUC-3188 
WOV. 41 


48475 TBA-2 RE 48A 132 
CAPACITOR MICA: .0091 MFO RE 484A 154 
6000 VOLTS MAX KORKING . 
5.5 AMPS AT 25000 KC 
5.0 " ™ 8000 KG i 
255° Fs Se 2090 KC 
3.0 " * 3000 KC 
2.0 " ® 4000 KC 
VO/1/34 COZPL-542-59 
at 


0.9 AMPS AT 309 KC 48475 
0.3 * * 100 Kc 
48476 TRA-2 RE 48A 132 


CAPACITOR MICA: .OC15 MFO RE 404 164 


“$000 VOLTS MAX WORKING 
14 AMPS AT 26000 KC 


40/1/34 “CDsPL-686-59 
HOV. 41 


48477 T3K RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .00975 MFD RE 424 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
5.0 AMPS AT 3060 KC 
3.6 ™ aT 1000 KC 
0° ay 300 KC 
O°". aT 400 Ke 


10/22/34. CD:PL-654-6 
NOV. 41 


48478 TeK RE 48A 131 
CAPACITO® MICA: 21 MFO RE 484 154 
1000 VOLTS MAX WORKING 
18 AMPS AL 3ug0 KC 
15 “ aT 1000 KS 
12." AT 300 KC 

7 >" aT 400 KC 


10/22/34 CDO:PL-405-6 


NOV. 41 

48479 TAJ-5 & TSK RE 48A 1351 
CAPACITOR MICA? RE 484 154 
CANCELLED - USE 48204. 
10/22/34 COrPL-140-6 
NOV. 41 

484890 T3K RE 434 122 


CAPACITI® MICAS .00015 MED RE 48A 154 
10900 VOLTS MAX WORKING 

7.5 AMPS AT 4525 KC 

5.0 8 “4999 "0 


4.25 8% "= 2099 KC 
3.8% * 1090 KC 
3.5 .” : 300 KC 
10/22/34 CO:PL-315-50 
KOvV. 45. 


48480 


1.3 AMPS AT 100 KC 
48431 T3K RE 48A 131° 
CAPACITOR MICA: .009375 RE 48A 154 


MFO. 5000 VOLTS MAX WORKING 
4.0 AMPS AT 3500 KC 
2.5 7 AT 1000 KC 
1.0 *% AT 300 KC 
o.5 * AT 400 KC 


10/22/34 COcPL-656-6 
NOV. 41 


RESTRICTED 


care | RMRARTHAR | RAWHTACHINEA | 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-24 


Class 48—Capacitors 


SEALE, [rinse assicnso ron | GHSMMW | [| aANTAAe [rinse asioneo vor | ATL RAY, AGI [ras asioneo ron | GRAM SRUHSY 


48482 TAU-5 RE 48A 132 
CAPACITOR MICA: .012 MFD RE 48A 154 
4000 VOLTS MAX WORKING : 
16 AMPS AT 3000 KC 
20 * at 1000 Kc 
15 * aT 300 KC 
8 * aT 100 Kc 


10/22/34 CO:PL-663-59 
NOV. 41 me 


48483 TAU-5 RE 4A 131 


CAPACITOR MICA: .0025 MFO RE 48A 154° 


$000 VOLTS MAX WORKING 
9.0 AMPS AT 3600 KC 
6.0 " AT 1000 KC 
3.5 ™ aT 300 KC 
2.0 " aT 100 Kc 


10/22/34 CO3PL-473-6 
NOV. 41 . 


48484 TAU-5 RE 48A 132 
CAPACITOR MICA: .0006 MFD RE 48A 154 
6000 VOLTS MAX WORKING 
8 AMPS AT 3090 KC 
6." AT 1000 KC 
3 * aT 300 KC 
a" “aT 100 KC 


10/22/34 COSPL-664-59 
AUG. 42 


48495 TAS-5 RE 4BA 131 


CAPACITOR MICA: -0015 HFD. RE 48A 154. 


§000 VOLTS 

9.0 AMPS AT 3000 KC 
5.5 * AT 1000 KC 
4.0 " aT 300 KC 
1.5 *%. AT 100 KC 


10/22/34 COrIPL-234-6 
BAR, 43 : 


48486 . Tav-5 RE 480 112. 
CAPACITOR MICA: .02 MFO RE 48a 154 


1200 VOLTS WORKING 
2500 VOLTS TEST. 


10/22/34 cD:9-21020 2 
APR. 42 


48487 TAI*S RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .O1 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS WORKING . 

1000 VOLTS TEST 


OBCGsK-35)292-1. REV I 


10/22/34 COr4-11010 + CO34466 
oct. 42 QSEE ABDVE 
48488 = Tau-s RE 484 172 


CAPACITOR MICA: .004 MFD RE 48a 154 
2500 VOLTS WORKING : 
$000 VOLTS TEST 


10/22/34 €3:9-52040" 
APR. 42 


48489 TAJ*5 & TBK RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 50.0 MFO 
$00 VOLTS DC WORKING. TYPE SD. 


10/22/34 CAYsS#831723 CAYS41°D-495 
NOV. 41 ASSY 96 


NAYSHIPS 900,109 


48490 Tade5 & TBX RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 12.0 MFO 
1000 VOLTS DC WORKING. TYPE SD. 


10/22/34 CAY:S37895308 CAY341-D-495 
NOV. 41 ASSY #5 


48491. TaJ-5 & TBK RE 480 110 
CAPACITOR PAPER: 8.0 HFD 
1500 VOLTS DC WORKING. TYPE SDe 


10/22/34 CAY:S3895310 CAY341-D-495 
NOV. 41 ASSY #6 


48492 TAJ-5 & TBK RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 4.5 HFD 
1000 VOLTS DC WORKING. 
TYPE So 


10/22/34 CAY:S#881566 CAY341-0-495 
NOV. 41 assy #1 


48493 TAJ-S & TBK RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 4.5 MFO 
3000 VOLTS DC WORKING. TYPE Sd. 


10/22/34 CAY:S/895309 . CAY241-0-496 © 


NOV. 41 2 ASSY 46 


48494 TAJ-5 & TBK RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 0.2 MFD * 
3000 VOLTS DC WORKING. TYPE SD. 


10/22/34 CAY:S7895311 CAY341-0-496 
NOV. 41 , i ASSY #1 


48495 TAJ*5 & TBK RE 480 159 
CAPACITOR PAPER: .1 MFO 
5000 VOLTS DC WORKING. 


10/22/34 COsPC-331 CRVIK-7808801 
NOV. 41 


48496 TaJ-5 & TBK RE 480 147 
CAPACITOR PAPER: .5 MFD 
1800 VOLTS 


10/22/34 CI:VC-263 CO2K-7808799 
NOV. 41 


48497 GENERAL USE RE 13x 488 
CAPACITOR PAPER: 1.16 MFO. 
#000 VOLTS 0c TEST 
$00 VOLTS DC WORKING. 
REPLACE WITH -48497-A 


30/22/34 ¢ CAYSK-7808834 
wov. 41 REV O 


RESTRICTED 


48497-A GENERAL USE RE 48A 148 
CAPACITOR PAPER: 
SAME AS 48497 EXCEPT IN ACCORDANCE WITH 
WAVY. SPECIFICATIONS. 


6/6/38 
NOV.41 


co- 48498 TBK 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFO 
600 VOLTS 

REPLACE WITH -48498-A 


10/27/34 TOF-6010 CO2K-7808812 
Nov. 4) d 
48498-a co-3 RE 48A 14? 


CAPACITOR PAPER: 


SAME AS BASIC NUMBER EXCEPT HERMETICALLY 


SEALED. 


3/20/37 CO:TDF-6010 
NOV. 44 


48499 TAWs1 RE 48a 139 
CAPACITOR PAPER: 10 MFO 
1500 VOLTS MAX WORKING 


VE/1/34 CSZSCESATT CG:H+3984559 
NOV. 41 
48500 TAW-1 RE 48a 139 


CAPACITOR PAPER: 15 MFD 
5000 VOLTS MAX WORKING 


VI/4/34 COL9CL3B22 COIH-3943793-1 
Nov. 41 
48501 TAW-1 RE 48A 265 


CAPACITOR MICA: 0.017 MFD RE 48A 154 
ASSEMBLY CSPECIAL) 

12500 VOLTS MAX., 21 AMPS AT 15 KC 

47 AMPS AT 34 KC. HERMETICALLY SEALEO. 
CONSISTS OF FIVE (5) TYPE CD-48502 
UNITS. 


11/15/34 COsPL-684-77 C0:461.73 
MAR. 42 CASE 77 


48502 TAW-1 RE 48A 265 
CAPACITOR MICA: UNIT RE 48A 154 


(SPECIAL) CUNSISTS OF SIX (6) CAPACITOR 


STACKS MOUNTED AS A UNIT. FIVE UNiTS 
REQUIRED FOR TYPE CO-48501 Assematy. 


TH/15/4) COLPL-€84-78 
FAR. 42 CASE 77 


48503 TAQ+4 RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 4.0 MFD 
3000 VOLTS MAX WORKING 


12/10/34 C329CESAB CD2H-3943793-1 
NOV. 41 


é 


AT JUHI 


co+ 48504 TBL & TBL-1 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFD 
3000 VOLTS 

REPLACE WITH -48504A 


1/8/35 9CESAS K-823188 
MOV. 41 


48504-A CENERAL USE RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 2 MFD 
3000 VOLTS DC WORKING. 


§/5/38 
NOV. 41 


48505 TBL & TBL-1 RE 48A 110 
CAPAC+TOR PAPER: 15.0 MFO 
330 VOLTS - 60 CYCLES 


1/8/35 CG:S5X198 
NOV. 41 


COSK-823187 


48506 TBL & TBL-1 RE 48A 172 
CAPACITOR PAPER: 2.0 MFD 
300 VOLTS NAX WORKING 


1/8/35 CRVSGL-S4-Al 
WOV. 41 


CRV3M-68554 


48507 Tal & TBL-f RE 48A 172 
CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
800 VOLTS MAX WORKING 


1/8/35 CRYSGL-58-Al CRVSM-68534- 
wov. 41 c4 


48508 TBL & TBL-t RE 48A 161 
CAPACITOR PAPER: 0.1 MFD 
600 VOLTS MAX WORKING 


4/8/35 CRVs 
WOV. 41° 


CRVSM-68556 


40509 TRL & TBL-1 RE 48A 161 
CAPACITOR PAPER: 0.25 MFD 
800 VOLTS MAX WORKING 


178/35 CRV?: 
NOV. 41 


CRV3M-68535-GI 


48510 TL & TBL-1 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .0015 MFD RE 48A 154 
CANCELLED 
3000 YOLTS 
6.5 AMPS AT 3000 KC 
3.5 " ™ 1000 KC 
2.0 " " 300 KC 
#2"  * 400 KC 
4/9/35 — CRVSUC-SO6IK-G2 CD:PL-671-6 
Mov, 41 


Class 48—Capacitors 


AIS, MASI, 


46511 TBL & TBL-1 RE 48A 135 
CAPACITOR MICA: .0012 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS ; 
7.5 AMPS AT 3000 KC 
5.00 * * 1000 KC 
3.25 * bi 300 KC 


1/9/35 CRVZUC-3147K-G2 
NOV. 41 CDSPL-630-6H 


48512 TBL & TBL-3 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: 0.03 MFO RE 48A 154 
1500 VOLTS MAX WORKING 
14 AMPS AT 3000 KC 
20 * " $000 KC 
s " * 300 KC 

is d 300 KC 


1/9/35 CRVSUC-3185K-G2 
NOV, 41 


48513 TBL & TBL-1 RE 48A 108 
CAPACITOR MICA; .0012 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS 
15 AMPS AT 3000 KC 
10 AMPS AT 1000 KC 

5 AMPS AT 300 KC 
2 AMPS AT 300 KC 


1/9/35 CRVSUC-3186K 
NOV. 41 


48514 T3L 8 TBL-1 RE 48a 131 
CAPACITOR MICA: .00035 MFD RE 48A 154 
CANCELLED 
5000 VOLTS MAX WORKING 
8.0 AMPS AT 3090 KC 
6.0 * " 1000 KC 
2.0 "™ ™ 300 KC 


o.8 * " 100 KC 
1/9/35  CRVsUC-241 8K 
Wov, 41 


48515 TL & TBL-1 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA; .00015 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
3.0 AMPS AT 3000 KC 
1.5" = 1000 KC 
5 ™ ™ 300 KC 
im"  " 100 KC 


1/9/35 CRV2UC-3121 
Wov. 41 


48516 RAB-2h RE 48A 240 
CAPACITOR MICA:,000003 MFO RE 48A 154 
400 VOLTS DC WORKING 
WIDGET PIGTAIL TYPE 


1/10/35 CRV:mODEL H 
MAR, 42 


CRVsM-68581-1 


48517 Tey RE 484 266: 
CAPACITOR MICA: 0015S MFD RE 48A 154 
11500 VOLTS MAX WORKING 
1.6 AMPS AT 15 KC 
3.5 " “ 34 KC 
OIL FILLED. FOR TANK CIRCUIT 


3/12/35 CDsPL-669-150 COs4618-A 
BAR. 42 


48518 Tev RE 48A 265 
CAPACITOR MICA: .0275 MFD RE 48A 154 
9500 VOLTS MAX WORKING 
25 AMPS AT 15 KC 
55 AMPS AT 34 KC 
OIL FILLED. FOR TANK CIRCUIT. 


1/12/35 COSPL-€67-77 COr46t? 
mar. 42 


L_ HBNAIAFRR A, 
RESTRICTED 


3.48-25 


CEU, | Flast assigneo ror [einen 


48519 TRU RE 48A 265 
CAPACITOR MICA: STACK RE 48A 184 
REPLACKMENT STACK FOR CD-43518 CAPACITOR 


IN HERMETICALLY SEALED CONTAINER. 


1/12/35 COLPL-€74-78 | 
MAR. 42 


48520 TBM & TBN RE 48A 148 
CAPACITOR PAPER: .06 MFD 
440 VOLTS MAX WORKING 


1/14/35 COSC 
NOV. 41 


COSK-7808878 


48521 TeM & TEN RE 48a $31 
CAPACITOR MICA: .005 MFO RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX WORKING 
10.0 AMPS AT 3000 KC 
1.0 =" * 1090 KC 
6.0 ” ef 750 KC 
3.0 * "300 KC 
150" ™ © 100 KC 
1/14/35 COsPL-1734-6 


NOV. 41 


48522 TBM & TBN RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .O1 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX WORKING 
13,0 AMPS AT $909 KC 
14,0 * AT 1000 KC 
7.0 " AT 300 KC 
3.5 * AT 400 KC i 


1/14/35 COSPL-403A-6 
NOV. 41 


48523 TBM & TBN RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 2 MFO 
1500 VOLTS OC WORKING 


W/t4/35 CAYSFL CAY:M-7405797 
NOV. 41 ASSY ft 


48524 TBM & TBN RE 48a 146 
CAPACITOR PAPER: 5 HFO 
1000 VOLTS DC WORKING 


1/14/35 CAYSFL CAY3M-7405797 
NOV. 41 ASSY #2 


48525 TBM & TBN RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 2 MFD 
1000 VOLTS DC WORKING 


T/14/35  CAYSFL CAY:§-7405797 
Wov. 41 ASSY y4 


48526 Tem & TEN RE 48a 146 
CAPACITOR PAPER: 2 MFO 
3000 VOLTS DCG WORKING 


W/T4/35 CAV SFL CAY3-7405797 
NOV. 41 ASSY #5 


SRANHTASTU 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-26 
(otaaeeh, [nase ASSIGNED FOR AMERY, 


48527 TBH & TBN RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: O12 MFO 
3000 VOLTS OC WORKING. 


1/14/35 CAYSFL _. CAY:4-7405797 
NOV. 41 “ASSY #6 


48528 TOM & IBN RE 480 146 
CAPACITOR PAPER: 4 HFO 
3000 VOLTS DC WORKING 


V/14/35  CAYSFL CAY!4-7405797 
NOV. 410 ASSY #7 


48529 TBM & TBN 
CAPACITOR PAPER: 8 MFO 
1500 VOLTS DC WORKING 


RE 48a 159 


W/14/35  CAYSFL CAY2K-7405798 
WOV. 41 ; ASSY g3 


48530 TAW-1 RE 484.110 
CAPACITOR PAPER: 18.0 NFO aes 
330 VOLTS AC WORKING 


1/24/35 CG:55xX199 3 CG2H-5173708 
NOV. 41 . ee a 


48531 N220S-31027 RE 48A 123 
CAPACITOR MICA? .003 MFO RE 48A 184 
3000 VOLTS MAX WORKING 
5.5 AMPS AT 1000 KC 
3.5 " AT 300. KC 
2.0 " AT 190 KC 


2/7/35 CRV2UC-2226- 
NOV. 41 : 


48532 * SEE BELOW RE 48A 108 
CAPACITOR MICAS 20035 MFO RE 48A 154 
4000 VOLTS HAX WORKING 
14 AMPS AT 3000 KC 
10 " aT 1000 Ke 
7 * at 300 KG 
3" aT 100 KC 
* FRISCO REQK. 3-145 
3/1/35 | CRVEUC-2507S 
NOV. 41 


48533 XZ-1 RW 47F 180 
CAPACITOR UNIT AIR FIXED: RA 48F 218 


USED IN CONJUNCTION WITH A TYPE RW-47091 


SNOUCTOR UNIT TO FORM A MODEL X2-1 OUP- 
BEX COUPLING UNIT. | 


3/7/35 RW 
NOV. 41 


48534 TBM & TBN RE 48A 116 
CAPACITOR HiCAs .0001S MFD RE 48A 154 
20000 VOLTS MAX WORKING 
40 AMPS AT 6000 KC 


3/15/55 CO:PL-316-5) 
NOV. 41 


~ Class 48—Capacitors 


ae OMENS, 


ah, first assignen FoR | WARE GRAYING, 


48535 TBM & TBN RE 48A 132 
CAPACITOR MICAS 00915 MFO RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX WCRKING. 

7.5 AMPS AT 4500 KC 
6.0 * aT 3000 KC 
2.0 ".- AT. 1000 KG 


3/15/35 CDPL-661-59 
NOV. 41 


co- 48536 TBH & TBN 
CAPACITOR ELECTROLYTIC: 
CANCELLED-SAME AS 48340 


3/45/55 COsPL-S113-€ Co2k-7808901 


Nov. 41 © 


48537 NM-3 & QC-3 RE 48A 147 
CAPACITOR PAPER: .5/.5 MED 
300 VOLTS DC WORKING 


3/19/35 
NOV. 41 : CRVIK-73755-C-1 


48538  $NM-3 & QC-3 RE 48A 147 
CAPACITOR PAPER: «5 MFO 


290 VOLTS DC WORKING AND .005 MFO - 1650 > 


VOLTS DC WORKING. 


3/19/35 2: a : * CRVIM-68552-G-1 
NOV. 41 


48539 NM-3 8 QC-3. RE 48A 162 
CAPACITOR PAPER: .1 MFO ; 
500 VOLTS DC WORKING. 


3/19/35° me, Hoe 
NOV. 400 CRVEK-77015-C-1 


cRV 48540 NM-3 & QC-3 
CAPACITOR PAPER: 3/3/3 MFD 

+ 10% - 400 VOLTS MAX OC WORKING. 
SUPERSEDED BY 48540A. 


3/19/35 CRVZER-SO-A-1 CRVEP-72014-G-1.. 


NOV. 41° 


48540A GENERAL USE RE 48A 171 
CAPACITOR PAPER: 3.0/3.0/3.0 MFD 
400 VOLTS DC WORKING-EACH SECTION; 
CHERNETICALLY SEALED) 


12/22/36 CRVSP-72014-507 
NOV. 41 a 7 ‘ 


cue 48541 NM-3 & QC-3 
CAPACITOR AIR: 10 TO 90 
MFD 

VARIABLE 


3/19/35 CHCZAPC-100° — cRV:K-815703 
NOY. 41 ; PT. 4 


{__oare [| Maueactuaers © | 
NAVSHIPS 900,109 — 


SRSHEASTUE 


cHec 48542 NM-3 & OC-3 
CAPACITOR FIRS 3-10 MMF 
VARIABLE 


3/19/35 CHCSATT3-10(%C- CRY2K-815702 
NOV. 4) 10) 


48543 NM-3.8 QC-3 RE 48a 215 
CAPACITOR MICAS .002 MFD RE 48a 154 
SAME AS 48666 EXCEPT MOUNT HOLES 
69U VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS Dc TEST 


3/19/35 CAW:145S CRV:K-30090 
MAR, 42 PT. S 


48544 NM-3 & QC-3 RE 48A 217 
CAPACITOR MICA: .0001 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST. 


3/19/35 CAW31461 CAWSK-30088 
NOV. 41 PT. 2 


48545 NM-3 8 QC-3 RE 48A 217 
CAPACITOR NICA: .00004 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST. 


3/19/35 CAWS1461 CaW:K-30088 
WOV. 41 pr o3 


48546 NM-3 & QC-3 RE 48A 217 
_ CAPACITOR MICA: .00025-MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


3/19/35 CAwst461 CAW?K-30088 
NOV. 41 PT. 4 


48547 NM-3 & QC-3 RE 48A 181 
CAPACITOR PAPER: .5 MFD 
400 VOLTS AC WORKING. 


3/19/35 CAw:450 
NOV. 41 


48548 TBK RE 484 310 
CAPACITOR PAPER: 2 MFO 


300 VOLTS AC WORKING. 


3/22/35 CD:VC-338 
NOV, 41 


CD:K-7808928 


48549 RAK & RAK-1 RE 48A 228 
CAPACITOR MICA: .0001 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS OC WORKING, 


4/10/35 CRY:MODEL T 
NOY, 41 


Cet ANAT 


RESTRICTED | 


asst 


CRV:K-815704-30 


CRVSP-32170-518 


SUT 


Class 48—Capacitors 


H | WAVY TYPE — 
Deak ANON FIRST ASSIGNED FOR | ORE TRG, a 


psnion Fist assignty FOR | HARE RALIGN | pe aey FIRST ASSIGNED ron | WAS ROKHSN 
48550 RAL & RAL-1 RE 4B8A 228 48555 RAL & RAL-1 RE 48A 161 
CAPACITOR MICA: ,00005 MFD RE 48A 154 CAPACITOR PAPER!.125/.125 
$00 VOLTS DC WORKING, MED 
+ 15% 


4/10/35 CRV:MODEL T 
NOV. 41 


CRVSP-32170-519 


48551 * SEE BELOW RE 48A 171, 
CAPACITOR PAPER: 
CANCELLED - SAME AS 48540, 
FOR REPLACEMENT USE 485404. 


* RAK-1 & RAL-1.. 
4/10/55 CRIZERSO-A-1 
NOV. 41 


CRV3P-72014-Gt 


cRV 48552 RAK & RAL 
CAPACITOR PAPER: O.1 MFD 
500 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED BY TYPE -48552A 


4/10/35 CRV:72039-507 P-721074-1 
APR. 42 ALT 3 
48552-a tcp RE 48A 160 


CAPACITOR PAPER: O.1 MFO. 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


12/29/39 C339CEGA2 
NOV. 41 


CGlK-7875847-2 
REV 1 : 


48552-8 8M.380 RE 48A 160 
CAPACITOR. PAPER RE 135A 4086 
0.1 MFD., 600 VOLTS D.C. WKG. 


*CHZ;CO-973, ISSUE C4 


4/24/44 CSFiv-9722 CHZ:CO0-973 
AUG. 44 ussuc Aa2*® 
48553 RAK & RAL RE 48A 160 


CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
FOR REPLACENENT USE -48829. 
250 VOLTS DC WORKING. 
CALUMINUM FOIL) 


4/10/35 CRV372039-501 CRVSP-721074-2 
APR. 42 : ALT 3 


crv 48554 RAK & RAL 

CAPACITOR PAPER: 0.5/0.5 MFD 

250 VOLTS DC WORKING 

MOUNTING FEET ON BOTTOM. SUPERSEDED BY 
TYPE -48554A 


4/10/35 CRV:72059-503 P-721074-3 
APR. 42 ALT 3 


48554-A GENERAL USE RE 48A 160 
CAPACITOR PAPER: .5/.5 MFD 
400 VOLTS 0C WORKING * 


12/20/40 
NOV. 41 


600 VOLTS DC WORKING 


4/10/35 CRV:72025-501 CRVEP-725074-6 
APR. 42 . ALT 3 


crv 48556 RAK & RAK-I 

CAPACITOR PAPER: .5/.5 MFO 

t 15%, 250 VOLTS OC WORKING 

125 YOLTS PEAX AC. SAME AS TYPE -48554 
EXCEPT MOUNTING FEET ON SIDE. 
SUPERSEDED BY TYPE 48556A 


4/10/35 CRV372025-502 CRY3P+724074-7 
APR. 42 ALT 3 


48556-A GENERAL USE RE 48 161 
CAPACITOR PAPER: .5/.5 MFD 
400 VOLTS DC WOXKING Pek SECTION 


10/32/41 
NOV. 41 


48557 RAL & RAL-1 RE 48A 215 
CAPACITOR MICA: 001 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 
SAME AS 48645 EXCEPT MOUNT HOLES. 


4/10/35 CAW:1455 CRV?K-30090 
MAR. 42 PT 10 


48558 RAK & RAK-I RE 48A 217 
CAPACITOR MICA: .0003 MFO RE 46A 154 
500 VOLTS DC WORKING ; 
1000 VOLTS DC TEST. 


4/10/35 CAWS1 461 CAW:K-30086 
NOV. 41 PT. & 


48559 RAL & RAL-t RE 48A 217 
CAPACITOR MICA: .COO4 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST. 


4/10/35 CAWs1461 7 CaWsK-30038 
NOV. 41 PT. 6 


crv48560 RAK & RAK-1 RE 48A 241 
CAPACITOR MICA: .0005 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING. 

TUBULAR, PIG-TAIL TYPE. STEATITE 
CONTAINER. 


4/10/35 CR¥:77055-5 CRVSK-77055 « 
MAK, 42 PT. § 


48561 RAL & RAL-1 RE 49a 241 
CAPACITOR MICA: .0CO2S MFD RE 48A 194 
500 VOLTS 9C WORKING 
TUBULAR, FIG-TAIL TYPE. STEATITE 
CONTAINER, 


4/10/35 CRY:77055~6 CRVIK-77055 
MAR, 42 PT. 6 


crv48562 RAK & RAK-1 RE 48A 240 
CAPACITOR MICA: .0009 NFO RE 483A 154 
500 VOLT DC WORKING 

TUBULAR + PIG-TAIL TYPE. 


4/10/35 CRVIM-68581 
MAR. 42 . PT. 3 
cexk 48563 * SEE BELOW 


CAPACITOR AIR:4.5-140 MMF 
VARIABLE. 27 PLATES 


* OP, 1, 2. 3 & 00 
4/15/35 C8K:R1-140 
KOV. 41 


CRYV3K-815872 


crv 48564 MM-3990-3 
CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
500 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 161 


4/05735 CRY¥272025-C-503 CRYIP-721074-8 
APR. 42 : ALT 3 


48565 NM-3 6 OC-3 RE 48A 188 
CAPACITOR PAPER: .5/.5 MFO 
2600 VOLTS DC WORKING. 


4/15/35 CRY372025-G-505 CRVIKX-281233 
NOV. 41 


48566 CENERAL USE RE 13A 488 


“CAPACITOR PAPER: 1.0 NFD 
400 VOLTS. 


SUPERSEDED BY 48566A. 


(4420) 
4/19/35 
NOV. 41 


48566-A CENERAL USE RE 48A 147 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MED 
400 VOLTS OC WORKING. 
HERMETICALLY SEALED 


V1723/36 
wOV. 41 


cHo 48567 KY-3 &@ QC-3 
CAPACITOR AIR:62 TO 88 NNF 
al TABLE 


4/20/35 CHC: crvs%-401958 


SEPT 43 PT. $4 Sue 7 
crv 48568 RAK & RAL RE, 48A 238 
CAPACITOR MICA: .CG5303 RE 48A 154 


MFO + 5%. MIDGET PIG-TAIL TYPE. 
500 VOLT OC WORKING. 


4/25/35 CRV:NODEL H CRVSK-35913 
MARL 42 PT..3 


| 


SS 


ore | “OURAN? | 


OaTe | 


BTS. SHAT 


OETTERRS 


ore | as a 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


- 3.48-28 “ Class 48—Capacitors ‘ 


PI 
SEAEARE [rst aston vox | SAMAR SND AM TTANG, DINAH [rast assienen vox | MATLARAYINS | 
crv 48569 RAK & RAL RE 48A 238 cue 48577 RAK & RAK=1 48585 TBL & TBL-1 RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .000062 RE 48a 154 CAPACITOR VARIABLE AIRS -CAPACITOR MICA: .000!5 HFD RE 48A 154 
MFD - MIDGET PIGTASL TYPE, 6 MNFD TO 50 M¥vFO +108. 10000 VOLTS MAX WORKING 
500 VOLT DC WORKING. 6.0 AMPS AT 3000 KC 

4.0 * aT 1000 KC 

1.6 * at 300 KC 

-6 ™ At 100 KC 
4/25/35 CRVIMCDEL H CRVSK-35913 4729/35 CHCS45-11736-4 CRVIK-815736 6/18/35 CRV:UC-3123 
WAR, 42 PT. 4 P SEPT 43 : PT. 4 REV 6 Nov. 41 
cRv¥48570- = RAK & RAL RE 48A 238 cic 48578 RAK & RAK-t 48586 cP RE 48A 186 
CAPACITOR MICA: .000045 RE 48a 154 CAPACITOR AIR: 6 - 60 MHFO CAPACITOR PAPER: 7/4/2/1/1 
MFO - MIDGET PIGTAIL TYPE, + 10%. VARIABLE. MME 
500 VOLT OC WORKING. : 600 VOLTS OC WORKING 

: . ONE TERMINAL COMMON TO “ALL UNITS 

4/25/35 CRV:MOCEL H CRV3K-35913 4/29/35 CHCr45-11736-5 CRVsK-815736 7/8/35 co: CD34-409459 
WAR, 42 PT. 5 SEPT 43 PT. 5 REV 6 wov, 41 
crv48571 RAK & RAL RE 48A 238 cuc 48579 RAK & RAK-1 48587 cP RE 48 110 
CAPACITOR MICA: .0005 HFD RE 48A 154 CAPACITOR AIR: 7.5 TO 80 CAPACITOR PAPER: 2.0 MFO 
MIDGET PIGTAIL TYPE, | Mar + 10%. VARIAZLE, 11 PLATES 1000 VOLTS DC WORKING 


500 VOLT DC WORKING. 


4/25/35 CRVsMODEL H CRV3K-35913 i 4/29/35 CHC245-11-736-6 CRV:K-815736 7/8/35 CG:9CE2A6 CG:K-823197 
WAR, 42 PT. 6 SEPT 43 PT. 6 REV 6 NOV. 41 

crv 48572 RAK & RAL RE 48A 248 cex 48580 RAK & RAK-1 48588 cp RE 48A 110 
CAPACITOR MICA: .00119 MFD RE 48A 154 CAPACITOR AUR: 2.7 TO 75 CAPACITOR PAPER: 3-0 MFD 

MIDGET PIGTAIL TYPE. MAF VARIABLE. 15 PLATES 1500 VOLTS DC WORKING 


$00 VOLT DC WORKING. 


o 


4/25/35 CRV:MODEL H CRV:K-=35913 5/8/35 CRV:8T-75 CRV3K-815211 7/8/35  CGZ9CE2AIl. CO:M-409513 
Mar, 42 PT. 7 NOV. 41° CBKSZU-75-AS-211 NOV. 41 

cue 48573 = RAL & RAL-1 cBk 48581 RAK & RAK-1 48589 cP RE 48a (49 
CAPACITOR AIR: 2 TO 12 KMF CAP. AIR: 3.7 TO 138 AMF CAPACETOR MICA: .O1 NFD RE 130 389 
+ 5%, VARIABLE VARUABLE. 23 PLATES 300 VOLTS OC WORKINO 


600 VOLTS OC TEST 


*CFO180-123-8 


4/29/35 CHC45-11737-1 CRVIK815737 5/8/35 CRVSRT-198 CRV3K-815211 7/8/35 CDs3L CRVEK- 323039 
SEPT 43 Pr. I REV 12 NOV. 41 C8KsZU-b18-AS-211 MAY 45 PART | REVI # 
cue 48574 RAL & RAL=1 cBK 48582 RAK & RAK-1 48590 cP RE 48A 222 
CAPACITOR AIR: 2 TO 10 MMF CAPACITOR AIR: 10 MMF CAPACITOR MICAs .O03 MFO RE 48A 154 
+ $2. VARIAQLE VARIA3LE 2000 VOLTS MAX WORKING 

4 PLATES SINGLE BEARING SCREW DRIVER 10.0 AMPS AT 3000 KC 

ADSUSTMENT 8.0 " aT 1000 KC 


5.0 * AT 300 KC 
2.5 % AT 100 KC 


4/29/35 CHC245-11737+2 CRVIK-815737 5/8/35  C3K:SPECIAL CRV:K-81S2i1 7/8/35 CRVsUC32 
SEPT 43 PI. 2) REV 12). ROV. 41° ZR-10-AS-211 112 WOV. 41 
cue 48575 RAL & RAL-1 . 48583 T8G RE 48a 222 485951 TBM & TBN RE 48A 221 
CAPACITOR AIR:5.3 TO 27. - : CAPACITOR KICA: 20005 HFD RE 48A 154 CAPACITOR MICA: .025 MFD RE 48A 154 
MMF £ 5%, 4 PLATES. VARIABLE 3000 VOLTS MAX WORKING 600 VOLTS DC WORKING 
: 3.00 AMPS AT 3000 KC 1000 VOLTS OC TEST 
2.00 " aT 1000 KC ; 


1,00 * aT 300 KC 
65 * at 100 KC 


4/29/35 CHC245-11736-2 CRVIK-815736 : 5/14/35 CRV3UC-3094-K 7/1/38 CDE4-11025 
SEPT 43 PT. 2) REV G6 NOV. 41 APR. 42 
cuc 48576 RAL & RAL-1 : : 48584 Tac RE 48A 222 48592 TBM & TSH RE 48A 131 
CAPACITOR AtR:5.5 TO 35 CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 CAPACITOR HiCA: ,000! MFO RE 48A 154 
BNF + 10%. VARIA3LE 3000 VOLTS MAX WORKING CANCELLED: FOR REPLACEMENT USE 46752. 
2.5 AMPS AT 3000 KC 6000 VOLTS MAX aORKING 
2.5 " aT 1000 Kc 2.0 AMPS AT 300C KC 
1.0 " AT 300 KC 1.0 " at t00c Kc 
QO.4 * AT. 100 KC 3 ™ aT 300 KC 
e} " AT 100 KC 
4/29/35 CHC24$-11736°3 CRVIK-815736 S/14/35 CRVIUC-3203K 7/11/35 COLPL-32i-6 
SEPT 43 PT. 3 REV 6 ROY. 41° COs PL-805-15 NOV. 4! 


[care | “aytacrnne® [STATUE [one | RAGE? | AAT MaRURACTURES ANITA 
NAVSHIPS 900,109. - Te: _ RESTRICTED 


48593 TBM & TBN RE 48A 331 
CAPACITOR MICA: 03 NFB RE 48A 154 
CANCELLED. 

2000 VOLTS HAX WORKING 
12 AMPS AT 3000 KC 

is AT 1000 KC 

kd AT 300 KC 

2 aT 100 KC 
7/11/35 COsPL-479-6 
WOV., 41 


40594 
CANCELLED. FOR REPLACEMENT 
USE -481215 


crv 48595 cP 

CAPACITOR PAPER: 1 HFD 
250 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED BY TYPE -48595A 


7/23/35 CRVs CRV3P-720555-11 
APR, 42 * ALT 10 


48595-A QCJ-2 & QCL RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 1.0 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
4200 VOLTS DC TEST 
100 VOLTS 60 CYCLES AC WORKING 


7/11/40 CRVEP-720555-2 CRV2P-720555-2 
MOV. 41 REV 2 


crv 48596 cp 
CAPACITOR PAPER: O.1 MFO 
1750 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED 3Y TYPE -48596A 


7/23/35 CRVIP-720555-6 
APR. 42 att 10 
48596-a TBL-4 RE 48A 110 


CAPACITOR PAPER: O.1 NFO 
700 VOLTS AC WORKING 
1750 VOLTS OC WORKING 


10/16/40 CRV:P~720555-6 
Wov. 41 REV 2 


48597 RAG & RAH RE 13A 488 
CAPACITOR PAPER: .02 MFO 
FOR REPLACEMENT USE 48597-A 
600 VOLTS DC WORKING 


8/2/35 
Nov. 41 


48597-A GENERAL USE RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: 0.02 HFD 
600 VOLTS DC WORKING 
HERMETICALLY SEALED. 


12/23/36 
NOV. 41 


[_etteesnth, [ras asm von | geareanatee | [ti 


Class 48— Capacitors 


GSR 


48598 RAG & RAH RE 48A 189. 
CAPACITOR PAPER: 4/4/4 MFD 
$99 VOLTS DC WORKING 


8/2/35 cds 
NOV, 41, 


COsC-RA-174-1 


48599 Ted RE 48A 237 
CAPACITOR MICA: .04 MFO RE 48A 154 
1800 VOLTS MAX WORKING 
14 AMPS AT 34 KC 
6 * at tS ke 


8/6/35 CDSPL-S23A-52 
MOV. 41 


48600, GEHERAL USE RE 13A 486 
CAPACITOR PAPER: 160 MFO RE 48A 129 
409 VOLTS. 

FOR REPLACEMENT USE 4S500-A 


8/14/35 CSL-XD4RW4-!t CWLESA-682063-221 
hay 45 CAWS 450-1 Ss. 15 


48600-A GENERAL USE RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD RE 135A 468 
600 VOLTS DC WORKING. 

HERMETICALLY SEALED. 


+50-0 

obadt630 COLIXOMW-6-1, COU PT 3-383 
11/23/36 Co:d/:6100 CFTSRF-I5E-tA 
FEB. 46 CO:C1R:4100 O CDUSDD-S038-A-2 


48601 RAG & RAH RE 48A 149 
CAPACITOR MICA: .00925 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS 3C WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


8/16/35 CODs3L-13025 CHS:39-SOW-250 
NOV. 471 PART B ALT O 


48602 RAG & RAH RE 48A 149 
CAPACITOR MICA: .005 MFD RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST. 


8/16/35 COs3L-12050 CHS2D~50N-250 
NOV. 41 ParT © ALT O 


48603 RAG & RAK RE 48A 149 
CAPACITOR RICA: .001 NFO RE 13A 389 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST. 


*CFO2180-126-8 
8/16/35 COz3L-12010 CHS;0-50W-250 ° 
MAY 45 PART OD ALTO # 


48604 RAG & RAH RE 48A 149 
CAPACITOR MICA: .003 MFD RE 48A 184 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS 0C TEST. 


@ CHS:D-SOW-250 PART E ALT 0; 
CRRI0815277 ALT O. 
8/16/35 CO:3L-12030 
APR. 42 


@ SEE ABOVE 


3.48-29 


oe FIRST ASSIGNED 


48605 RAG & RAH RE 486A 221 
CAPACITOR MICA: .045 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS WORKING 
1000 VOLTS TEST. 


8/16/35 COr4-13045 CHS:0-SOM-249 
Apr. 42 CUTEM AD 


48606 RAG & RAH RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .019 KFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS TEST. 


8/16/35 CDs4-11019 CHS30-50W-249 
APR. 42 CITE 8) 


48597 RAGSRAH RE 48A 221 
CAPACITOR MICA? 0.006 MFO RE 48a 154 
CANCELLED - USE TYPE -48410 


8/16/35 _COs4-12060 CHS39-S0H-249 
APR. 42 ITEM C 


48608 RAG & RAH RE 48A 190 
CAPACITOR PAPER: .5/.5 HFD 
300 VOLTS DC WORKING 


B/16/35 CO: 
APR. 42 


CHS 30-SOW-257 


48609 RAG & RAH RE 48A 191 
CAPACITOR PAPER: 1.0/0.5 
WFO 
300 VOLTS DC WORKING 


8/16/35 CO: 
APR. 42 


CHS:0-50W-253 


48610 TBM & TBN RE 484 159 
CAPACITOR PAPER: 13.0 HFD 
1000 VOLTS DC WORKING 


8/21/35 CAYSFL CAY245-D-644 


ASSY 1 


48611 TBM & TBN RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 20.0 MFO 
1800 VOLTS DC WORKING 


8/21/35 CAYSFL CAY345-0-644 
NOV. 41 ASSY 4 


48612 TBM & TBN RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 0.8 MFO 
1500 VOLTS DC WORKING 


8/21/35 CAYsFL CAY245°D-643 
HOV. 41 ASSY g4 


BANIIOFTUAE ch 


MENRHNS | 


cave | “OARS | SONIA] 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-30 
~_ SB SEIN, 


RE 48A 146 


CAPACITOR PAPER: 
3000 VOLTS DC WORKINO 


CAY345-D-643 


CAPACITOR PAPER: 
*DC WORKING 


CAY:45-D-643 


RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 0.3 MFD 
1000 VOLTS DC WORKING 


CAY345-D-643 


RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 
3000 VOLTS OC WORKINCE 


CAY:48-D-643 


RE 48A 192 
CAPACITOR PAPER: 4/2 MFD 


300 VOLTS DC WORKING 


CHS 3D-50W-258 
CO:325925 REV O 


RE 13A 488 
CAPACITOR PAPERS 
SUPERSEDED BY 486188 
300 VOLTS DC WORKING 


CHS :D-S0W-265 


GENERAL USE 
+25/.25 MFD 
SUPERSEDED BY 486188 
400 VOLTS DC WORKING 
(HERMETICALLY SEALED) 


RE 48A 129. % 


RE 48a 129 
RE 15a 488 . 


GENERAL USE 
CAP. PAPER: .25/.25 FD 
600 VOLTS OC WORKING 


CHERMETICALLY SEALED) 


COs:D0YR-6022 


DATE 
NAVSHIPS 900,109 


MOUUARTIERS | MANHATTAN, 


Class 48—Copacitors 
sasha OLN 


48619 RAG & RAH 
CAP.PAPER3-25/.25/.25 MFD 
+ 10% 

300 VOLTS DC WORKING 


RE 480 193 


9/3/35 to: CHS:D-SOW-273 
APR. 42 . 


48620 RAG & RAH 
CAPACITOR PAPER: .1/.1 MFD 
+ 10% : 
300 VOLTS DC. WORKING 


RE 48A 136 


9/3/35 Cos CHS:0-50X-170. 


APR, 42 
48621 RAG & RAH RE 480 194 

CAPACITOR PAPER: 12.0 MFD 

+108 

300 VOLTS DC WORKING 

9/3/35 | ; CHS :D-50X-171 

AUG 43 €D:25926 REV O 


cue 48622 RAG & RAG-I 
CAPACITOR AIR: 4 T0 35 MMFD 
+ 2%. VARIABLE 


9711/35 CHC SD-SOW-275 
NOV. 41 


cHc 48623 RAG & RAG-1 
CAPACITOR AIR: 36 - 76 HMFD 
2% 2%. VARtABLE. 


9/11/35 CHCsAPC CHS :D-SOW-280 


NOV. 4! 


che 48624 RAG & RACs 
CAPACITOR AIR: 4 TO 25 MMFO 
t 2%. VARIABLE 


9/11/35 CHCSAPC CHS:D-SOW-318 


NOV. 41 


cHc 48625 RAG & RAG-I 
CAPACITOR AIR: 3 = 15 MMFD 
+ 2%. VARIABLE 


9/11/35. CHC:APC CHS :D-SOW-3558 


NOV. 41 


cue 48626 RAH & RAH-1 
CAPACITOR AUR: 3 - $5 MMFD 
+ 2%. VARIABLE 


9/11/73 CHCZAPC 
NOY. 41 


AAAS FIRST assioneo ror | AMARA | 


CHC30-50X-165 


cue 48627 RAH & RAH-1 
CAP. AIRS 3 TO 15 MAFO 
+ 2%. VARIABLE 


9/1/35 CHCOSAPC CHS :D-SO0X-166 


NOV. 41 


cHC 48628 RAH & RAHI 
CAPACITOR? AIR: 4 TO 25 MMF 
+ 2%. VARIABLE 

SUPERSEDED BY 48628A 


9/11/35 CHCsAPC CHS 3D0-SOX-166 


NOV. 41 


cue 48628a LP 
CAP. ATR: 3 TO 25 MMFD 
VARIABLE 


8/9/39 CHC:APC-25-C PHOTOSTAT 
Nov. 41 
cuc 4§629 RAH & RAH-] 


CAPACITOR AIR? 5 + $0 HMFD 
+ 28. VARIABLE 


9/11/35 CHCSAPC 
NOV. 41 


CHS :0-50X-367 


cue 48630 RAH & RAH-1 
CAPACITOR AIFS 3 + 10 MIMFD 
t 2%. VARIABLE 


9/11/35 CHCSAPC 
NOV. 41 


CHS 3D-SOX-!168 


cue 48631 RAH & RAH-1 
CAPACITOR AIR: 2 TO 3 IMFO 
+ 2%. VARIABLE 


9/11/35 CHCZAPC 
NOV. 41 


CHS 3D-50X-168 


48632 cp RE 468A 243 
CAPACITOR MICA:.002162 MFD RE 48A 154 


2000 VOLTS MAX WORKING 
SEVEN FLEXIBLE LEADS FOR VARIOUS COMBI - 
NATIONS OF CAPACITY, 


CASE g363 
10/16/35 CRV:UC-3194 CRV:K-35631 
APR. 42 

48633 cP RE 48A 243 


CAPACITOR MICA:.00045 MFO RE 48A 154 
2000 VOLTS MAX WORKING 

SEVEN FLEXI3LE LEADS FOR VARIOUS COMBI- 
NATIONS OF CAPACITY, 

CASE 363 


10/16/35 cRVsuc-3195 
APR. 42 


CRV3K-35631 


RESTRICTED 


OMAHA SESH 


o . Class 48—Capacitors 3.48-31 


Re SEMAN SACL [rasr assioneo rox | HAM ARAMHR, [NEA [nase asian von | AAT | 


48634 cP RE 48A 243 49542 GP-t RE 48A 221 46650 on RE aek2ta 
~ CAPACITOR MICA:.000331 MFD RE 48A 154 CAPACITOR MICAS..002 MFD RE 48A 154 
Ta GOUVOLTS DG WORKINE CAPACITOR MICA: ,00CI25 MFD RE. 48A 154 
2000 VOLTS MAX WORKING 2500 VOLTS Dc TEST PESO MOET S. NAL MORKING 
SEVEN FLEXIBLE LEADS FOR VARIOUS CONBI- 
NATIONS OF CAPACITY. 
CASE #363 
suces¢ Ke 12/31/35 CD:4-22020 
hea ee SAVERS S5 6S Nal 12/31/35 CHr>-97408 CNrESA-ROR9A9 
&. NOV. 41 - CH3€$0-609851-3 
F 48635 r8H-1 RE 48A 159 48643  cp-1 RE 48A 221 8651 opt een ova 
CAPACITOR PAPER? 50.0 MFD CAPACITOR MICA: .01 MED RE 48A 154 CRORE ITO RIG Ox CORSO TE NEO REC AAA. TES 
4000 VOLTS DC WORKING 1200 VOLTS DC WORKING is 
22 00NOUTS: BESTEST 1250 VOLTS MAX WORKING 
: 348-0- 731/35 24 
es CAY TPL tae eas at Coane org 12/31/38 C¥i0-97433 CHIESA+608989 

: 4 3 NOV. 41 CwtES0-609851-3 
cHE48636 RAG & RAG-t 48644 = GP-t RE 46A 221 48652  cP-1 RE 48A 204 
CAPACITOR AIRE 12*+325 MMFD CAPACITOR MICA: .004 MFD RE 48A 154 a ane oe 
aes Wag TABLe Sago VOLTS: Ged eERL iG CAPACITOR? MICA: .09005 KFO RE 48A°154 
= 2% SOOO TVOR TSEC ATE ST 1250 VOLTS MAX WORKING 
aa CHSD 9 ON= 261 hog ate ee 12/31/35 CH:D-97434 CHreSA-608989 

3 . NOV. 41 CWrESO-608851-3 
cHe 48637 RAG & RAG-1 48645 GP-t RE 48A 221 48653 cet RE 48A 214 
CAPACITOR AIRS 3o5 MNFD CAPACITOR MICA: .097 HED RE 48A 154 : 

Oe Cee tate epee eae CAPACITOR MICA: .0001 MFD RE 48A 154 
. POCO NOLTS: Der LEST ; 1260 VOLTS MAX WORKING 

12/23/35 CHCTAPC dof OHS ED 22 OUSE LE Nowe aae CD s4-12019 12/31/35 C¥:D-97435 CHIESA-608989 

NOV. 41 : ‘ NOV. 41 

48633 RAG & RAG-1 RE 48A 195 48546 GP-1 RE 48A 131 48654 cP-l RE 48A 214 
EERO INE PAPER: 1.0/0.5 eee Unc e tbe vhaeiae MFD RE 48A 154 CAPACITOR MICA: .00025 MFD RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING ao APS AT Oe ee : “1250 VOLTS MAX WORKING 

0.3 * i 300 KC 
o-t " ™ 400 KC 
12/23/35 cD: CHS:D-SOW-2538 V2/5t/38 Car9-96159 2/31/35 CHI0-$7437 CHIESA-608989 
AUG. 43 ¢d:25928 REV O HOVs aly COskb-s7076ts NOV. 4} CW ZES0-609851-3 
a - 

48639 GP-1 RE 48A 221 gee mao 1 RE 48A 209 . 48655 ce-! RE 48A 214 
CAPACITOR MICA: .004 FD RE 48A 184 GREAC LOSE ABER TV 9 711-20 CAPACITOR MICA: .0008 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING rere arte Be UORET é 
1000 VOLTS DC TEST es yacre ne Weck tie 1250 VOLTS MAX WORKING 
; 2500 VOLTS DC TEST 

800 VOLTS DC TEST 
12/31/35 CD24-12040 METS NESS Cas 0597373 CwrES4-603945 12/31/35 Curd-97438 CuteSs-€68139 
NOV, ai NOV. 41 CW:9-97545 Cw2ES0-609350-3 wove cusesoleCa6 123 
a4 le 

48640 = cP-s RE 48A 221 915548 won! RE 48a 210 48656  cP-! RE 48A 214 
CAPACITOR MICA: .004 MED RE 48A 154 CAPACITOR PAPER: 2.0 RFD CAPACITO® MICA: ,00015 MFD RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 650 VOLTS DC WORKING 1250 VOLTS MAX WORKING 
2800 VOLTE De. TEST 2500 VOLTS ac TEST y 
12/31/35 CD:4-22040 eee CHZESA-608390 © 2/54/35 Cw29-97590 CH:ESA-608989 
NOV. 41 SL GwreS0-609850-2 NOV. 41 _ CW3=S0-609351-3 

$ GPs ; 

42641 cP-t RE 48A 221 48549 REAGAN IGT 48657 — gp- RE 4A 268 


CAPACITOR PAPER: 047 MFD 
+15% 

250 VOLTS DC WORKING 
809 VOLTS DC TEST 


- CAPACITOR MICA: 2001, MFD RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS DC TEST 


CAPACITOR HISAS 2051 MFO RE 48A 154 
1250 VOLTS OC WORKING 

2500 VOLTS OC Test 

METAL CASE 


12/31/35 COr4-22010 see) es eres teeeeea 12/51/35 CHt9-97439 
NOV. 41 a ad NQ¥. 41 
care | MANNEAGTHBESS | MATOS TREE MEAGHER? | SONHTAPTUNEA care | ACTA? | AANHEACTERA | 


RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


665197 O - 45 ~ 48 


3.48-32 


48658 GP+) RE 48A 201 
CAPACITOR PAPER: 2.3 MFO 
1500 VOLTS DC WORKING 
4500 VOLTS OC TEST 


12/31/35 Ca20-96963 CW SESA-608991 
NOY. 41 CWSESO-60985I-1 


48659 GP-1 RE 48A 196 
CAPLPAPER: 2.5/20/16/.5 MFO ; 
250 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS OC TEST 


V2s30/35 CW2D-98778 CWSESO0-609851 -2 


Class 48 —Copacitors 


SUT [rest assicnen vor | ATARI, | [GAARA [rasr assonen von | GAMO, | | aBNGUIRE, [ras assoneo ror | HATEGREH | 


483565 Lo-3 
CAPACITOR MICA: 0.000 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


6/17/36 CO034-13050 
APR. 42 


48666 Lo-3 
CAPACITOR MICA: 0.000 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


6/17/36 .CD34-13010 


Ress eae eel 48673 RU-5 RE 428A 218 
SO GRDRE AEN 184 CAPACITOR MICA: ,00025 MFD RE 484 194 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST. 


6/24/36 CAW:1465 cer:r22t 
nOV. 41 
RE 484 221 48674 Ru-5 RE 48A143 
MEDS CREAR TSA CAPACITOR “MICA: RE t3A589 
0.0801 MED - S00 VOLTS (WORKING 0.C.0. 
*CCSralb+31 REV DO. CBY:P=325, CwrES~ 


612527+4. CRESRFE-45932-1a. ISS. 4, CGSK- 
2745362-124, REV 6, CRB *1035-9, 155. C 
& C9-1034-9, §SS C. CH2:¢0-1052 ISS 0. 
ECSLsvOSa-1416 & MOSW-1416 

€724736 CMR:30, COsSWwLS *SEE ABOVE 


NOV. 43 APR. 42 : APR. 45 COr5k 6 
‘ : 
crv 48660 GP & GP-2 48667 Lo-3 RE 468A 221 48675 RU-S RE 48 148 
CAPACITOR VACUUM: 31.0 CAPACITOR MICAS 0.0900044FD RE 482A 154 CAPACI uz YICA? .CO32 MFO RE 48A 158 
MNFD, 453 SOO WOLTS' DE NORKENG $09 VOLTS DG WORKING . 
6 AMPS AT 9000 VOLTS 1000 VOLTS DC TEST 1000 VOLTS pc Test 
CASE g364 Est. 
*CWSES-692527-2, CR3:CD-1933-11, ISS C 
CD-1034-11, ISS C CO TYPE 58 
1/20/36 CRV: CRVEK-35666 6/17/36 CD:4-14040 Pagar eee eee 
Nov. 41 APRs 42 DEC. 44 gSEE ABOVE MSEE ABOVE 
crv 48661 GCP&SP-2 RE 48A 110 48668 Lo-3 RE 48A 22) 48676 Bote Renae tae 
CAPACITOR PAPER: 1.75 MFO CAPACITOR MICA 0.002 MFD RE 48A 154 CAPACITOR MICA: .0CO3S MED RE 48A 154 
60 VOLTS DC WORKING 600 VOLTS DC WORKING $00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST . 
1/20/36 CRV:P-720555-10 6/17/36 CO:4-12020 7 2p 
APR, 42 ALT 10 APR. 42 ae oe cBY:P-389 
48662 TOM & TBH RE 13A 488 48569 LD-3 RE 468A 221 48677 RU-5 RE 48a 143 
CAPACITOR PAPER: O11 MFO CAPACITOR MICA20.00035 MFO RE 484 154 CAPRCITOR MIGKE GOOCLEDHED IRE Agar ie 
SUPERSEDED BY 48662-A 600 VOLTS DC WORKING $00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC WORKING 1000 VOLTS oC TEST 1000 VOLTS DC TEST 
1/22/36 6/17/36 CO4-13035 7 ope 
wOV. 41 APR. 42 Sealine cosw CBY:P-266 
48662A CENERAL USE RE 48a 128 48670 Lo-3 RE 13A 488 48678 RuU-5 RE 480 128 
CAPACITOR PAPER? O11 MED CAPACITOR PAPER: 1.0 NFO RE 4BA 147 CAPACITOR PAPER: -1/.1 MFO 
1000 VOLTS OC WORKING CHERHETICALLY SEALED) 400 VOLTS OC wORKING 
(HERMETICALLY SEALED) 300 VOLTS DC WORKING 1200 VOLTS DC TzST 
CENTER CONNECTION GROUIDEO. TOLERANCE 
t+ 10%. 
11/23/36 6/17/36 COIVC-571 6/24/36 CSYLIS72-1-c, 
WOY. 41 NOV. 4) NOV. 41 : 1560-1-8 
48663 cP-t RE 48A 214 ckA 48671 TAv-4 48679 Ru-s RE 468A 128 
CAPACITO2 MICA: 00035 MFD RE 48A 154 CAPACITOR AIR? 25 HiiFD CAPACITOR PAPER: .5 MFD 
1250 VOLTS DC WORKING TRIMMER 300 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS 0c TEST 800 VOLTS DC FLASH TEST. 
2/17/36 CW20-98784 CW28S4-808999 6/22/36 CKASSEU-25 6/24/36 : C8Y31573-1-C 
Nov. 41 CW3ES0-609851-3 NOV. 41 hoe al peed 
48664 = Tav-a RE 484 147— 48672  Ru-5 RE 48A 217 egy 48830 RU 
CAPACITOR PAPER: §& HED CAPACITOR MICA: «GOS MFO RE 48A 154 ‘ PAPER: 1 
SVESETOL IMPREGNATED) 309 VOLTS OC WORKING Pans vetes ib een me 
600 VOLTS DC WORKING 600 VOLTS DC TEST. 1200 VOLTS DC FLASH TEST 
43/4" HIGH, 1 13/16" LONG, 1 1/16" WIDE i 
HEIGHT OF TERMINALS %", DIMENSION : 
PERSEDED BY 4 a. 
BETWEEN MOUNT HOLES* 24" SUPERSEDED eR AReHS 
3/10/36 CdD:TDF-6050 COrH-7406055 6/24/36 CAW:1461 cCersP-91 6/24/36 CBY:1874-1-¢ 
ve . 
NOY, 41 NOV. 41 assignee | MAY 45 1560-1-8 
—— issusD 
pate MSENAGHSRS SERIE AEA, care | MURNSETHRES SENOS care | MARRIES | aT | 


NAVSHIPS 900,109 | 


RESTRICTED 


Pe AEDT OE IE een eee BR a OR TIC RI SoA EOE 


CUSERAHON {FIRST assigns ron | HAMLORANSN 


48680-A GENERAL USE RE 48A 138 
CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 
HFD + 600 VOLTS DC WORKING. 


V/17/41 CSF22529-6 CHZ:CO-1062 
HAY 45 Iss. 0 
ceY: 48681 Ru-5 RE 48A 138 


CAPACITOR PAPER: 25/25 MFO 
300 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS DC FLASH TEST. 


6/24/36 CBY:1575-1-C 
MAY 45 1366-1-¢ 
ceyY- 46682 = ru-s RE 48A 198 


CAP.PAPER3.8/.8/-8/.8 NFO 
409 VOLTS OC WORKING 
1200 VOLTS DC FLASH TEST. 


@ CBY52933-2-A, 2646-1-A, 1481-1-A, 
2935-1-A, 

6/24/36 @ SEE ABOVE 
WAY 45 


48683 T8K-S & 6 RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 4 HFD 
1000 VOLTS 0C WORKING. 
SUPERSEDED BY 48685A. 


7T/VS/36 CAYSFL CAY:45-D-643 

NOV. 41 ASSY #10 
48633-, TaB-5 RE 13A 488 

CAPACITOR PAPER: SFO RE 439A 146 


1000 VOLTS OC WORKING 

2200 VOLTS DC TEST. 

SAME AS -48683 EXCEPT REDUCED TERMINAL 
HEIGHT. 


12/20/40 CaY:S#11€6910 CAY:3-0-94678 
NOV. 41 sub i 


46534 TBK-5 & 6 RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 6 MFD 
600 VOLTS OC WORKING. 
SU2ERSEDED BY 48684A. 


7/15/36 CAYSFL CAY!45-D-643 

NOV. 41 assy #10 
48684-A TAB-5 RE 135A 488 

CAPACITOR PAPER: 6 MFO RE 48A 146 


600 VOLTS DC WORKING 

1200 VOLTS DOC TEST, 

SAME AS -438684 EXCEPT REDUCED TERMINAL 
HEIGHT. 


12/20/40 Cay:S#1166911 CAY:3-0-9478 
NOV. 41 sue i 


Cay 43635 TBK-5 RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 4 470 

3900 VOLTS DC WORKING 

7500 VOLTS oc TEST 

CANCELLED - FOR REPLACEMENT USE TYPE 
=46b26 


V/IVS/36 CAYSFLSZ1166912 CAY:45-0-643 
APR. 42 ASSY G7 


FIRST ASSIGNED FOR 


ASSIGNED 


Class 48 —Capacitors 


3.48-33 


ORAS 


BENET. friar assioneo vor | AML aRANA, | 


co- 48686 TBK-S & 6 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD 
600 VOLTS DC WORKING. 
SUPERSEDED BY 48686A. 


7/18/36 cd:TI-s8010 CAY:K-7809148 


NOV, 41 CG:9CESA2t ASSEM 1 
48686-a Yeu RE 48A 146 


CAPACITOR PAPER: 1 MFD 

600 VOLTS DC WORKING 

350 VOLTS 800 CYCLES AC WORKING. 
SAME AS -48686 EXCEPT FOR 800 CYCLE 
RATING. 


8/25/39 COSPC-1349 
Nov. 41 


48687 TBK-5 & 6 RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 2 MFD 
600 VOLTS DC WORKING, 


7/15/36 CDsTJ-6020 CAY:K-7809148 
wov. 41 ASSY 42 


48688 TBK-5 & 6 RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 40 MFD 
600 VOLTS OC WORKING 


7/15/36 CAYZEL CAY:45-D-644 
wov. 41 ASSY 8 
48689 GF-3 RE 48a 148 


CAPACITOR WICA: .00015 MFD RE 48A 184 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 voLTS DC TEST. 


GCSLsMOBW-1417 & MOSW-1417 
ACRBICO-1033-10,1SS C,CD-1034-10.ISS C 


7/24/36 CD:SW CBY:P-380 
SEPT. 44 GSEE ABOVE SEE ABOVE 
48690 GF-3 RE 48A 148 


CAPACITOR MICA: .00025 MFO RE 134 389 
500 VOLTS OC WORKING 1000 VOLTS oc TEST 
BCaws1469, CSLEKO3W-1419 & MOSW-1419 
CXF 36030. CERSMK 250 


#CWSES-692527+3 & S CRB:CD-1033-12 tSS C 


CD-1034-12, 4§SS. C 


(-D5) 

7424736 CD:SW AKD SR CBY:P-38t 

APR. 45 GSEE ABOVE *SEE ABOVE 
48691 GF-3 RE 480 148 


CAPACITOR SICA: .0005 MFD RE I3A 389 
$00 VOLTS DC WORKING 

1000 vOLTS DC TEST. 

SCAMS1468.CAWS1469,CSL2MOBW-1422 


mug 1422 CFISRF4S582-1A 

# ~aicS-632527-4 AND 7, CRB2CO-1033-15, 

tS. C & CO-1034-15.,1S8S Ce -99) 

7/24/38 COr3w C3BY:P-325 

APR. 45 GSEE ABCYE * SEE ABOVE 
48692 GF-3 RE 48a 199 


CAPACITOR PAPER: .3/.8/.8 

MFO. TOLERANCE EACH SECTION + 10% MAX 
OC RATING 400 VOLTS WORKING; FLASH TEST 
1200 VOLTS oC 


TA24/36  CBY21588-2-°C CBr:1582-2-C 
NOV. 41 


48693 GENERAL USE RE 13A 488 
CAPACITOR PAPER: .1% MED 
1500 VOLTS DC WORKING; 1000 VOLTS, 60 
CYCLES AC WORKING. 
FOR REPLACEMENT USE -48693A. 


7/30/36 Cosc CAY:K-7808834-1 
NOV. 41 


48693-A GENERAL USE RE 468A 145 
CAPACITOR PAPER? 
SA“E AS -43593 EXCEPT IN ACCORDANCE 
WITH NAVY SPECIFICATION. 


5/6/38 
NOV, 41 


48694 GP. CP-2 RE 48A 164 
CAPACITOR MICA: .O! MFD 
3500 VOLTS DC TEST. 
SAME EXCEPT FOR VOLTAGE TO STYLE A OF 
RE 48AA 112M. 


8/1/36 CRV: SPECIAL F. CRV:K-36216 
NOV, 41 


48695 GF-3 RE 48A 217 
CAPACITOR MICA: .CO! MFO RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
4000 VOLTS DC TEST. 


8/6/36 CAW:1461 CBYsP-91 
NOV, 41 
48696 CP-3 RE 48A 222 


CAPACITOR MICA: .OGCSS MFD RE 468A 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 

1.2 AMPS AT 3000 KC 

0.6 “ —AT 4000 KC 

0.15 " aT 300 KC 

0.65 "| aT 100 KC 


8/20/36 CDsPL-639-15L 
HOV. 41 


48697 GP-3 RE 4BA 222 
CAPACITOR MICA: .0001 KFD RE 48a 154 
3000 VOLTS MAX WORKING 
2.2 AMPS AT 3000 KC 
0.8 ® At 1000 KC 
0.3 "= at 300 KC 
O.1 * aT 300 KC 
8/20/36 CDsPL-583-15 
NOV. 41 


48638 cP-3 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .00025 “FD RE 48A 156 
FOR REPLACE“VENT USE 48749, 

5990 VOLTS MAX HORKIN : 

5.0 AKPS AT 5340 KC 0.3 AMPS AT 100 KG 
2.5 ™ AT 1000 KC 

1.6" AT 800 KC 

1.0" AT 300 KC 

8/29/36 CD:PL-364-6 

NOV. 41 


48699 GP-3 RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: 0003 MFD RE 468A 154 
FIRST FURNISHED BY CD. 

3090 VOLTS MAX WORKING 
4.5 AMPS AT 3000 KC 
2.5 " “ 4000 Kc 
1.5 7 * 300 KC 


O57) * i” 100 KC 
8/20/36 CD3PL-727-15L 
HOV. 41 


care | MAWMEASTHRER? | AaNHEACTHAER 


pare | “RRSETAIE? | HANHIACTIUA 


ore | RAN aR] 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-34 


DEACRATGN ——_[FinsT assicwep rox | RNP ARSR 


Class 48—Capacitors 


BARR. [rast assioneo rox | HAP RRANG, ESEAPEA [rer asioneo rox | oRSWLGROLNEN | 


48700 GP-3 


CAPACITOR MiCA: .00125 MFD RE 48A 154 


FIRST FURNISHED BY CO. 
2000 VOLTS MAX WORKING 
6.0 AMPS AT 3000 KC 
3.0 * = tooo Ke 
1.6 * i 300 KC 
o.8 * & 100 KC 
8/20/36 CO3PL-847-15H 


RE Sehr 220 48706 cp-3 RE 
CAPACITOR MICA: .0011 MFO RE 
5000 VOLTS EFF TEST 
7.0 AMPS AT $000 Kc 
6.0 * ™ 4000 Kc 
<0? ° 300 KC 
150%" «$00 KE 


48a 131 48712 GENERAL USE RE 48A 123 
48A 154 CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 
MFO 
406 VOLTS DC WORKING, EACH SECTION 
HERMETICALLY SEALED 
SUPERSEDED BY 487128 


8/29/36 COrPL-846-6 iciourse 
NOV. 41 an - nevi ‘ ig oe 
GP-3 RE 48a 222 
Ube 0025 MFO RE 48A 154 48707 GPs REN4EA 197 487128 “GENERAL USE RE 48A 129 
FIRST EURIISHED 8 CDE CAPACITOR PAPER: 20 MFO CAPACITOR PAPERS 0.1/0.1 
SaG0 VELIS Ran woRcIie TAPPED AT 8,8.4,2 AND | MFD ne 
5.5 AMPS AT 3000 KC G00 VOLTS: DO WORKING 600 VOLTS DC WORKING, EACH SECTION 
G6 8 OOO KE 250 VOLTS 600 TO 800 CYCLES. SAME AS WERAETRG ACU -SEALED. 
Sigh ie” sey egg ke KG-3200 EXCEPT TAPS AT VARIOUS 
120 100-K6 CAPACITIES 
7 : tc CaAad:14270As CAYSP-7705695 SUB 8 
8/20/36 CO:PL-826-1SH ; 7 
Nov ; 8/29/36 PC-679 @ SEE AZOVE 12/9/40 CTD:RL0-6210 
% AUG, 43 7205695-G) AUG. 44 
a : 
48702 = cP-3 RECABA 222 45708  cP-s RE 48A 146 48713 uM RE 13A 488 


CAPACITOR HICA: .005 MFD RE 48A 154, 
FIRST FURNISHED BY CD. . 
2000 VOLTS HAX WORKING - 

8.5 AMPS AT 3000 KC 

6.5 " * 1000 KC 

4.0 * = 300 KC 

2.0 * " 100 KC 

8/20/36 COZPL-725-15H 

MOV. 41 


48703 GP-s RE 48a 138 
CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 
MFO - 400 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED BY 487034, SAME AS 48313 
EXCEPT TERMINALS THROUGH BASE. FIRST 
FURNISHED BY COD, 


8/22/36 COsHC-1579 
WOV. 41 


48793 GENERAL USE RE 48A 138 
CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 RE 13A 488 
MFO we eR 
600 VOLTS DC WORKING 


#CEN-300447-2 REV 9 
1/16/41 CBV: ABIS6 CGtK-S6NS74-6 
DEC. 44 CETSF-39012-1 


48704 GP-3 RE 48A 138 
CAPACITOR PAPER: .5 MFO 
400 VOLTS 0C WORKING 
SUPERSEDED BY 48704A 


co és 
6/22/36 COsHKC-1580 CRR3A-203-2 
NOV. 41 : : E E 


497040 GENERAL USE RE 48A 138° 


CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD RE 135A 488 


600 VOLTS DC WORKING 


*CHZ:CO-1061 ISS 0 
V/NG/41  CSLEXOMRZ6-.5 CG2K AS 5249- 
RAY 45 CSF22929-$ REV 3 * 


48705 GP-3 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .00072 MFO RE 48A 154 
= $000 VOLTS mAK WORKING 
5.0 AMPS AT 3000 KC 
3.6 " ™ 1000 KC 
2,0 * * 390 KC 
1.0 " ™ 100 KC 


8/29/36 COsPL-862-6 
AUG. 43 


CAPACITOR PAPERS 2 MFO 
2000 VOLTS DC WORKING 


CAPACITOR PAPER: .t/et fel 
MFD TOLERANCE +108 

400 VOLTS OC WORKING 
FIRST FURNISHED BY CO 
SUPERSEDED BY 48713A 


9/18/36 CAY3S2949133 CAY37809562 Po 9/24/36 CO:0C-4010 CRRSA205-2 
NOV. 41 : : NOV. 41 
48709 un RE 48AA 138 487134 GENERAL USE RE 48A 129 


CAPACITOR PAPERS oS/e1/61 CAPACITOR PAPER: «1/.1/.1 
KFO MFD 


400 VOLTS DC WORKING 400 VOLTS OC WORKING, EACH SECTION 
SUPERSEDED BY 48709A HERMETICALLY SEALED 


SUPERSEDED BY 487133 


9/24/36 CODH CRR3A-207-2 11/23/36 CO:DH-4191 
NOV. 41 Nov. 41 
1 
48709A GEN USE RE 48A 138 487138 GENERAL USE RE 48a 129 
CAPACITOR-PAPER: RE 135A 488 


CAPACITOR PAPER: .1/.1/.1 RE 13A 488 
¥FO 

600 VOLTS DC WORKING EACH SECTION 
HERMETICALLY SEALED 


0.1/0.1/0.3/ MFO 600 VOLTS DC WORKING. 


CANCELLED FOR REPLACEMENT USE -481846, 


#CGSKR-565374-2 REV O, CFI SF-39307-1C 


1/16/44 CSLZ3X9RBHW6-1 * SEE ABOVE 12/9/40 CD:DYR-6111 cFer10.71 
a* AUG. 44 APR. 45 CGF:375)1 REV O 
48710 uM RE 48A 148 48714 TAJ-6 RE 489A 122 
CAPACITOR BICA: .00001 MFO CAPACITOR MICA: .0007 HFD RE 48A 154 
RE t3a 339 600 VOLTS MAX WORKING 
500 VOLTS DC WORKING 8.00 AMPS AT 1000 KC 
BCETsRF45S2-taA, €5:011.7 REV OD 6.25 * AT 500 KC 
*cBMtl-744-601 ALT 0 4.50 ® At 300 KC 
ECSL2MOBW-1403 & MOSW-1403 CO:SR-5Q1 1.70 " at 400 KC 
*CKBSCD-1033-3,1SS C, & CD-1034-3,18S ¢ FIRST FURNISHED BY CD 
9/24/36 CDsSw~-591 CRRSAL727-1 10/10/36 COsPL-455-50 
AFR, 45 GSEE ABOVE SEE ABOVE NOV. 41 
48711 uM RE 48A 148 48715 TAS-6 RE 48a 132 
CAPACITOR MICA: .000025 RE 48A 154 CAPACITOR MICA: 04 MFD RE 48A 154 
MFO - 1009 VOLTS MAX WORKING 
500 VOLTS DC WORKING 20 ANPS AT 3000 KC 
1000 VOLTS 0c TEST : 25 " aT 1000 KC 
GCSLINOBW-1408 & MOSW-1406 22" at 300 KC 
HCRBICD-1035-4,15S C, CD-1034-4,1SS € 1s ™ AT 100 KC 
: 4 FIRST FURNISHED BY CO 
3 9/24/36 COrSW-5025 CRRIALTZ7-2 10/10/36 COsPL-633-59 
SEPT. 44 QSEE ABOVE SEE ABOVE : NOV. 41 
co-48712 uM 48716 TAU-6 RE 48A 132 
CAPACITOR PAPER? 01/21 MFD CAPACITOR MICA: .08 MFO RE 49A 184 
400 VOLTS DC WORKING 1500 VOLTS MAX WORKING 
SAME AS RE 13A 4839, EXCEPT CENTER 20 ANPS AT 3000 KC 
TERHIMAL GROUNDED TO CASE 35" at tooo KC 
SUPERSEDED BY 487128 27>" AT 300 KC 
FIRST FURNISHED BY CO a 20 “™ AT 100 KC 


FIRST FURNISHED BY CD 
10/10/36 COr:PL-648-59 
assignsa| NOV. 41 


9/24/36 CO:0S-4010 CRRIAZ04-3 
NOV. 41 


(oar MBRVAGTHBER? | SaNHACTRRIRA 


cave | “ARWARTUAWY® | MANATATUE 


NAVSHIPS 900,109 


ISSUED = 
pare | MARUARTHANS® SAMNATTUNTS. | 


RESTRICTED 


RATAN [FIRST assignem ror | AAPL GRMYIEN 
48717 TAJ-6 RE 48A 132 
CAPACITOR MICAS .09 MFD RE 48A 154 
1500 VOLTS MAX WORKING 
25 AHPS AT 3UU0 vc 
40 * aT 1000 KC 
30 " aT 390 KC 
20 * aT 100 KC 
FIRST FURNISHED BY CD 
10/10/36 COsPL+849-59 
NOV. 45 
48718 TAJS-6 RE 48A 159 


CAPACITOR PAPER: 13 MFD 
2.000 VOLTS DC WORKING 


CGsK-5222640 
REV 1} 


10/10/36 CO;9CE5 488 
ROV. 41 


48719 TAI-6 RE-A8A 159 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD 


600 VOLTS DC WORKING 


*CRYSK~-860237-1 REV § 


10/10/36 CG29CESA90 CCSK-5222640 


may 45 2361 REV 1 * 
48720 TAJ+6 RE 486A 159 
CAPACITOR PAPER: 10 MFD : 
2000 VOLTS DC WORKING 
10/10/36 COZ9CESA8S CG:K-8222640 
REVI 
48721 TAJ-6 RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 10 HFD 
600 VOLTS DC WORKING 
#CBNI744-263 ALT 0 
10/10/36 Co:9S€5487 CG:K-5222640 
MAY 45 2368 REV I ~ 
48722 T3L-2 RE 484 146 


CAPACITOR PAPER: 4 MED 
600 YORTS OC WORKING 
FIRST FURNISHED 8Y CD 


10/10/36 CO:TI-6040 
NOV. 41 CG:9CESAZ4 


CAYI7809148-3 


48723 TBL-2 
CAPACITOR PAPER: 45 MFD 
1009 YOLTS DC WORKING 
FIRST FURNISHED BY CD 


RE 48A 146 


10/10/36 CO:TJ-10005 CAY37809148-1 


WOV. 41 
48724 TBL-2 RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD 
1500 VOLTS Of WORKING 
FiRST FURNISHED BY CD 
10/10/36 COrTJ-150t0 CAYS73809148-4 


WOV., 41 


Class 48—Capacitors 


SATS. [rast assianeo ron | WAVE REAM, 
48725 T8L-2 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .065 NFD RE 48A 154 


1500 VOLTS MAX WORKENG 
13, AMPS AT 3000 KC 
1S AMPS AT 1000 KC 
12 AMPS AT 300 KC 
7 AMPS AT 100 KC 
REPLACE WITH 481102. FIRST FURH, BY CO 
10/19/36 CO:PL-865-6 


NOV. 41 
48726 TBL-2 RE 40A 131 
CAPACITOR MICAS .03 MFO RE 48A 154 


2000 VOLTS MAX WORKING 
S32 AMPS AT 3000 KC 
12." at 1000 4¢ 

jo * aT 300 KC 

5 " aT 100 KC 
REPLACE WITH 48512 


10/10/36 CO:PL-479-6 FiRST FURNISH- 


ED BY CD 
48727 TBL-2 RE 48A 132 
CAPACITOR MICA: 603 MFO RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 
2900 VOLTS DC TEST 
FIRST FURWISHED BY CD 
10/10/36 CO:9-28030 
NOY. 41 
48728 TEL-2 RE 40A 131 
CAPACITOR MICA: .02 MFD RE 48A 156 


2000 VOLTS MAX WORKING 
12 AMPS AT 3600 KC 

th ™ aT 1000 KC 

to * aT 300 KC 

7 ™ aT 100 KC 
REPLACE WITH 48348 
10/10/36 COsPL-131-6 
NOV, 41 


FIRST FURNISH- 
—D BY CD 


48729 TBL-2 
CAPACITOR HECAS 2.9912 “FD 
20000 VOLTS MAX WORKING 
16.0 AMPS AT 3000 KC 
14.0 * AT 1000 KC 


RE 48A 116 
RE 48A 154 


7.0 " aT 300 KC 

2.5 " AT 100 KC 

10/10/36 CDSPL-243-51 FIRST FURNISH- 

NOV. 41 Eo BY CD 
48730 TBL-2 RE 48a 159 


CAPACITOR PAPER: 6 MFD 
2000 VOLTS DC WORKING 


10/10/36 CAY:SO-35 F810 
NOV. 41 TYPE CFL) 


CAY:45-0-644 
ASSY gt 


48731 TBL+2 
CAPACITOR PAPER: 6 MFD 
1500 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 159 


NOV. 41 


«NOY. 41 TYPE CFL) 


3.48-35 


oak FIRST ASSIGHED FOR | NANT DRAWING | 
48733  Tal-2 RE 48a 146 


CAPACITOR PAPER? 5 NFD 
600 VOLTS DC WORKING 


CAY245-D-643 
ASSY#I 


10/10/36 CAY:S0-35 FUR2 
TYPE (FL) 


48734 TBL-2 
CAPACITOR PAPER! 3 MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 146 


CAYI45-D-643 
ASSY #4 


10/10/36 CAY:SO-35 F787 


48735 TAJ*6 
CAPACITOR MICA: O15 MFD 
2500 VOLTS EFF TEST 

25 AMPS AT 3000 KC 

50 * AT 1000 KC 

40 " aT 300 KC 

250C~«" AT 100 KC 
OPERATED AT 1325 VOLTS 800 CYCLES 1 AMP 
TO/T0/36 COsPL-512-5 


RE 48A 116 


NOV. 41 
48736 TBL-2 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: 01 MFO RE 48A 154 
2000 VOLTS MAX WORKING 
10 AMPS Af 3000 KC 
8 “ AT 4000 KC 
6 ™ at 300 KC 
2 8 aT 100 KC 
REPLACED BY 48352 
11/2/36) COLPL-151-6HB 
NOV. 41 
48737 TBL+2 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .0O1 NFD RE 48A 194 
6000 VOLTS MAX WORKING 
10 AHPS AT 3000 KC 
, any, AT $000 KC 
4 " at 300 KC 
2." aT $00 KC 
11/2/36 CD:PL-463-6 
NOV. 41 
487338 TEL=2 RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: 2.0003 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX WORKING 

3.0 AMPS AT 3000 KC 

125+ 2 at 1000 KC 


-8 " aT 300 KC 
4 °° aT 100 KC 
FOR REPLACEMENT USE 48426 
bb/2/30  COEre-294A-6 
NOV. 41 
487393 TBL-2 RE 468A 131 


CAPACITOR KICA3 .00045 MFD RE 48A 154 


5000 VOLTS MAX WORKING 
4.0 AMPS AT 3000 KC 
2.5 % AT 1000 KC 


143°" aT 300 KC 
-6 " aT 400 KG 
10/10/36 CAY:SO-35 FAIS CAY:45-D-644 11/2/36 CDIPL-646-6 
NOV. 44). TYPE (FLD ASSY. #6 NOV. 4t 
48732 TBL-2 RE 48A 159 48740 TBL-2 RE 480 131 
CAPACITOR PAPER: 30 MFD CAPACITOR MICAS .C96 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 3800 VOLTS MAX WORKING 
13 AMPS AT 3000 KC 
to * aT 1000 KC 
7" aT 300 KC 
30° aT 300 KC 
10/10/36 CAY:S0-35787 CAY:45-D-644 11/2/36 COSPL-439-6 
NOV. 45 TYPE (FL) ASSY 2 assinap| NOV. 41 
ISSUED 
MOISETHES | SRANHRACTURER A DATE ET ATEES OPN 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-36 


| pear rithe Trust sssionen rox | SNARE | 


48741 GP/GP-2 RE 48A 269 
CAPACITOR SULPHUR: .009031 
HFD. 7000 VOLTS MAX WORKING 
60 CYCLES 50 AMPS AT 6000 KC 
SUPERSEOING SOME 46660 IN LATER EQUIP- 
RENTS. : 


VE/13/36 CRVZUC-3232 CRVSK*36229 
RAR, 42 
48742 CO-2 RE 48a 139 


CAPACITOR PAPER:1 MFO 415% 
1500 VOLTS OC WORKING 
4600 VOLTS oc TEST, 


12/3/36 CW30-96966 CW2ES0-609850-6 
wov. 41 
48743 CO-2 RE 48a 196 


CAP, PAPER: 3.5/2/1/.5 MFD 
290 VOLTS OC WORKING 
800 VOLTS OC TEST 


¥2/3/36 CWwl0-973537 CH:ESO-61 8037 
HAR. 43 ISSUE 17 


48744 GO-2 RE 48A 221 
CAPACITOR MICA:,00005 MFD RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 

2500 VOLTS Oc TEST 


12/3/36 C0:4-24050 ° FIRST FURNISHED 
APR. 42 BY cD 


48745 ° co-2 RE 48A 212 
CAPACITOR PAPER? 0.4 MFD 
250 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS OC TEST VOLTAGE. 


*CBM3744-364 ALT O 
T2/3/36 CW50-99846 CW 3ES0+610772-3 
mar 45 D-160801 * 


-48746 
CAPACITORS 
CANSELLED. REPLACED BY CW-48790. THIS 
NUMBER 0 BE REASSIGNED. 


12/3/36 
NOV. 41 


48747 Go-2 RE 48A 131 
CAPACITOR MICAS 600955 MFD RE 48A 154 
$000 VILTS 60 CYCLE AC TEST 
7.0 AMPS AT 3090 KC 
4.0 ® aT 1000 Kc 
2,0 " aT 300 KC 
0,8 " aT -100 KC 


12/3/36 CWr0-99627 
mov. 4) 


48748 Go-2 RE 48A 131 
CAPACITOZR MICA: -00035 MFO RE 48A 154 


$000 VOLTS EFF TEST. $000 VOLTS 60 CYCLE 


AC TEST 

6.0 ABPS AT 3000 KC 

3.50" AT 1000 KC 

130° AT 300 KC 

o.5 ° as 100 KC 5 

12/3/36 Cw29-99628 FIRST FURNISH- 


Class 48—Capacitors 
HOTT oo AVETALAS, 


48749 CO-2 RE 480 131 
CAPACITOR MICAS »00025 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS EFF TEST 
5000 VOLTS 60 CYCLE AC TEST 
5.0 AMPS AT 3000 KC 
2.8 © AT 1000 Kc 
1.0 * aT 300 KC 
0-3 * AT- 100 KC 
12/3/36 Cw20-99629 FIRST FURNISH- 
NOV. 42 : ED BY Cw 


48750 co-2 RE 430 131 
CAPACITOR MICA: 2.0002 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS EFF TEST 
5000 VOLTS 60 CYCLE AC TEST 
4.5 AMPS AT 3000 KC 
2.5 " aT 1000 Kc 
0.8 " at 300 KC 
0.3 * at 100 Kc 
12/3/36 CW3D-99630. FIRST FURNISH- 
wove. 41 EO BY CW 


48751 Go-2 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: ~-OO01S MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS 60 CYCLE AC TEST 
AMPS AT 3000 KC 

* aT 1000 KG 

* at 300 Kc 

he AT 100 KC 

REPLACE WITH 48515 

1273736 CwS0-93032 FIRST FURNISH- 
ROV. 41 EO BY CW 


48752 Co-2 RE 48a 131 
CAPACITOR MICA: -0001 MFD RE 48a 154 
6000 VOLTS EFF TEST 4 
2.0 AMPS AT 3000 KC 
1.0 " at 1000 KC 
0.3 “ at 300 KC 
0.1 * at 100 KC 


12/3/36 CW3D-99633 FIRST MFO. BY 
WOv. 41 cw 


48753  co-2 RE 48a 139 
CAPACITOR KICA: .00005 HFD RE 48A 154 
6000 VOLTS EFF TEST 
5000 VOLTS 60 CYCLE AC TEST 
1.5 AMPS AT 3000 KC 
0.8 ™ AT 1000 KC 
0.3 " at 300 KC 
0.) * aT 100 KC 
12/3/36 CW30-99634 FIRST MED BY 
Nov. 41 cw 


48754 Co-2 RE 480 139 
CAPACITOR MICA: .0005 MFD RE 48A 154 
5000 vOLTS EFF TEST 
5000 VOLTS 60 CYCLE AC TEST 
7.0 amPS AT 3000 KC 
4.0 * aT 1000 KC 
2.0 “ aT 300 KC 
0.7 * at 100 KC 


12/3/36 CW:D-97637 FIRST MFO. BY 
WOV. 41 i cw 
48755 Co-2 RE 48a 131 


CAPACITOR MICA: 2.0015 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS EFF TEST 

$000 voLTS GO CYCLE AC TEST 

8.0 AMPS AT 3000 KC 

7.0 * aT 1000 KC 

3.0 * aT 300 KC 

5 * at 100 KC 


12/3/36 Gwl0-96952 FIRST MFO. BY 
NOV. 41 cw 
48756 Co-2 RE 48a 213 


CAPACITOR PAPER: 2.5 MFD 
290 VOLTS DC WORKING 

800 VOLTS OC TEST 

+168 


P2/11/36 CH29-33700 CWSESO+6140772- 


CHANG TRE, rast assigneo ror | NAME ARAN, 


cue 48757 * SEE BELOW 
CAPACITOR AIR: 10 MMF 
NOMINAL CAPACITANCE. TRIMMER. 
WAX 10 MMF MIN 2 MMF 


* OP-4,5,6. & DO-I 
12/22/36 CiCsaPC-10 
NOV. 41 


CRYSM-413394-1 


cHC 48758 oP-4,5.6,800-1 

CAPACITOR AIR: TRIMMER 

NOMINAL CAPACITANCE = 100 ARF. MAX 100 
BMF. MEN & NRE 


*CRV:720536-6. REV 11, CRP-1000E-22 
12/22/38 CrosAPC-100 CRYS4-413394-10 
Fee. 45 COUL0D-3$304-A-2 


48759 * SSE BELOW RE 48A 238 
CAP, MICA: 2000033 MFO RE 438A 154 
(TOOTHPICK? 
$00 VOLTS DC WORKING 
MOLOING FORM CRY:K-77948 
MOLDING COMPOUND K-77970 P~3 


* OP-4,5,6 & 0Q-1 
12/22/36 CRYSM-17 
APR. 42 MODEL H 


CRV24-80542-517 


48760 ™ SEE BELOW RE 484 238 
CAP. MICA: 2.000039 MFO RE 48A 154 
(TOOTHPICK) : 

500 VOLTS DC WORKING 
MOLDING FORM OWG CRVIK-77948 
. COMPOUND CRV:K-77970P-1 


* DP-4,5,6 & DO-1 
V2/22/36 CRYIM-88 CRV24-80342 
APR.42 MODEL H 


48761 * SEE BELOW RE 48A 238 
CAPACITOR KICA: O00! MFD RE 48A 154 
(TOOTHPICK) 

500 VOLTS DC WORKING 
MOULDING FROM DWG CRVZK-77948 

" COMPOUND CRVSK-77970P-1 
* DP-4,5,6 & 0Q-1 
12/22/36 CRV:4-Z6 
NOV. 41 MODEL H 


CRVSM-60342-526 


cey 48762 GF-4 RE 48a 351 
CAP. ELECT.: 5 & 20 MFO 
-19 +508 * 


25 VOLTS RATED (MAX SURCE-40 VOLTS?) 


12/24/36 CBY:3563-2 
AUC. 44 


48763 CF-4 RE 46a 138 
CAP. PAPER: 05/.5/.5 MFO 
100 VOLTS OC WORKING 
500 VOLTS OC FLASH TEST 


V2/24/36 CBY23562-2 
wWOV. 41 


48764 T80 RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .00f MFO RE 48a 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS OC TEST 


12/29/36 €O024-52010 
NOV. 41 


NAVSHIPS 900,109 


RESTRICTED 


a 


i 


petharion _lnast ASSIGNED FOR RA APAMIS,, 


438765 B80 RE 48A 221 
CAPACITOR MICAS 1.005 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS OC WORKING 
1060 VOLTS DC TEST 


12/29/36 CD34-12050 
HOV. 43 


- 48766 T20 RE 48A 151 
CAPACITOR MICA: .0003 MFD’ RE 48A 154 
59¢ VOLTS DC WORKING 

1000 VOLTS DC TEST 


12/29/36 COs3a CGOSP-7761328-15 
NOV. 43 REV 4 


48767 TBO RE 484 151 
CAPACITOR MICA: 4.0004 MFD RE 48A 154 
590 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


12/29/36 COr3@ CO2P-7761328-12 
NOY. 41 REV 4 


48768 180 RE 48a 151 
CAPACITOR MICA: .0005 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1@00 VOLTS DC TEST 


12/29/36 COs34 CGSP-7761528-15 


HOV. 41 


48769 180 RE 48h 151 
CAPACITOR KICA: 20007 HFD RE 48A 154 
500 YOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


12/29/36 COz3% CG2P-7761328-15 
HOY. 41 REV 4 
48770 ‘Bo RE 48A 1519 


CAPACITIR MICA: .006 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKENG 
1600 VOLTS DC TEST 


® CGsP+7761328-5 REV 4. CBFS31554 REV 2 


12/29/36 COs3W * SEE ABOVE 
uov. 41 
48771 180 RE ABA 148 


CAPACITOR MICAS 000005 RE 43a 35623 
KF 
$00 VOLTS DC WORKING 


OCSL:MOS4-14601 & HOSW-1401 

RE rse-Tiols2sr¥4 REV 45 CR32CD-1055-2, 
ISS C3CD-1054-2.1SS C CBmMzT-744-349 ALTO 
12/29/56 COtSd AND SR RSEL ABUVE 

FEC, 45 GSEE AovvE COULID-5287-A-5 


48772 T80 RE 480 154 
CAPACITOR MICAS -0003 MFD 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 vOLs$ DC TEST 
CANCELLED, USE 48674 
FIRST HFG. BY CD 


12/29/36 CO3SW CosP-77E1328~ 
NOY. 41 ? 


Class 48—Capacitors 


BENGKATION | FiRsT Assiqnen for | op PEARL Sy 


3.48-37 


pay, ay FIRST ASSIGNED FOR [ onan, | 


48773 T80 RE 48A 200 
CAPACITOR PAPER: 4/4 MFO 
+ 10% MULTIPLE 25/200 VOLTS DC WORKING 


12/29/36 CDsVC-641 
NOV. 41 


CG3M-7461876-1 


48774 TB0 RE 48a 163 
CAPACITOR PAPER: .02 FO 
+10% TUBULAR 
400 VOLTS DC WORKING, 


12/29/36 CDOsHC-1250 CGLK-7870451. 


NOV. 41 


48775 T80 RE 484 175 
CAPACITOR PAPER: .5/.5 MFD 


300 VOLTS DC WORKING (EACH), +108 
SuUcEKScucD BY 487/5A 


12/29/36 CG:K-5204555 CGzK-7870208-1 
NOV. 41 


48775-A CENERAL USE RE 48A 175 
CAPACITOR PAPER: 0.5/0.5 
MFD 
400 VOLTS DC WORKING (EACH) 


t/t7/ay 
wove. 41 
48776 180 RE 48A 163 
CAPACITOR PAPER: 1 MFO 
TUZULAR 


400 VOLTS OC WORKING 


12/29/36 COsVC-564A 


CG:K-7870490 
Mov. 41 . 


48777 t80 RE 48A 116 
CAPACITOR PAPERS 2 MFD 
606 VOLTS DC WORKING 
330 VOLTS 60 CYCLES WORKING 


OCS:26F 406 26F52262 

© CG2K-7871523 & K-5912264; 
CRV¥2H-422477-1 SUB O, CG2K-52)566-2 REVO 
12/29/56 CGOSSCELAIbe esec ASOVE 
AUG. 44 G3EE AZOVE 


487738 180 RE 480 110 
CAPACITOR PAPER: 4 HFD 
PYRANOL 


500 VOLTS OC WORKING 


W/7/37 cos gcCE1at4s CR7=CS-700 
AUG. 44 CSF52526°5 tSSvE C 


487793 GP-1 & CP-2 RE 48A 214 
CAPACITOR MICA: -000075 RE 48A 154 
HFO 
1250 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS AC TEST 


W/U4/37 Cd30-99837 CWSESO-GO98St- 
wOV. 41 REV 3 


RESTRICTED 


“1/14/37 CW20-99838 


48780 GP-1 & GP-2 RE 48A 214 
CAPACITOR KICA: 000175 RE 48A 154 
MFO 
1250 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS AC TEST 


CWZESO-609851-3 


NOV. 41 REV 3 
48781 TAJ+6 RE 48A 132 
CAPACITOR MICA: .02 MFO RE 48A 154 


3000 VOLTS MAX WORKING 
20 AMPS AT 3000 KC 
22 " at 1000 xc 
21°" aT 600 KC 
18" aT 300 KC 
12° aT 100 KC 
1/25/37 CDZPL-889-59 


NOV. 41 

48782 TBO0-1 RE 484 151 
CAPACITOR MICA: .00025 RE 48A 154 
MFO 


$00 VOLTS DC WORKING 
1000. VOLTS DC TEST 


272/37 COs3wW CG:P-7761328-10 
MOV. 43 REV 4 


487383 TBO-1 RE 480 148 
CAPACITOR MICA: .00002 MFD RE 13A 389 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


*CS:O11-14 REV O 

Oco:5R, CSL2MOCH - 

2/2/37 = cD z5w CG2P-7761328 
APR. 45 GSEE ABOVE PT 19 REVS * 


48784 TBOSTBO-1t 


 PSPACLTOR AERS 


MAYERUN 2,9 MMFO TO 3.1 MMFD 
MUNINUM 1.9 HHFD TO 2.1 MMFO. 


2/8/37 CHC aPC TYPr Bo co:P-7761345 
Woy. 43 HOD., CRK PT 9, REV 19 


48785 TBO & TBO-t 
CAPACITOR AIR: 13.8 BHF 
TRIMMER 


2/8/32  CHCIAPC TYPE 8 CG:P-7761345 
APR. 42° MOD CRK: PR 1, REV 39 


CHC- 43735-A T2ak-7 

CAPACHTOR, AIR VARIABLE 

13.8 MAF. SAME AS 48735 EXCEPT FOR 1® 
SHAFT LENGIN. OR HETLEMUM CAP 3.0 MMF. 
CONS#STS OF 2 STATOR AWO 2 ROTOR PLATE. 


8/21/44 APC-TYPE 8B CGsP-7767543P) 
OEC. 44 REV O 


48786 TOOZTBO-1 
CAPACITOR AIR: 25 MHF 
TRIMMER 


2/8/37 CHC APC TYPE CO:P-7761345 
PT 6 REV 19 


APR. 42 C MOD. 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-38 


Prt 


FIRST ASSIGNED FOR City Gis 


Class 48 —Capacitors 


REAR 


oa FIRST ASSIGNED FOR 


cue 48787 180 & Te0-1 
CAPACITOR AUR: 50 MMF 
TRIMMER. 

SUPERSEDED BY 48787A 


2/8/37 CHCSAPC TYPE C CGsP-7761345 | 


APR. 42 MOD CRK:, PT 2, REV 19 
cHo48787A LP PHOTOSTAT 
CAP. AIR: 3.9 TO 50 MMF : 
VARIABLE 


8/9/39 CHCSAPC-50-C 
wov, 41 


487 88 TBOaTBO-1 
CAPACITOR AIR: 75 MMF 


_TRUMMER 

2/8/37 CHCIAPC TYPE CGsP-7761345 

APR. 42 C MOD-.CRK: PT 7 REV 19 
48789  cP-3 RE 48A 221 


CAPACITOR MICA: 0.002 MFD RE 48A 154 


2500 VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS DC TEST 


2/18/37) CD34 L-52020 
APR. 42 


cw- 48790 Co-1 & GO-2 
CAPACITOR QUARTZ: .0021 
MFO, +25 

1500 VOLTS DC WORKING 
3000 VOLTS ac TEST 


2/23/37 = Ctls0-97340 CWSESO-610772-4 


NOV. 41 


48791 TBO & TBO-I 
CAPACITOR AIR3 100 MNF 
TRIMMER 


} a 
3/3/37 CHC APC TYPE CO:P-7761345 
APR, 42° C MOD., CRK REV 19 


crv 48792 * SEE BELOW 
CAPACITOR PAPER: 4 HFD 

300 VOLTS DC WORKING 
SUPERSEDED BY .48792A 
ORIGINAL HAD ALUMINUM FOLL 


* DP-4.5,6 & OQ-I 


3/3/37 CRY372039-508 CRVM-420071-1 


NOV. 41 


48792a GENERAL USE RE 48a 137 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


10/10/38 
NOY. 41 


NAVSHIPS 900,109 


SATU || are] MARURASTNE'S 


48793 * SEE BELOW RE 48A 160 
CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
ORIGINAL HAD ALUMINUM FOIL 


* DP-4.5.6 & D§-1. 
3/3/37 CRV272039-502 CRVSM- 420071 -2 
Nov. 41 


48794 *SEE BELOW RE 48A 160 
CAPACITOR PAPER: 0.25 MFD 
800 VOLTS DC WORKING 
‘FOR REPLACEMENT USE 48802 
ORIGINAL HAD ALUMINUM FOIL 


* DP-4,5,6 & DQ-1 


3/3/37 CRV372039-504 CRV3M-420071-3 
NOV. 41 


crv 48795 * SEE. BELOW RE 48A 110 
CAP. PAPERS .125/.125 MFD 

$99 VOLTS DC WORKING, EACH UNIT. 
CFOIL) ORIGINAL HAD ALUMINUM FOIL 


*# OP-4,5,6 AND DQ-1 
3/3/37 CRV:72039-505 CRV2M-420071-4 
APR, 42 ALT 8 


48796 *SEE BELOW RE 48A 110 
+ CAPACITOR PAPER:.00275 MFD 
“800 VOLTS. DC WORKING 
ORtGiNAL HAD TIN-LEAD FOUL 


*0P-4,5.6, & DO-1 


3/3/37 CRV372039-506 CRVSP-220555-15 


APR. 42 ALT 10 


43797 SEE BELOW RE 48A 248 
CAPACITOR MICA: .00056 MFD RE 48A 154 


$00 VOLTS DC WORKING 


® DP-4,5,680Q-1 


3/3/37 CRVSM80352-512 CRVSK-850253-t 
WAR. 42 M-512 


48798 * SEE BELOW RE 48A 248 
CAPACITOR KICAS .001 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 


* 0P-4,5,6 & OC-1 
3/3/37 CRV3M80389-S557 CRVSK~-850253-2 
APR. 42° (1000) 


48799 * SEE BELOW RE 48A 248 
CAPACITOR MICA: 20018 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 


* 0P-4,5,6 & DQ-! 
3/3/37 CRVM80389-563 CRV>K-850253-3 
APR. 42 (1800) 


crv 48800 *SEE BELOW RE 48A 248 


CAPACITOR MICA: .0027 MFD RE 48a 154 
500 VOLTS DC WORKING 


* DP-4,5.6 & DQ-1 : 
3/3/37  CRVE480352-524 CRVIK-850253-4 


MAR. 42 M-524 
RESTRICTED 


crv 48801 * SEE BELOW RE 48A 238 
CAPACITOR MICA: 000047 RE 48A 154 
MFO 

500 VOLTS DC WORKING 


* DP-4,5,6 & DQ-1 
3/3/37 CRVI480342-520 CRV3K850253-11 
MAR, 42 M-20 i 


co- 48902, Tad-6 RE 48A 160 
CAPACITOR PAPER: 0.25 MFO 
1000 VOLTS DC WORKING 


*CG3K-8396301 REV 11 


3/16/37 COS9CEGAIS CG:K-5222637 
WAY 45 COUTLINE) * 
48803 ON RE 48A 142 


CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


(4648) 
3/18/37 CRV24648 
NOV. 41 
48804 GOo-3 RE 48A 147 


CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


3/20/37 CDSTOF-6005-1 
NOV. 41 


48895 GENERAL USE RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: .00275 MFD RE 48A 154 
2000 VOLTS MAX WORKING 
6.5 AMPS AT 3000 KC 
6.0 " AT 1000 KC 
3.0. * AT 300 KC 
1.7)" aT 100 Ke 


3/25/37 CD2PL-888-16 
NOV. 43 


48896 RAK-2, RAL-2 RE 48a 160 
CAPACITOR PAPER: .025 MFD 
+108 
500 VOLTS DC WORKING 


4/20/37 CRV:72039-510 CRV?P-721074-4 
NOV. 41 , ALT 3 


48307 RAK-2, RAL-2 RE 48A 160 
CAPACITOR PAPER: .075 MFO 


“+108 


600 VOLTS DC WORKING 


4/20/37 = CRV272039-511 CRVSP-721074-5 
NOV. 41 ALT 3 


48308 CENERAL USE RE 48A 149 
CAPACITOR MICA: .00225 MFD RE 48A 1254 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


4/21/37 COS3L 
NOV. 41 


Class 48—Capacitors 3.48-39 


OAM [rast assionno ro | HAVE AEAWENG, [BRAGA [rinse assioneo vox | GRATE TRAYI, GING [rast assionen ror | ARYAN | 


48809 DR RE 48A 149 


“48823 *SEE BELOW RE 48A 110 


SS ERE SEERA EN ARETE DENTE RE REI RE ISDA YEADERIE DELAY MALLY Bt 


CAPACITOR MICA: .002 MFO RE 4B8A 154 


500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


4/21/37 COS3L 
NOV. 41 


48810 CENERAL USE RE 48A 149 
CAPACITOR MICA: .007 MFD RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST, 


4/20/37 corse 


WOV. 41 
48811 OR RE 48A 221 

CAP. MICA: .000095 MFD RE 48A 154 

1200 VOLTS DC WORKING 

2500 VOLTS DC TEST ‘ 


4/21/37 6024-24095 
APR. 42 


48812 OR RE 48A 221 


CAPACITOR MICAS .00012 MFD RE 48A 154 
$200 VOLTS OC WUxKING 
2500 VOLTS DC TEST 


4/21/37 COs4-23012 
APR. 42 


48813 GENERAL USE RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .003 MFO RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS De TEST 


4/21/32 €024-220350 
APR, 42 


48814 GENERAL USE RE 48A 221 
“CAPACITOR MICA: -005 NFD RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS DC TEST 


4/21/37 C024-22050 
APR. 42 


che 48815 oR 
CAPACITOR AIR? 2 TO 20 HHF 
+ 2be (TRIMMER) 


4/21/37 CHCZAPC-20 
NOV. 4! 


exc 49316 OR 
CAPACITOR + ALK TRISHER 
& 10 60 AMF. + 2% 


4/20/37 APC-50 CB%: [000E-26 


FEB. 45 COUSDD-33504-A 


te | | oars [RRS | RNHTATUREE, 


rr 


cHo48816A 0-4 
CAPACTTOR AIR: 5 TO 50 MMF 
50 MMF NOMINAL 

(TRIMMER) 


4/28/38 CHC:APC-50 CRRIA-A10815 
WOV. 41 MODEL 


cue 48817 OR 
CAPACITOR AIR: 30 TO 110 MMF 
+ 2%. (TRIMMER) 


4/21/37 CHCSAPC-t10 
NOV. 41 


48818 * SEE BELOW RE 48A 248 
CAP. MICA: .004375 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 


* pP-4,5,6/00-1 
8/17/37 CRVS8-69352- CRV:K-850255-5 
WAR. 42° 529 REV 1 


48819 * SEE BELOW RE 48A 248 
CAP. BICAs .00203 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 


* DP-4,5,6/00-1 
$/17/37 CRY2%-80352-523 CRV:K-850253-6 
MAR, 42 REV 1 


48820 * SEE BELOW RE 48A 248 
CAPACITOR MICA: .00085 MED RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 


* DP-4.5,6/90-1 
5/17/37 CRV3M-80352-515 CRV:K-850253-7 
RAR. 42 REV 1 


43821 *SEE BELOW RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .07 MFO RE 428A 154 
1000 VOLTS AC WORKING 
12 AMPS AT 3000 KC 
13." aT 1000 KC 
12," AT 300 KC 
i a aT 100 KC 
* CBM-53029B(0C-6) 

6/24/37 CDLPL-402°65 FIRST FURNISH- 
wov. 41 . ED BY CD 


co- 48822 *SEE BELOW 
CAPACITOR PAPER: O-1S MED 
1800 VOLTS DC WORKING 

FOR REPLACEMENT USE 438322A 


% TEK/TBK-4/TAJ-S/TBMS/TBNS 
8/27/37 CD: CAY3M-7406537 


NOV. 4) 


488224 GENERAL USE RE 48A 145 
CAPACITOR PAPER: 0.15 MFO 
2000 VOLTS DC WORKING 


5/6/36 cbs 
NOY. 43 


CAPACITOR PAPER: 2 MFO 
600 YOLTS 


* 50010A REPLACEMERT 


9/2/37 
NOV. 41 


48324 CRV-35000 RE 48A 235 
CAPACITOR MICAS .008 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


10/8/37 CAWr1455 cRV:K-30030 
MAR, 42 | PT 12 REV IS 


48825 GENERAL USE RE 48A t31 
CAPACITOR MICA: .0006 MFD RE 48A 154 
CANCELLED, FOR REPLACEMENT USE 48425 
$000 VOLTS EFF TEST 
5.0 AMPS aT 3000 KC 
3.0 " " 1000 KC CANCELLED 
1.6 “ = 300 KC 

18 0OC«=C «100 KC 
10/14/37 COsPL-266-6 
APR. 42 


48826 GENERAL USE RE 48A 132 
CAPACITOR MICAS .0005 MFD RE 48A 154 
6000 VOLTS EFF TEST 
8 AMPS AT 3000 KC 
6 * AT 1000 KC 
3” AT 300 KC 
1° * AT 400 KC 


10/14/37 COrPL-664-59 
NOY. 41 


48827 GENERAL USE RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .04 MFO RE 48A 1354 
1800 VOLTS EFF TEST 
12 AMPS AT 3000 KC 
135" AT 1000 KC 
1h aT 300 KC 
6 * at 100 Ke 


10/14/37? CDsPL-480-6 
NOV. 41 


48828 GENERAL USE RE 48A 133 
CAPACITOR MICA: .09 MFO RE 48A 154 
1000 VOLTS EFF TEST 
Vb AMPS AT 3000 KC 
12." AT 1000 Kc 
12°" at 300 KC 
6 ". aT 100 KC 


10/14/37 CDSPL-484-6 
NOV. 43 


cG- 48329 Qc-7 RE 48A 160 
CAPACITOR PAPER: 1 MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


OSCE 6GA8, 23FIS4 
10/14/57 CB TYPE 744-7 CG2K-39771997, 
FER. 45 G@SEE ABOVE Rtv 7 


48330 ac-? RE 48A 148 
CAPACITOR PAPER: 10 MFO 
SIMILAR TO 48355 EXCEPT HAS MOUNTING 
BRACKETS AND TERMINAL INSERTS. 
1000 VOLTS DC WORKING 


O/14/37 CDs9CESAS7 CGSH-3984542 


cat | MOAT | UEATTNEA_] 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3 s 4 8 be 40 
| peach eh first ASSIGNED FOR | HAYE SRAYWING,, 


co- 48831 Qc-? RE 48a 339 
CAPACITOR ELEC. 450 MFO 

65 VOLTS DC WORKING 

6" X 6x" xX 3" 

10/14/37 CO:MAI32B5PE CBM:744-38 
MAY 45. ALT O 


48832 GENERAL USE RE 48A 108 
CAPACITOR MICA! .001 HFD RE 48A 154 
5000 VO.TS EFF TEST, 

11.0 AMPS AT 3000 KC 
7.0 ™ AT 1000 KC 
4.0 * AT 300 «C 
1.5" at 100 KC 

REPLACEMENT FOR 48071 
10/24/32 CRV:UC*3072 

NOV. 41 


48833 GENERAL USE RE 48A 308 
CAPACITOR MICA: .0005 MFO RE 48A 184 


$000 VOLTS EFF TEST, REPLCEMT FOR 48074 


7.5 AMPS AT 3000 KC 
6.0. * AT 1000 KC 
2.5 =" AT 300 KC 

9 * aT 100 KC 


40/21/37 CRV:UC-3096 
NOV. 41 


48834 GENERAL USE RE 48A 108. 


CAPACITOR MICA: .0015 MFD- RE 48A 154 
REPLACEMENT FOR 48079 
8000 VOLTS EFF TEST 
12 AMPS AT 3000 KC 
9 * aT 1000 KC 
5 * AT 300 KC 
2 * aT 100 KC 
VO/21/37 CRYIUC-3063 
NOV. 41 


48835  ¥*SEE BELOW RE 48A 147 


CAPACITOR PAPER: 1 MFO 
1000 VOLTS DC WORKING 


* CBM-S2075(NM-9) 


10/28/37 CO:TOF-10010 
NOV. 41 


48336 *SEE BELOW RE 48A 14? 
CAPACITOR PAPER: 1 MFO 
2000 VOLTS 0G WORKING 


*CBM-52075(NM-9) 


10/28/37 CO:TOF-20010 
NOV. 41 


48837 *SEE BELOW RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .035 MFD RE 48A 184 
1500 VOLTS EFF TEST 
1b AMPS AT 3000 KC 
10." = aT 1000 KC 

8 " At 300 KC 
5 " AT 100 KC 
* COM-S3057(NM-3) 
10/28/32 COsrk-781-6 
NOV. 41 


48838 “SEE BELOW RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD 
1000 VOLTS OC WORKING 
350 AC, 60 CYCLES 


* CBM-53057¢(NH-9) 


10/28/32 CPC 28260A 
WOY, 41 


- NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


CHARTS, frist assianeo ron | MAY RRAWING, 


48839 co RE 480 148 
CAPACITOR MICAS.00002 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WURKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


OCLSsMOSW-1493 & MOSW-1415 
WCRBSCO-1035-8. ISS C & CD-1033-8. ISS C 


10/30/37 CAW:1468 CRR2B6992 

SEPT. 44 QSEE ABOVE RSEE ABOVE 
48840 cq RE 48A 148 

CAP. MICA: .000915 MFD RE 13A 389 


500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


” 


10/30/37 CaW:1468 
NOV. 41 


CRR3B-6932 


cHe 488414 cq 
CAPACITOR AIRS 11 TO 157 MMF 
(VARGABLE) MIDGET. 


4/8/38 CHCSMC-157-S CRRSQBBIT9A 
NOV. 41 MODIFIED 


“43342 GQ RE4BA148 
CAPACITOR-MICA? REABAI54 
+000002 MFD. 500 VOLTS Dyc. WORKING. 
1000 VOLTS 0.C. TEST. 


GCSLSMOSW-1400A, & MOBW-1400A 
BCRBSCO-1033-1,1SS C & CD-10354~-1, ISS © 


TOL3OSST CAN-i46E 
SEPT. 44 QSEE ABOVE 


CRRIS-6592 
ASEE ABOVE 


48843 GENERAL USE RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .0001 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 YOLTS Dc TEST 


10/30/32? CAW:14G7 
FEB. 45 COsIWLS 


48844 GENERAL USE RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .00933 RFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 voLTS oc TEST 


10/30/37 Caw21467 
wov. 41 


48845 “CENERAL USE RE 484 143 
CAPACITOR XICA: 650 MMF RE 13A 389 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


10/30/37 Caw:1467 


COUz00-5287-A-1 
FEB. 45 


48846 GENERAL USE RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .00123 MFD RE 48A 184 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 YOLTS DC TEST 


10/30/37 CAWs1467 
MAR. 44 


RESTRICTED 


DHA IEE, FIRST ASSIGNED FOR on SERRE ICN 


48847 GENERAL USE RE 48A 143 
CAPACITOR ICA: .00& NFD RE. 13A 389 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST 


BCSLIMWBWI243 


10/30/37 CAWt146? CH2:C0-1057 
BAY 45 Cozials @ iss 0 


48348 GENERAL USE RE 48A 143 
CAPACITOR MICAS «01 MFO RE 13a 389 
300 VOLTS 0C WORKING 
600 VOLTS OC TEST 


*CSL TYPE MW3W CHZ:CO-1116 ISS 0 
COUSID-S28B-A-1, CFISRF4S75-14 ISS A 
CSLi4-31387 #SS D, COL2935500900 REV O 
40/30/37 CAWSI1467LS CRY:P-720592-7 
MUK. 46 COsiw-35S1 SuB 22 * 


48849 GQ RE 48a 128 
CAP. PAPERS RE 13A 488 
O.T/O.1/0.1 MFI. 409 VOLTS DC WORKING, 
THESE SECTIONS FOR REPLACEMENT USE 
48849-A, 


OCSLISXOMRTW4-.4 
1Ossu/57 COsOYRT Cws£SA-682063-205 
MAY 45 GSEE AZOVE iss. 15 


48849A GENERAL USE RE 48A 128 
CAP. PAPER: .1/.1/.1 MFD RE 135A 488 
600 VOLTS DC WORKING 


#AOL-OSENTONY CGG-8A106139 CFN-300447-6 
REV 9 

4273/40 cDsDYRT CHZ:CO-774 
AUG. 43 REV Bf 


48350 cq RE 48A 169 
CAP, PAPER: .8/.8/3 MFO 


400 VOLTS DC WORKING 


10/30/37 CRR3B4899 
AUG. 43 CO:25929 REV O 


cHH 48851 cq 

CAPACITOR AIRZ130 TO 159 MMF 
VARIABLE TRIMMER (OOUBLE) 
EACH YNIT 110 TO 150 MMF 


10/30/39 CRR 387066 


“NOV. 41 
48852 GQ RE 48A 129 


CAPACITOR PAPER: I MFD 
FOR REPLACEMENT USE NAVY TYPE 48852A 
100 VOLTS DC WORKING 


10/30/37 COsuC-3923 
NOV. 41 


CRR38-4991 


48852A 18M-4.5.6 RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD 
200 VOLTS OC WORKING 
400 VOLTS DC TEST 


* CAY3T-7605848-22, SUB g 


9/10/40 COSHC-3430 
NOV. 41 


*SEE ABOVE 


BANTAM 


oenehatioh 


FIRST ASSIGNED FOR 


RE PRISR 


48853 ® SEE BELOW RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .00025 HFD RE 13A 389 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS 0c TEST 


@ CAWS1467, CSLIMW-1219 
* 46059/46060 

15/6/37 COsIW 

VULY 45 COrIR 6 


43354 *SEE BELOW RE 48A 143 
CAPACITOR MICAS -0003 MFD RE 48a 154 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


* 46059/46060 


11/6/37 COst4 
NOV. 41 


428355 SEE BELOW RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .0C937 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 YOLTS DC TEST 


* 46059/46060 


18/6/37 Cost 
FEB. 45 COsIR 


48856 SEE BELOW RE 48A 143 
CAPACITOR MICAS .CO2 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING RE 134-389 
1000 VOLTS DC TEST 


*CBM3T-744-595 ALT 0 
& 46059/46060 


11/6/32) COstwW-12020 


FEB. 45 CAW1467, CDSIR SEE ABOVE 
48357 *SEE BELOW RE 48A 112 
CAPACITOR MICAS .04 MFO RE 48A 154 
‘ 600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 
* 46059/46060 
11/6/32 CD:9-11040 
WOV. 41! 
48858 NM-8/1M-9 RE 48a 13? 


CAPACITOR PAPER: 8 MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


VE/S12/39 CAT3S-29454 
NOV. 41 


CBN3744-48 


48859 NN-8/NM-9 
CAPACITOR PAPER: | & 8 MFO 
EACH UNIT 600 VOLTS DC WORKING 


RE 480 179 


VE/N2/37 CATSS-29455 CBM: 744-49 


WOV. 41 
co- 48860 RH-8/NM-9 RE 48a 339 
CAPACITOR ELECTROLYTIC: 

300 MFO 

120 VOLTS DC WORKING 

11/13/37 B-EWHAIZ258PE CBM:744-38 
MAY 45 ALT 0 


CWSES-692527-13 


Class 48—Capacitors 
Ceara 


48361 *SEE BELOW RE 480 144 


CAPACITOR ELECT; 3 HFO 


450 VOLTS DC WORKING 


* SOOLO/SOO10A 


11/23/37 
NOV. 41 


48362 FSEE BELOW RE 48A 144 
CAPACITOR ELECT: 8 HFO 


200 VOLTS DC WORKING 


*50010/50010A 


13/23/37 
NOV. 41 
48363 ESEE BELOW RE 48A 144 
CAPACITOR ELECT: 8 IFO 
450 VOLTS DC WORKING 
*50010/50010A 
11/23/37 
wOV. 41 
48054 *SEE BELOW RE 48A 144 
CAPACITOR ELECT: 25 MFD 
$0 VOLTS OC WORKING 
* §0010/50010A 
14/23/32 
MOV. 41 
483565 *SEE BELO RE 48A 142 


CAPACITOR PAPERS 4 MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


*CBM-235119 & 235120 


12/3/32 CO3TOF-6040 CB43744-79 


NOY. 41 
48356 REPLACEMENT RE 483A 145 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
250 YOLTS DC WORKING 
FOR REPLACEMENT USE 48366A 
SIMILAR TO FLECHTHEIM TYPE B-400 
(3923) 
12/14/37 
NOV. 41 
488664 GENERAL USE RE 48A 145 
CAPACITOR PAPER? ‘ 
SAHE AS 48866 EXCEPT HAS EXTRA MOUNT 
(3923) 
5/6/38 
wove. 41 
48867 w3ZE BELOW RE 48A 110 


CAPACITOR PAPER: 1.0 MFO 

330 VOLTS 60 CY AU 

690 VOLTS OC WORKING. NTO OOESN'T IN 
CLUDE REMOVAZLE SPADE LUGS. 


besFr2926-1U, CG25F6s>d CurCaT #67 X 12 


#CGTK-525565-1 REV O, CHZ3CUI47 ISS. 
BCBM-20063(UL-2)) 

12/21/37 CO:KG-3100 
MAY 45 Cs%3744-$09 


“SEE ABOVE 


3.48-4] 


wave Fyre [rast ASSIGHED FoR | ot eeGRextion 


48653 HZEE BELOM RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 20 MFO 
600 VOLTS OC WORKING 
330 VOLTS 60 CYCLES AC 
* CBM-20063 (JL-3) 
12/21/32 COZKC-32060 CBM:744-51 
NOY. 41 Coz25F254 
4835 Co+55048 RE 48A 160 


CAPACITOR PAP O.1 MFD 
4000 VOLTS OC WORKING 


"C6:3977197 REY 7 


12/23/37 CO:SCEBAG 
NOV. 41 


CB%2744-52 
*SEE ABOVE 


48879 C3M-50048 RE 42A 146 
CAPACITOR PAPI23 5 FD 
600 VOLTS DC WORKING 


12/23/37 COr9CESA25 CBMs 744-6 
NOV. 41 ‘ 
48371 CENERAL USE RE 48A 147 


CAPACITOR PAPE? 2 4FO 
400 VOLTS DC WORKING 


(4412) 
12/28/37 
NOV. 41 A 
46272 NS8/UH+9 RE 28A 168 


CAPACITGR PAPER: 4 MED 
690 VOLTS DC WORKING 


12/29/37 COrvC-S93A 
NOV. 41 


CB43744-75 


48373 HB /N-9 
CAPACHTOR PAPER? 1 MFO 
400 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 145 


12/30/37 COsV¥C-553-C 
NOV. 45 


C843744-43 


cee 48874 cq 
CAPACITOR AIR: 25 MMF 
TRIMMER. 


V/tO0/38 CRRIZB-7175-53 
NOV. 41 CHCZAPC TYPE 


CRX2B-7175C 


cHe 48375 ct) 
CAPACITOR-AIR TEEMHER 
50 MMF. 


E/EO/33- CRRIB-7175-15 
FES, 46 APC TYPE 


CRRIBIIISC 


MORAG | gOUNOFTUBIRA 


pate | MAHEATTHRER'S | ORASHEASROMR 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-42 


RATNER FIRST ASSIGNED FOR | cHAYY BRAWING | 


cic 48876 cQ 
CAPACITOR AIR: 25 MMF 
TRIMMER. 


¥/10/38 CRR:B7175-16 CRR3B7175C 
NOV. 41° CHCsaPC TYPE 


cHc48877 ca 
CAPACITOR AIR: 109 MMF 
TRIMMER. 


1/10/38 CRR:B7175-17 CRR3B7175C 
NOV. 43 CHUESAPC TYPE 


co- 48378 TAJ-? RE 48A 270 
CAPACITOR HICA: 0.15 MFO RE 48A 154 
2500 VOLTS EFF TEST. OPERATED AT 1325 
VOLTS, 800 CYCLES AT ONE AMPERE 

25 AMPS AT 3000 KC 

50 “ aT 1000 KC 

40 * AT 300 KC.. 

25 * AT 100 KC 

2/9/38 cCOrPL-953-518 

WAR. 42 4678 


48879 TAJ+7 RE 48A 122 
CAPACITOR MICA: .00057 MFD RE 48A 154 
10000 VOLTS EFF TEST 
9.0 AMPS AT 3000 KC 
8.0 " * 1000 Kc 
4.0 " " 300 KC 


1.3 " * 100 KC 


2/28/38 CD:PL-956-50 
NOV. 41 


48880  Tar-3 RE-48A 14? 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
150 VOLTS RMS 800 CYCLES 


3/10/38 CDOSMC-334 ; CDsK-3809705 
woVv. 41 : REV O 


48881 QC-8/QC-9 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .025 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS Err TEST 4 
12 aMPS AT 3000 KC 
20 AT 1000 KC 
10 * at 300 KC 

7." at 100 Ke 


4a/is38 CDSPL-678-6LS°  CBM:744-106 
NOV. 41 . 


crv 48882 CENERAL USE 
CAPACITOR ELECT: 200 MFD 


25 VOLTS DC WORKING 


4/5/38 CRY:80310-P3 CRVIK- 843525 
KOV. 41) EXCEPT INS REv Oo 


48883 *SEE BELOW RE 48A 159 


CAPACITOR PAPER: 2 MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


* T8L-2,3 SPEECH INPOT 
4/5/38 CG:23F2 AND CRYSK~+660252-8 
NOV. 41 9CE5A95 REV 6 


PASTAS 
NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


SEAL, [runs assionep rox | WAML GRAYING, 


cc- 48884 RSEE ACOVE RE 498A 159 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
600 VOLTS D¢ WORKING 


RTBL-2,3 SPEECH INPUT 


®CBM2744-262 ALT O 
4/8/38 CG:23F4 CRVEK-860217-9 
May 45 WOO. BY CRY OWG REV 6 * 


48885 GQ : RE 48A 112 
CAP. MICA: .000025 MFD RE 48a 154 
1200 VOLTS OC WORKING 
2500 VOLTS 0C TEST 


4/6/38 CD:9-24025 
wov. 41 


48336 ce RE 48A 149 
CAPACITOR MICA: .006 HFD RE 48a 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS oc TEST 


4/6/38 CD:3L-12060 
WV. 41 ALT O 


48887 cq RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: .0003 MFD .RE 48A 154 
3000 VOLTS EFF TEST 
3.5 AMPS AT 3000 KC 
2-0 AMPS AT 1000 KC 

«8 AMPS AT 300 KC 
«4 AMPS AT 100 KC 


4/6/38 CO:PL-640-15 CRR2QB1I5273 
MAR. 42 


48888 cq RE 48A 201 
CAPACITOR PAPER: 5 MFD 
+208 . 


1000 VOLTS DC WORKING 


4/12/38 CO;PC-893 CRRIQBEII? 
NOV. 41 ; 


cua 48389 oT 
CAPACITOR ELECT: 8 HFD 


450 VOLTS DC WORKING 


4/19/38 CMAZRS-213 
NOV. 41 


48390 Lo-4 RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


4/28/38 CD:TI-6040 
NOV. 41 


CRRSATIE00-4 


48891 Lo-4 RE 48a 140 


“CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 


MFO 
400 VOLTS OC WORKING 
SUPERSEDED BY 48891A 


4/28/38 CDSHC-1258 CRRIAZOL~-3 
NOV. 41 


RESTRICTED . 


CRR2QBIS276-18F 


[ 


oa, FIRST ASSIGNED FOR omens. _| 


48991A © GENERAL USE RE 484 128 
CAPACITOR PAPER: O14 /001 
MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


12/3/40 
NOV. 41 

433932 Lo-4 RE 48A 221 
CAP. KICA: .099025 MED RE 48A 154 


600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


4/28/38 CO:4-14025 
APR. 42 


48893 Lo-4 RE 48A 221 
CAPACITOR MECAS,Q000S MFD 
690 VOLTS DC WuAKEING 
1000 VOLTS OC TEST 


4/28/38 CD:4-14050 
APR. 42 


48354 GENERAL USE RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .00232 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


4/28/38 COz4-420282 
APK. 42 


-48895 LO-4 RE 48A 148 
CAPACITOR MICA? 400005 MFORE RE 15a 389 


$00 VOLTS DC WORKING 


COM:T-744-603 ALT O 
CR3:CO-1035-7, ISS C & CO-1054-7, ISS © 
BCSLEMOBW-1410, MOSW-1410 CAW:1469, 


cmRsPo, 

4/28/38 COsSW AND 5R CRRIATTI73-6 

APR. 45 CaAw:1468 6 “SEE ABOVE 
48896 Lo-4 RE 48A 148 

CAPACITOR MICA: .00S MFD RE 48A 154 

CANCELLED 


300 VOLTS OC WORKING 


4/28/38 CO:sSW 
WOV. 41 


CRRIALP2IB-72 


48397 Lo-4 RE 48A 147 
CAPACITOR PAPER: .5/.5 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 


4/28/38 CO:- : CRRSAZ08-2 
NOV. 41 


cue 48898 Lo-4 
CAPACITOR AIR: 3 MMF 
CTRIMMER). NOMINAL, 2 MMF TO 3 MME 


4/28/38 CHEZAPC TYPE CRCsA-A 10205A 


NOV. 41 
“T-Bar RUE 


eect 


Class 48—Capacitors 3.48-43 
[GRRE [ruse assowen ror | ASR | [aR [rinse asioneo vor | tAPLRANy SINT TI [hase asioneo ron | BAER _| 

48399 Lo-4 RE 486A 147 cic 48907 LD-4 48914 CEHERAL USE RE S8A 236 

= CAPACITOR, PAPER 4 MFD CAPACITOR AIR: 35 MMF CAP.MICA: .0911/.0027 MFO RE 48A 184 
330 ¥ AC, 60 CY. 600 VOLTS DC WORKING NOMINAL VALUE. VARIABLE COUAL) TERMINALS A TO B .OOI1I MFD3 B TO 

4 MMF TO 35 MMF (CONSTANT FREQUENCY C .0027 MFO, EXCEPT CENTER TERMINALS 

CHANGE) EACH SECTION 1000 VOLTS EFF TEST. 0.1 


AMP AT 142 KC. .25 AMP AT 350 KC 


‘ ¢ SEE PLATE NO. 2 FOR TABULATION. 
4/29/58 CGOS9CELA3S0S CRRSAIV746 5/14/38 CHCSMC-35-H CRRSA-11000-3 6/13/38 CD: 
NOV. 41 NOV. 41 MAR. 42 
48990 *SEE BELOW RE 48A 149 cuc48908 Lod-4 : 48914 
CAPACITOR MICA; 0025 MFD RE 48A 154 CAPACITOR AIR: 325 MMF 
: 800 VOLTS DC WORKING NOMINAL VALUE, VARIASLE HFp 3000 KC 1060 KC 300 KC 100-KC 
1000 VOLTS DC TEST 13 ANF TO 320 MMF (CONSTANT FREQUENCY 20011 640 AMP 425 AMP 615 AMP 208 AMP 
CHANGE). SUPERSEDED BY 48908A +0027 .50 AMP .36 AMP 1.25 AMP .12 AMP 


\ * TBL-2/3 SPEECH INPUT 


$/2/38  COs3L12025 CRVIK-823039 5/14/38 CHCSNC-325-M CRR3A-11000-9 
NOV. 41 PART 4 REV 3 NOV. 41 
48991 * SEE BELOW RE 48a 238 coe 48908A TCA 48915  tex/tar-t RE 48A 122 
\PACITOR MICA:.00003 MFD RE 48A 154 CAPACITOR, AIR VARIABLE CAPACITOR MICAS .005 MFO RE 48A 154 
20 VOLTS OC WORK ING SAME AS 48908 EXCEPT HAS A &” LONG SHAFT . $000 VOLTS GFF TEST 
(COLLINS RADIO CO. PART 922Nt4) 20 AMPS AT 3000 KC 


18 ANPS AT 4000 KC 
12 AMPS AT 300 KC 


7? AMPS AT 100 KC 
TBL-2/3 SPEECH INPUT 


2/38 CRV:%09EL H CRYIM-86016-527 7/20/39 MC-325-M 922N14 REV 1 6/13/38 CO:PL-178-50 
AR. 42 REV 0 HAR. 43 NOV. 41 
40902 * SEE BELOW RE 48A 238 43909 cPe-4 RE 48A 146 43916 TOR/TBR=1 RE 48A 158 
CAPACITOR MICA?-00007 NFO RE 48A 154 CAPACITOR PAPER? .02 MFO CAPACITOR, PAPER:0.15 MFD 
509 VOLTS OC WORKING 2000 VOLTS DC WORKING + 3% 405 V, 1090 CYCLES AC 
2200 VOLTS PEAK 2000 VOLTS DC WORKING 


* TBL-2, 3 SPEECH INPUT 


8/2/38  CRVEMOIEL H CRY 24-8601 6~528 6/6/38  CD:PC-961 CAYSK-7809148 6/34/38 CGL5213288C-1  COIK-5222634 

MAR. 42 REV O NOV. 41 P-t suB a Nov. 41 REVS 
48903 * SEE BELOW RE 468A 238 48910 TBR/TBR-1 RE 48A 112 43317 TER/TOR~1 RE 48A 159 

CAPACITOR MICA:.00015 MFD RE 48A 154 CAPACITOR MICA: .00005 MFD RE 48A 154 CAPACITOR PAPER? 10 MFD 

500 VOLTS DC WORKING 1200 VOLTS DC WORKING 1500 VOLTS DC WORKING 


2500 VOLTS DC TEST 


* TBL-2/3 SPEECH INPUT 


5/2/38 CRV:MODEL H CRViM-86016- S/13/38 CD29-24050 6/14/38 CCr9CE5A92 CGrK-S222640 
MAR. 42 529, REV O NOV. 41 NOV. 41 REV, 2 
48904 ® SEE BELOW RE 48A 238 : 48911 TORATBR OU: 2RE. 48K 112 48918 GN/RAM RE 48A 224 
CAPACITOR MICAS .0003 HED RE 46A 154 CAPACITOR MICA:.00006 MFO RE 48A 154 CAPACITOR, PAPERS 1 MFD 
500 VOLTS 0C WORKING 1200 VOLTS DC WORKING + 15£ 250 VOLTS 2C WORKING 
2500 VOLTS TEST 800 VOLTS TEST 


Ex (CW) TYPE 229C COVERED BY ESO-609967 
72 tSSUE B (2) 


* TBL-2/3 SPEECH INPUT 


S/2758 CRY MODEL“ M CRV:H-86016- 6/13/38 CD39-24060 6/24/38 CWID-155003 CurESO-614126 
HAR. 42 : $30, REY 0 Nov. 41 Nov. 41 2 JSSUE AT 
48905 * SEE BELOM RE 48A 238 48912 TBR/TSR-3 RE 48A 312 : 48919 CN/RAM RE 48A 202 
CAPACITOR #ICA: .0007 MFO RE 48A 154 CAPACITOR MICAS ©0005 MFO RE 48A 164 CAPACITOR PAPER: 3 MFD 
T 4200 VOLTS DC WORKING + % MFO 
BOO RE Te DE MOSK INS 2500 VOLTS oC TEST . 1500 VOLTS DC WORKING 


4500 VOLTS DC TEST 
(EX CW TYPE 296A COVERED BY ES0-613062-2 
HSSUE A (CH) 

* TBL-2/3 SPEECH INPUT 


5/2/58 CRVs MODEL H CRY2M-86016-531 6/13/38 CO:9-23050 6/24/38 Cw:0-155002 CWs5S0-613062-2 
MAR. 42 REV O NOV. 41 NOV. 41 ISSUE B-2 
48906 cP-4 RE 48a 146 48913 TBR/TBR-I RE 48A 112 48920 GN/RAM RE 48A 196 
CAPACITOR PAPER: 5 MFD CAPACITOR, MICA:.002 MFD RE 48A 154 CAP.PAPERS.25/1.95/.5/1/2 
2000 VOLTS BC WORKING 1200 VOLTS DC WORKING MFO EACH SECTION. MULTIPLE 
2500 VOLTS DC TEST 25C VOLTS OC WORKING 


800 VOLTS 0C TEST 
(EX Ci TYPE D-99225 COVERED BY ESO- 


5/4/38 = SH1087343 CAY292-0-820 6/13/38 CO29-22020 6/24/38 CWH:D-155091 CHIESO-625375 
APR. 42 TYPE FL REY 0 NOV. 4t asuigue | MAR. 43 ISSUE 8 


issuEo 
MBO SASHES TUG 


[RSE | SANNTACTRRET AL care | “ARURAGTIRAE® | ORNATE | 
. RESTRICTED NAVSHIPS 900,10 


3.48-44 


Class 48 — Capacitors 


EAST, [ase asvonee vor | SRSAIMG | [GANS [ruse asscnen von | SAVERY, SEAT [vase assveneo rox | oRASEGRAMHY 


48921 CN/RAM RE 48A 128 
CAPACITOR PAPER?.2/.2 MFO 


(MULTIPLE) 400 VOLTS DC WORKING 


6/24/38 CD:VC-566 CW3ESO-°613075-3 
NOY. 41 USSUE A Ci) 


48922 GN/RAM RE 48A 128 
CAPACITOR PAPER! 0.6 MFO 
400 VOLTS DC WORKING 


6/24/38 CDzVC-1389 CWSESO-613060 
NOV. 41 “6 ESSUE ACI) 


48523 GN/RAM RE 48A 203 
CAPePAPERS.1/e1/-1/01 MFO 
EACH SECTION. 300 VOLTS DC WORKING 


6/24/38 COZHC-1269 CHSESO0-613079-1 
NOV. 43 issue Al 


48924 GN/RAM RE 48A 204 
CAPACITOR, PAPE2; 0.5 MED 
300 VOLTS, DC WORKING 


6/24/38 COLHC-1257 CWsESO0-6413079 
HOV. 41 2 ISSYE AI 


48925 GH/RAM RE 8A 204 
CAPACITOR PAPER: 1 MFO 
300 VOLTS DC WORKING 


6/24/38 COLHC-1256 CW3ES0-613079 


NOV. 41 "2 ISSUE AT 
48926 GN/RAM RE 48A 169 

CAP. PAPER: 1-4/1.4/1.4 

MFO 


400 VOLTS DC WORKINS, 
EACH SECTION 


6/24/38 CD:¥C-509 CwrESO-61308! 
NOY. 41 “3 ISSUE AJ 

48927 GN/RAM RE 48A 222 
CAP. MICA: ,000125 MFD RE 48A 154 


3000 VOLTS EFF 

2.2 AMPS AT 3000 KC 
+8 * * 4000 Kc 
0.3 me 300 KC 
0.1 e- % 100 KC 


6/25/33 COrPL-763-155 Cw:€S0-613060-2 


NOV. 41 iSsvEe At 
48928 GN/RAK RE 4 8A. 222 
CaP. MICA: 090175 MED RE 484 154 


3000 VOLTS EFF TEST 
2.5 AMPS AT 3050 KC 
1.0 * * 10900 KC 
0.5 ™ " 300 KC 
0.2 % ™* 100 KC 


6/25/38 COrsPL-c6E-15 CWLESO-615060-. 
NOV. 41 tSSUE A i 


[care] aanearinaer’s 7 avian, 
NAVSHIPS 900,109 


48929 CN/RAM RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: «004 MFO RE (3A 389 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS oc TEST 


OCSL:MTCW CDsIR, CSLSMWZ 

®CGIP-77262455r56 REV 2? CHZ:CO-11135 ISS 0 
6/25/58 COzIW CHSESO-813080-1 
May 45 @SEE ASOVE ISS A-1*SEE ABV 


48930 GN/RAM RE 48A 149 
CAP. MICA: .000015 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


6/27/38 COssL CwrESO-613080-2 
NOV. 41 ISSUE AI 


48931 GENERAL USE RE 484 149 
CAP. MICA: 000465 MFO RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


6/21/39 cossL 
NOV. 41 


48932 GENERAL USE RE 48A 149 
CAPACITOR, MICA .0005 KFO RE 48A 154 
500 VOLTS, DC WORKING 
1000 VOLTS, DC TEST 


6/21/39 COs3L 
NOV. 41 i 


48933 GENERAL USE RE 48A 149 
CAPACITOR MICA: .00G72 NFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


6/21/39 COr3L 
NOV. 41 


48934 GENERAL USE RE 48A 149 
CAPACITOR MICAS 209983 MFO RE 48A 154 
590 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


6/21/39 corse 
NOV. 41 


48935 GENERAL USE RE 48A 149 
CAPACITOR MICAS .00133 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


6/2/39 Cos3L 
NOV. 41 


43936 GENERAL USE RE 48A 149 
CAPACITOR MICAS 20015 MFD RE 438A 164 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


6/24/39 CDr3L 
NOV. 41 


7 


48937 GCH/RAM RE 48A 149 
CAPACITOR MICA: .004 MFD RE 498A 154 
300 VOLTS DS WORKING 
600 VOLTS DC TésT 


6/20/39 CDs3L-12040 CWSESD-613080-2 
NOV. 41 ISSUE a 


48953 cH/RaN RE 42a 181 
CAPACITOR MICA: .01 MFD RE 13A 339 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST 


#COUSOI-5286-A-1 
6/27/38 COr3W CHSESO-613581- 
Fea. 45 2 tSSuE Act) * 


48939 GENERAL USE RE 48 183 
CAPACITOR MICA: .00011 WFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


7/\V/39 CAWs1467 
NOV. 41 


48940 GENERAL USE RE 49a 143 
CAPACITOR MICA: .00958 MFD RE 486A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS DC TEST 


T/\1/39  CAW:1467 
NOV. 41 


48941 GENERAL USE RE 434 143 
CAPACITOR MICA: .OOITI HFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


7/11/39 CAW:1467 
NOV. 4! 


cd- 48942 SK-439CH 
CAPACITOR PAPER: 4 MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


7/12/38 COzVC-601 
NOV. 41 


CBM3744-118 


48943 TBC-2 RE 48A 237 
CAPACITOR, MICA .002 MFD RE 48a 154 
20,006 VOLTS EFF TEST 
22 AMPS AT 3000 KC 
22 AMPS AT 1000 KC 
15 AMPS AT 300 KC 
9 ARPS AT 100 KC 


P/12/38 = COZP6-227-52 
MOV. 41 


48944 TBC-2 RE 484 267 
CAPACITOR MICA: .005/.005 RE 48A 154 
MFO. 2000 VOLTS EFF TEST 
12.0 AMPS AT 3000 KC 
7.0 AMPS AT 1000 KC 
4.5 AMPS AT 300 KC 
1.5 AMPS AT 100 KC 


F/U2/38 COSPL-367-34 4471 
NOY. 41 


RESTRICTED 


AHIR, 


| 
: 
4 
: 
: 


Deaton FIRST ASSIGNED FOR | MAYS ORAWING 
48945 Tec-2 RE 48A 258 


CAPACITOR MICA:-01/.01/-01 RE 48A 154 
MFO. 2090 VOLTS EFF TEST 

30 ANPS PER TAP FROM 4 TO 26 MC 

30 AMPS AT 3009 KC 

227 ARPS AT 1000. KC 

24 AMPS AT 300 KC 

20 AMPS AT 100 KC 

DAL2/38 = COsPL-977-132 

NOV. 41 4691 


48946 TBC-2 RE 48A 160 
CAPACITOR PAPER: .5 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 


T/VS/38 COS9CEGAS COrK-3977197 
wov. 41 REV 7 
48947 T8C-2 RE 48A 159 


CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
2500 VOLTS DC WORKING 


7/18/38 COs25FS6 CG2K-5222640 
NOV. 41 CDS23F41 REV 3 


cue 48948 CxX 

CAPACITOR AIR: 3-17.5 MMF 

TRIMMER; NOMINAL CAPACITANCE 15 MNF. 
5 PLATES 


7/27/38 COZHF-15 CAT. 
NOV. 41 


co- 48949 CXX 

CAPACITOR ELECT: 20 MFD 

OLY, 150 VOLTS DC HORKING 

TUBULAR, 3/4" DIAMETER, 1-9/16" LONG, 
PIGTAGL FROM EACH END. 


7/27/38 COsBR CAT. 
* NOV. 41 


co- 43950 CXX 

CAPACITO? ELECTS 560 MFD 
WET, 2 VOLTS IC KORKING 

(FOX REPLACEMERT USS -48950A) 


7/23/38 COsMA-12218PE CAT. 
NOV.4! 


co-48950A 2a 
ChPaclTOR ELECT: 500 MFO 
10 VOLTS DC WORKING 

SANE SHAPE AS 43950 


4/2/43 MA-12218-1 SK-4259 
apa, 41 


48951 T3R,T3R-1 RE 48A 131 
CAP. MICA: 000185 MFO RE 48A 154 
5009 VOLTS EFF 
3.0 AMPS AT 3999 KC 


1.50" =" «1000 KC 
0.6 " ™ 300 KC 
0.15 " * 100 KC 


8/5/38 COSPL-556-6L 
NOV. 41 


Class 48— Capacitors 


[ott [sr sso vox | AR 


3.48-45 


co- 48952 -23136 RE 484.339 
CAPACITOR ELECTROLYTICS 
650 MFO 89 VOLTS DC WORKING, 


. 


@ CD:22850-2 TYPE SCP-2;CBM DWG. 744-109 


8/10/38 GOSEEZABCVEE CBM: 744-38 
HAY 45: ALT O i 


489535 *® SEE BELOW RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD 
1000 VOLTS DC WORKING 


*® -52094 & 52095 
8/10/38 COsTy-10010 CBM3 744-114 
NOV. 41 ; REY 0 


48954 * SEE BELOW RE 48A 146 
CAPACITOR PAPER: 1 MFO 
2009 VOLTS DC WORKING 


* 62094 & 52095 
8/19/38 COzTJ-20010 CBM: 744-413 
NOV. 41 REV O 


\ 


cic 48955 GENERAL USE 
CAPACITOR AIR VARIABLES 
180/130 MME MAX. 9/9 MMF MIN, 
SUPERSEDED BY 48955A 


6/13/41 COsMCD-180-S CAT. 
NOV. 41 


. CHO 48955A Lo-4 


CAPACITOR AIR: 180/180 
HMF MAX; 9/9 MMF MIN. 
VARLABLE 


8/29/38 MCD-180-S CRRSAT2963 
NOV. 41 MODEL 


46656 lp-4 ~ RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: .0004 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


9/19/38 CO:4-6T4 CRRSAV728-45 
NOV. 41 
48957 T20-2 RE 480 131 


CAPACITOR MICA:0.0006 HFD RE 48A 154 


2500 YOLTS HAX 

3.4 APS AT 5000 KC 
1.5 ™ AT 1000 KC 
0.46 " &T 300 KC 


0.15 " AT 100 KC ‘ 


6/13/41 CD:PL-997-6 Z;001N2/6K 
MOV. 41 
48958 TBC-2 RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: .0007 MFD RE 48A 154 


2500 VOLTS MAX 

4.0 ANPS AT 3000 KC 

ar Ae! AT 1000 KC 

0.55 * AT 300 KC 

O.t8 * aT 100 KC 

6/13/44 COLPL-998-6 Z;O001N2/6K 
NOV. 41 


GENTE [ruse asioneo ror | AGRA | 


48958-z tec-2 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .0007 MFD 
t 2%; (COMPENSATED TEMP COEF) 
2500 VOLTS MAX 
4.0 AMPS AT 3000 KC 
1:67) @ AT 1000 KC 
0.55 * AT 300 KC 
0.18 * AT 400 KC 
9/27/38 COsPL-996-6K 
NOV. 41 


TEMP. COEF OF CAPACITY, 48958-2 


MINUS .001% (4.001) MMF PER MHF PER 
OZGREE CENTICRADE BElacEN 
732°C AND +65°C. LOW LOSS CASE 


48959  Tec-2 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .GOl MFD RE 48A 154 


2500 VOLTS MAX 

5.5 AMPS AT 3000 KC 
2.6 " AT 1000 KC 
0.8. * AT 300 KC 
0.26 ° AT 100 KC 


6/13/41 COsPL-995-6 2; 006N2/6K 
NOV. 41 
48960 tec-2 "RE 48a 122 


CAPACITOR MICA: .095 MFD RE 48A 154 
7000 YOLTS EFF TEST 
20 AMPS AT 3000 KC 
15 8 AT 4000 KC 
ites -* AT 300 KC 
6 ” AT 100 KC 
9/27/38 COsPL-201-50 
NOV. 41 


48961 T3c-2 RE 48A 132 
CAPACITOR MICA: .0025 MFD RE 48A 154 
6000 VOLTS EFF TEST 
13 AMPS AT 3000 KC 
11" AT 1000 KC 
8" At. 300 KC 
2.5" AT 100 KC 


9/27/38 CO:PL-546-59 
MOV, 41 


48962 60-3 RE 484 129 
CAPACITOR PAPER: .1/.1 MED 


€00 VOLTS DC WORKING 


9/28/38 CD:DY-6011 
APR, 42 : 


48963 T3K-8 RE 4BA 222 
CAPACITOR MICA:.00003 FD RE 48A 154 


2000 VOLTS Max 


1.0 Ales AT 3000°KC 
0.4 “ at 1000 KC 
o.1 * AT 300 KC 
0.04" AT 100 KC 


11/15/38 CRV:UC-2944 CRVK-860215-1 
NOV. 41 CASE 4352 REV 0 
48564 TaK-8 RE 48 222 


CAPACITOR MICA: 200006 MFD RE 48a 154 
3009 VOLTS EFF TEST 
1.0 AHP?S AT 3000 KC 
5 8 AT 1000 KC 
15% AT 300 Kc 
ol * AT 100 KG 


¥t/t5/38 CRVsuC-3150 CRV:K-860215-2 
NOV. 4t CASE “52 REV O 


“Tse RA 


gare | MARMARTHBRE’ pare | AWAITS | AMAIA. | 


RESTRICTED ~ NAVSHIPS 900,109 


3.48-46 
DETR rast assicnse rou | AERA [GRAS [rust assem vor | OM aMHG | She [ease assicnen vor | HART, | 


48965 TBK-8 RE 484 137 
CAPACITOR HICA: ~00003 MFD RE 48A 154 
5090 V EFF TEST 
3.0 AMPS AT 18,000 KC 0.1 AMPS AT 100 KC 
2.0 " AT 12,000 KC 
2.0 © AT 3,000 KC 

75" AY 1,000 KC 

.25 * AT 300 KC 

11/15/38 CRV:UC-3180 CRY¥3K =860215-25 
MOV. 43 CASE 75351 REV O 


48966 TBK-8 RE 484 131 
CAPACITOR MICA: .00032 MFD RE 482A 154 
5090 VOLTS Max 
3.5 AMPS AT 3000 KC 
2.5 "© AT 1000 KC 
1.56 " at 300 Kc 

075" AT 100 KC 


6/13/41 CRv: UC-3298 


48967 TEK-8 RE 480 131 
CAPACITOR HICA: .0003 MFD RE 48A 154 
5000 V EFF TEST : 

6.0 AMPS AT 3000 KC 
4.0 “ ai 1000 KC 
2.5° " at 300 KC 
1.0 * AT 300 KC 


41/15/36 CRV:UC-3079 CRY:K-860215-9 
MOV. 41 CASE #351 REV O 


48968 TBK-8 RE 8a 131 
* CAPACITOR MICA: .0009 MFO RE 480-154 
6000 ¥ EFF TEST 
6.0 AMPS AT 3000 KC 
4.0 “ at 1000 KC 
2.5 “ aT 300 KC 
1.0 " at #00 KC 


11/15/38 CRVsUC-3512 CRVSK-860215-10 
MOV. 41° CASE #351 REV O 


48959 TBK-8 
CAPACITOR PAPER: 4 HFD 
1500 V OC WORXtNG 


RE 480 159 


19/46/38 CC:235F23 CRYSK-369217-4 
NOV. 41 REV O 


46570 T3K-8 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
3009 V DC WORKING 


RE 480 159 


V1/16/38 COs23F44 CRVIK-860217-7 
MAY 45 CCs2SF 7152 REV S 


48971 co-4 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD 
120 VOLTS AC uN2KI4G 
600 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 158 


11/23/38 Ccs25F3s CG3K-6308050 
WOov. 41 REV I 


Suse vurs 
CAPACITOR PAPER: 2 HFO 
T20 VOLTS AC KORKING 
600 VOLTS OC wORKING 


RE +dA 158 


CG2K-6803050 


Class 48—Copacitors 


48973 Go-4 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
120 VOLTS AC WORKING 
600 VOLTS DC WORKING 


RE 48a 658 


11/23/38 Cos25Fal CG:K-6808050 
Rove 41 Rev i 


48974 co-4 
CAPACITOR PAPER: 5 MED 
120 VOLTS AC WORKING 
600 VOLTS OC WORKING 


RE 480 158 


11/23/38 CGz2SF80 CG3K-6808050 
Wov. 41 Rev 


48975 Go-4 RE 480 158 
CAPACITOR PAPER: 8 MFD 
120 VOLTS AC WORKING 


600 VOLTS DC WORKING 


11/23/38 Ces2sr79 “COs -6808050 
MOV. 41 COS25FI63 REV i 


48976 Co-4 
CAPACITOR PAPER: 0.8 MFO 
1500 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 158 


11/23/38 CGS2SF78 cosk-68080S0 
WoV. 41 Rev | 
48977 co-4 RE 48A 188 


CAPACITOR, PAPER 2 MFO 
¥$00 VOLTS OC WORKING 


VU/23/738 COS25777 CG:K-6802050 


NOV. 41 REV 
48978 TeL-4 RE 48A 159 
CAPACITOR PAPER: 1 FD 
1500 VOLTS DC WORKING 
@ CRV3K-860217-3 REV O¢ 
CG:P-S271179 REV O 
12/1/38 CGz23F20 @ SEE ABOVE 
Nov. 41 
48979 TBL-4 RE 484 159 


CAPACITOR PAPER: 4 HED 
2009 VOLTS DC WORKINGS 


T2sE/38 COT25F33 CRV2K-860217-5 
NOV. 41 Kev O 


48980 TEL-4 RE 484 112 
CAPACITOR HICA: .006 MFD RE 48A 194 
$200 VoLTs oC woRKiNG 
2500 VOLTS DC TEST 7 


48981 GO-4 RE 42a 112 
CAPACITOR MICA: .0995 HFD RE 424 156 
1200 VOLTS DC WO7KING 
2500 VOLTS Oc TEST 
0.6 AMPS AT 900 KC 
0.36" * 300 KC 


(B-2) 
12/5/38 cD:9-22060 CGLP-7761569-2 
APR. 42 REV 8 

48982 CO-4 RE ABA 112 


CAPACITOR MICAS .0992 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
$000 votrs OC TEST 


(c-10) 
12/5/38 €0:9-53020 COSP-7762041-2 
Mov, 41 REV O 

48983 Go-4 RE 4828 143 


CAPACITOR MICAS 1.09% MFD RE T3A 389 
500 VOLTS DOC WORKING 
1000 VOLTS De TEST 


*CDU599-5287-h-1,CHZ2CO-1076 ISS 0 
Mensa 692527512; CGIK-2/5562-648 REV 6 
Ce-1@) 

b2/3/38 COSIW-12010 CGrP-7761323-2 
HAY 435 (CMRsw.CSLe*TCH REV 9 4SSE AZOLE 


48984 CO-4 RE 44a 236 
CAP. HICA.0008/.0016 MFD RE 48A 154 
DUAL 
1000 VOLTS MAX; .0008 MFO 
0.2 AMPS AT 3000 KC 
0.8 * * 1000 kc 
0.3 * "= 300 Kc 


(0-2) 
12/5/38 COsPL-1006-6 COI%-746233-3 
HAR. “42 REV 3 

0.15 AMPS AT 100 KC 48984 
1.5 * AT 3000 KC 

1.t "AT 1000 KC 

0-6 ® AT 600 KC 

0.5 ™ at 300 KC 

02 " aT 100 KS 


48985 GENERAL USE RE 48a 243 
CAPACITOR MICA: 2.00933 MFO RE 48A 154 
400 VOLTS 0C WORKING 


(+20) 
12/13/36 CRV3H CRY:K- 86013-5035 
MAR. 42 REV O 

48986 Go-4 RE 484 205 
CAPACITOR PAPER: O.1 MFD 
300 VOLTS 2C WORKING 
12/5/38 CC22SF96 CO:K-5269244 
Wov, 41 : REV 2 

48987 CO-4 RE 434 222 


CAPACITON MICAS .0994 “FD RE 48a 154 
3999 VOLIS EFF TEST 
4,0 AMPS aT 3090 KC 
2.0 * aT 1000 XC 
0.9 * AT 300 KC 
0.45 * at 100 KC 


11/23/38 CGr25F82 12/1/38 CRVSF CRY2K-35482-47 (8-5) 
NOV. 41 CCi25F89 REV 1 assignin| NOV. 41 REV 6 qunanp| 12/8/38 CDrPL-641-15 
tssuto assuco | NOV. 41 teste 
att weaapmau | daaNitACTHAERs oat |__ RATS] GRACIA, [care | MBNISETHARE'S TT HLACTUAEA, 
NAVSHIPS 900,109 RESTRICTED 


L 


L 


48988 GENERAL USE RE 48a 131 
CAP.CI7™"R MICAS .0018 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS.€FF TEST 
7.0 AMPS AT 3000 KC 
5.0 “ aT 1000 KC 
3.0 " at 300 KC 
4.5 “ at 100 KC 


12/6/38 CRV:UC-3224 CRVSK-850215-16 
NOV, 41 REV 4 
48989 TeL-4 RE 48K 131 


CAPACITOR MICA: .0035 MFD RE 48A 154 
3090 VOLTS EFF. TEST 
15.0 AMPS AT 3000 KC 
10.0 * AT 1000 KC 
6.5 " aT 300 KC 
2.5 " AT 300 KG 


¥2/6/38 CRV3UC-3187 CRV3K-860215-19 
Nov. 41 Revi: 


co- 48990 GP-4 
CAPACITOR ELECT: 10 NFD 
25 VOLTS DC WORKING 
35 VOLTS DC PEAK 
6/8" DIA X 1 9/16" LONG 


12/14/38 COzBR 
wove. 41 


489914 Tec-2 RE 48a 110 
CAPACITOR PAPER: 3.75 MFD 
330 VOLTS 60 CYCLES WORKING 
600 VOLTS DC WORKING 


@ CWsES-682061-2 ISSUE 1 
CGSH-3984562 REV 2 

VITES39 CGL67X4 @ SEE ABOVE 

OCT. 42 CO2KG3037 


48992 TBC-2 RE 48a 110 
CAPACITOR PAPER: 12 MFO 
330 VOLTS 60 CYCLES WORKING 
600 VOLTS DC WORKING 


1/16/39 CG:67K13 COrH-3984562 
AUG. 42 REV 2 
48993 TAQ-5 RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: ,00095 MFD RE 48A 164 
2000 VOLYS EFF TEST 
5-0 AMPS AT 3000 KC 
3.5 AMPS AT 4000 KC 
2.0 AMPS AT 300 KC 
O.? AMPS AT 400 KC 


(D-2) 
3/13/39 CDsPL-1018-6 
Nov. 41 
48994 TAQ-5 RE 48a {31 


CAPACITOR MICA: .00125 MFO RE 48A 154 
2000 VOLTS EFF TEST 
6-0 AMPS AT 3000 KC 
4.0 * * 1000 kc 
2.8 * * 300 KC 
1.0 * bas 100 KC 


(0-2) 
3/13/39 COsPL-1017-6 
mov, 41 
48995 TAaa-5 RE 48a 122 


CAPACITOR MICA: .0225 MFD RE 480 154 
2500 VOLFS EFF TEST 
20 AMPS AT 3000 KC 
30 AMPS AT 1000 KC 
28 AHPS AT 300 KC 
16 AMPS AT 100 KC 


Class 48 —Capacitors 


48995 rag-s RE 48a 122 
CAPACITOR MICA: 0.045 MFD RE 48A 154 
2000 VOLTS EFF TEST 
20 AMPS AT 3000 KC~ 
35 AMPS AT 1000 KC 
34 AMPS AT 300 KC 
20 AMPS AT 100 KC 


(-5) x 
3/15/39 CDIPL-984-50S 
NOV. 41 
48997 TAQ-5 RE 48A 159 


CAPACITOR PAPER: 0.95 MFD 
2500 VOLTS DC WORK INC 


3/15/39 CG326F160 CG:X-5276597 


Nov. 41 Rev 0 
48998 TAQ-5 RE 48A 159 


CAPACITOR PAPER: O.1 MFO 
2500 VOLTS DC WORKING 
1240 VOLTS 800 CYCLES, AC WORKING 


3/15/39 -CG:26F159 CG:K-5276597 
NOV. 41 REV O 
48999 TAQ-5 RE 408A 159 


CAPACITOR PAPER; 2 MFO 
2500 VOLTS DC WORKING 


3/18/39 COs25F85 COlK-7873955- 
NOV. 41 1 REVO 


481000 cp-s RE 48A 147 
CAPACITOR PAPER: 5 MFO ; 
25 VOLTS DC WORKING 
50 VOLTS DC TEST 


4/7/39 CD:0C-1208 CAY:P-7706891 
NOV. 41 Fic. L $uB oO 
481001 te RE 438A 128 


CAPACITOR PAPER: O.1 MFD REI3A483 
600 VOLTS OC WORKING 


*CFN-300447-11 REY 9 


4/10/39 COz07T-6010 CRB:CD-1029-1 
SEPT. $4 CSFSP-6850 {issue 0 # 

451002 LP RE 48A 128 
CAPACITOR PAPER RE 13A 488 


0.5 MFD 600 VOLTS DC WORKING. 
OCSLEXOMRTWE-~5. CSF52527-134 CIE: 4 BAT- 
$0 

*CGSM-7472854 PT. 1, REV O. CAYs11-D- 
4701. CHANGE 2, CHZ:CO-701-8 

CFN-300447-1 REV 9 


4/10/39 CD:D1T-6050 CG2K-56J876-3 
FEB. 45 wSEE AZOVE REV O * 
481003 cP RE 48A 128 


CAP. PAPER: 0.25/0.25 MFO 
600 VOLTS OC WORKING 


3.48-47 


NTIS, [rast aston ron | APL aLHS, [—eisehaaRs [ase assouto ron [Gar SENAY, [rar assioneo ron | SRAPLRRANING 


481004 wp RE 48a 147 
CAPACITOR PAPER: | MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


4/18/39 CDsvC-1430 CAGSP-432-75 
NOV. 41 : REV 0 
481005 wp RE 48a 147 


CAPACITOR PAPER: 2 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
SAME AS 48687 LESS ELEVATED BUSHING 


4/18/39 CO:TOF-6020 CAG3P-432-74 
NOV. 41 REV O 
481006 tp RE 48A 147 


CAPACITOR PAPER: 4 MFD 

600 VOLTS DC WORKING 

SAME AS 48722 LESS ELEVATED BUSHING 
CANCELLED 

FOR REPLACEMENT USE 48865 


4/18/39 cCoO:TOF-6040 CAG:P-432-74 
NOV. 41 REV 0 
481007 Lp RE 48A 218 


CAPACITOR MICA: .00002 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


4/19/39 CAW:1465 
NOV. 41 


481008 tP RE 48a 218 
CAPACITOR MICA: .0902 MFO RE 48a 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
4000 VOLTS De TEST 


4/19/39 CAW:t465 
NOV. 41 


481009 tp RE 483A 218 
CAPACITOR MICA: .0004 MFD RE 13A 389 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


4/19/39 Caw:1465 CFO:180-125-8 
MAY 45 
481010 TBA-3 RE 48A 112 


CAPACITO2 MICA: .090! mep RE 48A ‘154 
#200 VOLTS OC WORKING 
2500 VOLTS DC TEST 


€-2) 

4/29/39 CO:9-23010 COIP-7762162-8 

NOV. 41 REV 2 
481071 ° crv-73031 RE 48A 222 


CAPACITOR HICA.00015 MFO RE 438A 154 
3000 VOLTS MAX 

1.8 AMPS AT 3000 KC 

1.0 AMPS AT 1000 KC 

«45 AMP AT 300 KC 

«15 AMP AT 400 KC 


eres CDzPL-985-508 4/10/39 COZDYT-6022 6/9/39 CRY¥SUC-3120 CRY:%-303207- 
- Nov. 41 Wov. 41 assighep| NOV. 47 14, REVO 
4 ISSUED 
L [Coane [pera BERS BRATS “BESET Presale uyig paTE SES BaAWHEAC TUE | 
RESTRICTED : NAVSHIPS 900,109 


665197 O - 45 - 49 


3.48-48 Class 48 —Crpaciteis 


DEALER [rise assicwen ror | HAL ARAYINE, [GHAR [rast asicuro rou | ARNON SENT rust assianen rox | NAMARAYI, 


4219012 13x RE 48A 221 
CAPACITOR MICA:.C629003 HFD RE 48A 154 
1200 VOLTS OC WUXKING 
2500 VOLTS DC TEST 


(B+40/4L) : 

S;\//39 CD24-24030 | COEP-7761328-26 

APR. 42 : REV 0 . 
481013 Tax RE 48A 221 


CAPACITOR HICA:.02003 MFD RE 43A 154 
1200 VOLTS DC WuRKING 
2500 VOLTS OC TEST 


(B-10/4L) 
brtsy3¥ 0024-24080 COsP-7761328-27 
APR. 42 REV tO 

481014 13% RE 48A 148 


CAPACITOR #1CA:.0623 MFO RE 13A 389 

$00 VOLTS DC WURKING 

1000 VOLTS DC TEST 
OCSLIMO3H-1420 & MOSW-1420 CO-5W CAWSI469 
HOC SP=77G1322-25.8EV 10 CRBz2CO-1055-13 
ISS C & CD-3034-14,1SS Co CGSM-7466441-14 
(u-bs 52) ‘ 

5/17/39 CD:5R SEE ABOVE 

MAY 45: GSEE ABOVE 


461915 tox : RE 48A 148 
CaPacitur etCas .0.9004 MFD RE 48a 154 
509 VOLTS DC KING RE 134 389 
EC9*5,. Chw-1468, CSLINOSd-1422 & MOSW- 
1421, Caw-1469 
*C52P-7751328-24 REV 10, CRB:CD-1033-14 


{SS C 8 CD-1054-14, ISS C (D-1752) 
CHZ:CO-1118, ISSUE O 7 
5/17/39 SEE ABOVE *SEE ABOVE 
FEB. 45 

481016 13x RE 48A 143 


CAPACITIR MICA: .0O97.MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
‘1000 VOLTS DC TEST 


TO-t/TRd : 
§/17/39 COs! COP -77613528-23 
Nov. 41 P REV 10 

451017 cxx RE -68A 162 


CAPACITOR PAPER: O11 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 


5/19/39 CosTVe-4d1 SK-3696 DATED 
NOV. 41 ° : 4/24/39 


CHC 4810718 RAP 
CAPACITOR AIR: 25 HMF 
VARIASLE. 


$/25/39 CHCZAPC-25 CRR:AIS440-1 
Nov. 41 

481919 Rap RE 48A 206 
CAPACITOR PAPER: 9 MFD 
409 VOLTS DS WORKING 
$/25/39 CRR:A17469  —-«_ CRRzAI7469 


NOV. 41° CAds 


NAVSHIPS 900,109 


$21020 RAP RE 48A 172 
CAPACITOR PAPER? 4/4 MFD 
(DYUBLE) EACH SeCTION 
450 VOLTS DC WORKING 


5/25/39 CRRIAIS463A CRRSATS463A © 
NOV. 41° CAM: 


481021 Rap 
CAPACITOR CERAMIC:,00001 KFD 
$00 VOLTS DC WORKING, TUSULAR, 7/32" DIA 
X b1/76" LONG. PIGTAIL TERMINALS. TEMP. 
COEF OF CAPACITY mtxUS .00068 +6% PER °C 
TYPE NO.TO BE FOLLOWED BY DASH ANO TOL. 
BCRR2A17464-100 REV 0; CGrP-2763769-10 
REV 0. 
5/25/39 CER:N6SOL GSEE ABOVE 
APR. 42 CBN:CLASS F 


CER 481022 = Rap 

CAP, CEKAMIC: 2990020 MFO 

500 VOLTS UC WORKING 

TUBULAR, 7/32 "DIAMETER X 7/16" LONGs 
PIGTAIL TERMINALS; TcMPERATURE COEF OF 
CAPACITY OF MINUS .00068 46% PER DEGREE 
C. (TYPE NUMZER TO BE FOLLOWED BY 

OASH & TOLERANCE 

5/25/39 CERSN630K CRR:A17462-200 
HOV. 41 : REV O 


CER 481023 RAP 

CAP. CEXAMICS .060035 MFD 

$99 VOLTS UC HARKING 

TUZYLAR, 7/32 "DIAMETER X 7/16" LONG, 
PIGTAIL TERHINALSs TosPERATURE COKF OF 
CAPACITY OF MINUS .00068 +62 PER DEGREE 
C. CTYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY DASH & 
TOLERANCE) 

$/25/39 CERIN630K CRRA17462-350 
NOV. 41 : REV O 


cCER481024 RAP 

CAP. CERAYIC: .090050 MFD 

500 VOLTS DC WARKING 

TUBULAR, 7/32 "DIAMETER X 7/16" LONG; 
PIGIAIL TERNIKALS; TEMPERATURE COEF OF 
CAPACITY OF MIWUS .00068 26% FER DeGRce 
C (ivPé HUMBER TO BE FOLLOWED BY DASH & 
TOLERANCE) 

6/25/39 CERZN630K CRR3A17462-500 
NOV. 41 REV Oo 


481025 Rap RE 48A 164 
CAPACITOR PAPER: 0.03 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
17/16" LONG x 3/4" WIDE X 3/8” THICK; 
PIGTAIL TERMINALS; PHENOLIC CASE. 


5/25/39 . CHRI345 CRR:A17457-303 


NOV. 4b : REV O 
> 481025-4 RE 48A 164 
CAPACITOR PAPER RE 13A 488 


RATED 0.03 MFO, GOOV DC WORKING. 


3/29/45: CFN:300446-2 
APR, 45. REV 1 
4810265 Rap . RE 48a 164 


CAPACITOR PAPER: 0.05 MFO 

400 VOLTS DC WORKING . 
1 7/16" LONG X 3/4" WIDE X 3/8" THICK; 
PIGTAIL TERMINALS; PHENOLIC CASE. 

FOR REPLACEMENT USE -481026-A 


SCKV3A-61 066 
5/23/39 CMR3345 CRRIAT7457-50 
AUG. 44 CSLMPW-5145-10° REY OF 


DATE 


SEISETUEES 


. RESTRICTED reed 


481025Aa SN RE 48A 164 
CAPACITOR PAPER: 205 MFO 
600 VOLTS DC WORKING. 8-7/16" LONG X 
374" wiOE X 3/78" THICK. PIGTAIL TERMi+ 
WALS, PHENOLIC CASE. 


10/7/42) CHR2345 COLK-353604-2 
MAR. 43 REV 1 
481027 RaP RE 484 164 


CAPACITOR PAPER: O.1 MFO 

400 VOLTS OC WORKINGS 

Vo7/18" LOWS x 3/4" WIDE XK 3/8" THICK; 
PIGTAIL TERMINALS; PHEROLIC CASE 


5/25/39 CMRr345 CRRIA17457-104 
AUG. 44 CSLSMPW REV O 


481028 Rap RE 4BA 164 
CAPASITOR PAPER: 0.03 MFD 
200 VOLTS DC WOSKING 
§ 7/18" LONG X 3/4" WIDE X 5/16" THICK; 
PIGTAIL TERMINALS; PHENOLIC CASE 


5/25/39 CMR:342 CRRIAT7461-303 
NOV. 4! REV O 


caw 481029 RAP 
CAPACITOR ELECT: 5 HFD 
50 VOLTS DC WORKING 


5/25/39 CAW:CS5838 CRR:C-55338 
APR. 42 


481030 crv-73093 RE 4BA 158 
CAPACITOR PAPER: 1.1 MFD 
+5% 330 VOLTS 60 CYCLES AC. 
NO DC RATING 


6/9/39 CG:26F270 
NOV, 41 

481031 co-s RE 48A 112 
CAP. NICAs .000905 MFD RE 48A 154 


1200 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS DC TEST 


¢B-10) 
6/30/39 . CD:9-25050 CG3P+7761560-25 
wov. 41 REV 12 

481032 co-s RE 48A 112 


CAPACITOR MICA: .00055 MFp RE 48A 154 
1200 VOLTS OC WORKING 
2500 VOLTS oC TEST 


(B-2) 
6/30/39 C0:9-23055 CGIP-7761560-26 
APR. 42 REV 12 

481033 co-s RE 48a 131 


CAPACITOR MICA: 20007 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS #Ax 

5.0 AMPS AT 3000 KC 

4.0 "© AT 1000 KC 

2.5 © aT 300 KC 

1.0 " AT 400 KC 


(B-5) 
6/30/39 CO:PL-762-6 COlP-7761566-19 
WOV. 41 REV 13 


[pare | MARURARTHARS SANHTACTUAER A 


peathation FIRST ASSIGNED For | cHAYY DRAWING | 
481934 co-s RE 48A 112 
CAP. MICA: 2000015 MFO RE 48A 154 


1200 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS DC TEST 


(B-10) 

8/5/39  COr9-24015 CG2P-7761560-17 

APR, 42 REV 14 
4619335 co-5 RE 484 222 


CAPACITOR MICA: »60055 HFD RE 48A 154 
3000 VOLTS Kar 

4.0 AMPS AT 3000 KC 

2.0 * At 1000 KC 

1.2 * AT 300 KC 

0.6 * aT 400 KC 


(B-2) 

8/10/39 COsPL-1072-15  C&:K-7875296 

WOV. 41 REV O 
431036 Rag; feo RE 48A 143 


CAPACITOR MICA: .003 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


QOCCL 32-1467, 2-1464 REV 9/24742 
(4-2) 


8/11/39 COrIW CGOsm-7463931-21 
WAR. 43 REV O QSEEABZ0VE 
481937 Rag; rco RE 48A 143 


CAPACITOR HICA: .005 MFD RE 48A 154 
300 VOLTS OC WORKING 
600 VOLTS OC TEST 


(8-10) 
8/11/39 COz14 COrM-7463931-11 
MOV. 41 CAW:1467 REY 0 

4381038 Rae RE 48A 143 


CAPACITOR ICA: .0013 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(B-2) ’ 

8/12/39 CAW:1467 CRRzALB766 

NOV. 41 REV O 
481039 Tau RE 438A 131 


CAPACITOR MICA: «0015 HFD RE 48A 154 
2500 VOLTS HAX 

4.5 AHPS AT 3000 KC 

3.0 ™ atv 4000 KC 

1.0 * AT 300 KC 

0.5 * AT 800 KC 


(+2) 
8/16/39 COsPL-1083-6K 
Rov. 41 
481040 teu RE 48A 131 


CAPACITOR MICA; -002 MFD RE 48A 154 
3000 WORKING VOLTS 
6.0 AMPS AT 3000 KC 
0 * at 1030 KC 
4 * AT 300 KC 
4 8 AT 400 KE 


8/24/39 COsPL-1075-6K 


481041 GP-4a & TCE RE 48A 222 
CAP. MICA: 000625 MFO RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX 
4.0 AMPS AT 3000 KC 
2.5 " * 1000 Ke 
o.8 * © 300 KE 
0.3 * * 100 Ke 
(o-2) 

10/3/39 COZPL-1076-15 
Nov. 41 


bac ested 


Class 48—Capacitors 


FIRST ASSIGNED FOR | NANT ARAWING, 


NAVY TYP. 
CELI [emst assioneo ron | AML OREYNG, 


4819042 Ras & RaW RE 48A 218 
CAPACITOR HICAs 20901 HFD RE 48A 154 
500 VOLTS SC WORKING 


10/10/39 CAW:1465 
NOV. 41 


’ 


481043 RAS & RAW RE 438A 143 
CAPACITOR HICA: 20005 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS OC WORKING 
4000 VOLTS DCG TEST 


10/10/39 CAW:1467 
FEB, 45 CDSIR 


CO- 481044 Ras & RAW 
CAPACITOR ELECT: 16 NFO 
50 VOLTS DC WORKING 


10/10/39 FALO025 S$K-3852 
NOV. 41 11-3-39 


co- 481045 RAS & RAW 
CAPACITOR ELECT: 25 ND 
50 VOLTS DC WORKING 


10/10/39 FA10062 SK-3952 
NOV. 41 11-23-39 
481046 RAS RaW RE 48A 216 


CAPACITOR ICA: .O1 MFO RE 48A 154 
1090 VOLTS OC TEST , 
600 VOLTS DC WORKING 


10/10/39 Caw:1450 
MAR. 42 


431047 8, YC, YO RE 43a 139 
CAPACITOR PAPER: 2 MED RE 134 488 
600 VOLTS DC WORKING 


10/23/39 CD:T-6620 CHZ2CO-4125 
MAY 45. iss 0 


481048 YB, ¥C, YO RE 434 139 
CAPACITOR PAPER: 4 MFO RE 13A 483 
600 VOLTS DC WORKING! 


10/23/39° CDtT-3040 
APR, 45 


481049 Ye, YC, YO RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 2 FD 
1099 VOLTS DC WORK ING! 


10/23/39 COsT-19020 


RESTRICTED 


4810959 8, YC. YD RE 42a 139 
CAPACITOR PAPER: 4 MFO 
1009 VOLTS DC WORKING 


10/23/39 CO:T-12040 CR382CO-1074-7 
DEC. 44 CAW:-1009 iSS A 


481051 Ys, Yc, Yo RE 424 139 
CAPACITOR PAPA: 2 FD 
2099 VOLTS OC dORK INC 


10/23/39 CD:T-29020 
NOV. 41 


431052 3, YC. %D RE 438A 159 
CAPACITOR PAPE 24 
4099 VOLTS DC WORKING 


10/23/39 COsTJ-49020 


NOV. 41 

481953 3, %C, YD RE 4a 159 
CAPACITSR PArER: 4 MED 
4099 VOLI5 DC WORKING 


10/23/39 COsTJ-49040 


NOV. 41 
401054 RE 42h 297 
CAPACITOR PAP RE IEA 428 


600 VOLTS OC WOxKIE 


* COUSID-3344-A-1, CKPSCO-11420, 7/14/38 
CHL; 46A013-A 


10,¢5/33 COsTLA-£040 CFE:10.€5 (SS 4 
MULY 45 * SEE AQOVE 
cox 43195 ¥3, YC, YO 

CAPACITOR AiR? 3 TO 18 


SEGAL CAPACITY 100 MMF 


10/24/39 ZU-10CAS car #40 
Nov. 41 PAGE 3 


o*431956 ya. re. vo 
APATITO2? AL%: 165 TO 4 MMF 
ACs SzcTiga VARTASLE,L 

DUAL) NOMINAL CAPACITY 4/4 MK 


10/24/39 ES-4-SD cat #40 
NOV. 41 PAGE 4 


cOxa£1957 Ye, Yc. YO 
CAPACITOR ALR: 3 TI 45 MMF 


SEACH SECTION. VARLABLE. 


(DUAL) HOSIWAL CAPACITY 15/15 MMF 


10/24/39 ET-15-a0 CaTi40 
NOV. 41 PAGE 4 


pare | MURMAGTAR? | RANTACTURER 


NAVSHIPS 900,109 


+3.48-50 


BEALE [vase asscnwo von | GIMAMAMG | [aE [rast asioneo vou | aemeanerngy | | 


cex481058 ys, rc, Yo 
CAP-AIRS2 CANWC 4 TO 30 MMF 

(EACH SECTION) VARIABLE. NOMINAL 
CAPACITY 30/30 MMF 


10/24/39 ET-30-AD caT #40 
NDV. 41 PAGE 4 


cua 481059 ye, Yc. YD 
CAPACITOR AIR: 250/250 MMF 
NONENAL CAPACITY. VARIAGLE. (DUAL) 


10/24/39 CO:2-SE+250 CléAs 
NOV. 41 


cHe431060 Ye, Yc. Yo 

CAPACITOR AGRI3.6 TO 15 MMF 
VAREABLE TRIGMER. NONTNAL CAPACITY 
15 MMF. 10 PLATES - 


12/6/39 HF-15X OWG DATED 
NOV. 41 10 AUG 39 


cHO481061 Ye. Yc, Yo 

CAPACITOR AIR:3.2 TO 50 MMF 

VARHABLE TRIMHER, | NOMINAL CAPACITY 
50 MMF. 14 PLATES om 


11/6/39 HF-50 ) DWG DATED 
NOV. 4t 3 10 AUG 39 


c#e431062 ye, Yc, Yo 
CAPACITOR AIR:7.8 TO 50 MMF 
VARIABLE TRI Re NOMEMAL. CAPACITY 
50 MMF. 36 PLATES 


11/6/39 HF-50x -.. DWG DATED: 

NOY. 41 . 10 AUG 39 
481063. Rap RE 484 148° 

CAP. MICA: .000001 MFO RE 48A 154- 


500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


ECSlLs“OSW-1400. CSLEM0Z3W-1400 
*CRB3CO-1034-0, ISS. C, CRB2CD-10335-0 
HSSuE— C ¢-810) 
VV/7f/39 CAWt1468 

SEPT. 44 GSEE ABOVE 


CRR3C-SS30C-CI0 
REV B *SEE ABOVE 


481064. RaP RE 48A 148 
CAP. MICA: .000046 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


¢-B2) 
15/7/39 CAW: 1468. CRR2C-56304-460 
WOV.. 41 REY B 

481065 Rap RE 48A 148 


CAPACITOR MICA: «00006 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(+859, ¢-03) 

@ CRR:C-56305-600 REV. C CRV:P-721081 
REV 2 

V1/7/39  CAW:1468 
Nov. 41! CaAw:1469 


@ SEE ABOVE 


Class 48—Capacitors 


AW! 
BACLT [fist asionen ron | HAMLIN, _| 


481066 RaP RE 48A 148 
CAPACITOR MICA: .OOO1T HFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING , 
1000 VOLTS DC TEST 


(-85) 
V1/7/39 | CAW31468 CRRzC-S6305-111 
Nov. 41 REV C 

481067 Rap RE 48A 148 
CAP. MICA: .00011S MFO RE 48A 154 


$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(-B5) 
G@ CRE3C-56505-1151 REV C 


11/7/39 CAWs1468 @ SEE ABOVE 
Nov. 41 
481068 Rap RE 48A 148 


CAPACITOR MICAS.00045 MFO RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DOC TEST 


€-B2) 
41/9/39 CAW:1468 CRR:C-56304-450: 
NOV. 41 REV B 
481069 Rap RE 48A 148 


CAPACITOR MICA:.000775 KFO RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 YOLTS DC TEST 


(-82) fe 

T1/2/39  CAWS1468 CRRIC-56304- 

Nov. 41 - 7750 REV.B 
401970 Rap RE 484 148 


CAPACITOR MICA: 2091 .KFO RE 48A 154 
390 VOLTS OC WORKING 
690 VOLTS OC TEST 
FOR REPLACENENT USE -481657 
ECSLs"03W-1427 AND MOSH-1427 ‘ 
*CRX33CD-1033-20, ISS. C, CO-t034-20 ISS C 
€-810) 
11/7/39 CAW31468 CRVSC-56306-102 
SEp1, 44 CDs5 GSEE.ASOVE REV B *SEE ABOY: 


cBx481071 RAP 

CAP. CERAMIC:.000;28 NFO 

500 VOLTS DC WORKING; TUBULAR; 17/64" 
DIAMETER X 1" LONG. PICTAIL TERMINALS. 
TEMP. COEF OF CAPACITY + 0% PER OEGREE 
C BETWEEN O AND 65° C. RETRACE TO 
WITHIN 0.2% OF ORIGINAL CAPACITY.. 

(-2) : Cees 
13/2/39 CBN3814 (RR tA25324-1280 
NOV. 46 00 os REVO “e 


481072 RAS & RAW RE 48A 162 
CAPACITOR PAPER; .01 NED 
SNPZRSEDED FOR REPLACEMENT USE -481079 
400 VOLTS DCO WORKING; TUZULA® TYPES 
ToVT/V6" LONG X 11/16" DIAMETER; PICTAIL 
TERMINALS. ne : ty 
11/8/39  CAW3489 
NOV. 41 : 


4381073 RAS & RAW RE 48A°162 
CAPACITOR PAPER: «1 MFD 
SUPERSEDED FOR REPLACEMENT USE -481075 
400 VOLTS DC WORKING; TUSULAR TYPE; 
2 3/16" LONG X 11/16" DIAMETER; PIGTAIL 
TERMINALS. ; : 


461074 RAS & RAW RE 48A 162 
CAPACITOR PAPER: 425 RFQ 


400 VOLTS DC WORKING; TUOULAR TYPE: 

2 3/16" LONG X 15/16" DIAMETER; PIGTAEL 
TERMINALS. SUPERSEDED FOR REPLACEMENT 
USE -481076 


11/8/39 489 
FEB. 45 


451075 RAS & RAW RE 48a 162 
CAPACITOR PAPER: .t WFD RE 135A 438 
TS DC WORKINGS TUBULAR itrS; 

LGNG X 13/16" DIABETERS PICTAIL 
TERMINALS. R-O 


(-481073) 
14/8/39 CAWK2689 
DEC. 44 
CAN 4G1076 RAS & RAW RE 48A 162 


CAPACITOR PAPER: 0.25 MFD 

65) YOLTS DC WORKING 

TUBULAR TYPE; 2 3/16" LONG X 15/16" 
DIAMETER; PIGIAIL TERMINALS. 
—(-481074) 


11/8/39 CAW:689 CHS:V12-220 
AUG. 44 REV O PART 4653 


481077 tex RE 48A 148. 
CAPACITOR MICA: ,00004 HFD RE 48A 154 

3000 VOLTS OC TEST 

$00 YOLTS DS WORKING 
OCD-5, CSLIM03W-1408 & MOSH-1498 | 
WCRBICD-1033-6 ISS C & CO-1034-6 ISS C 


(D2) 
11/17/39 GSEE ABOVE RSEE ABOVE 
SEPT. 44 

481078 Ter-s: RE 48A 112 


CAPACITOR HICAs .CO007 NED RE 482A 154 
2990 VOLTS OC WORKING 
6000 VGLiS DC TéST 


(B10) 
11/17/39 CO39-64070 
APR. 42 


481079 RAS @ RAW RE @8A 162 
CAPACITOR PAPER: QO.G1 HFD 
600 VOLTS DC WORKING TUBLLA® TYPE; 
Poblsghe" LONG X VE/T6" OLAMETERZ PICTAIL 
TERMINALS. 


(481072) 
11/20/39 CAW:689 
Nov. 41 
481030 . RAS & RAW RE 48A 223 


CAPACITOR PAPER: 4 “MFO 

600 VOLTS DC WORKING 

SIMILAR TO UAYY TURE -4n1c54 EXCePT 

HAS TWO TERMINALS. (CD SKETCH 3850 DATED 
It NOV. 1939) 


12/1/39 COsTLAD-6040 CRB:CO-1099 
FEB. 45 CAALS6EC400 HSSUE B 


481081 tec-2 RE 48A 116 
CAPACITOR MICA: .001 MFD RE 48A 154 
20,000 VOLTS MAX 
15 AMPS AT 3000 KC 
16 " AT 1000 KC 

9 " AT. 300 KC 
3" aT 400 KC 


: : ‘ €-5) 
44/8/39 CAWS489 12/1/39 CDSPL-252-51 
NOV. 41 asucuso| NOV. 41 
Issued 


SAGAN? SHAT 


NAVSHIPS 900,109 


pare | MAWURACTHANR® | MANHTACTURERAL 


| eate “Vera? | aA | 


RESTRICTED 


HAIR, FIRST ASSIGNED FoR | CNAWY DRAWING | 


coe 481082 Ye, Ye. Yo 
CAPACITOR AIRS 

NWOMENAL CAPACLYY,25 MRF 

3 TO 25 MMF 

HAS #4-36 MOUNTING HOLES. 
SUMELAR TO TYPE -481881, -481973 


12/4/39 APC-25 CATALOGUE 
NOV. 43 
481083 Ras & RAY RE 48A 143 


CAPACITCR ICA: .00098 NFD RE 48A 154 
5430 VILTS DE WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(+3) 
12/6/39 CAW:1467 
NOV. 41 


421084 RAS & RAW RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .O012 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(+3) 
12/6/39 CAW:1467 
Noy. 41 


481985 Ras & RAW RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .0026 MFO RE 486A 154 
509 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(+3) 
12/6/39 CAW:1467 
NOV.. 41 


481985 RAS & RAY RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .0051 MFD RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS OC TEST 


(-3) 
12/6/39 CAW:1467 
Nov. 41 


481087 RAS & RAW RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: 20088 MFD RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS OC TEST 


(-3) 
12/6/39 CAW:1467 
Nov. 41 
481083 feo RE 484 143 


CAPACITOR HICA3 .0015 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


FCHZ:CO-t117, ISS. 0, CSL:MWBW - 

(B57 0KLD 

12/12/39 CDIEW CGIM-7463931-18 

WAR. 45 CAW:1467 REV 1 *SEE ABOV! 
481089 tco RE 484 143 


CAPACITOR MICA: .0025 MFO RE 48A 154 
800 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


C35 /EWLD 
W2s12/39 COcIW CG24-7463931-20 
NOV. 41 Rev 1 


[ 


care | _ ARRRARTHBEE 


Class 48—Capacitors 


SETI AARON, 


3.48-5] 


sae [rrsr ASSIGNED FOR [ oR, 


481090 1co 
CAPACITOR MICA: .06 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


RE 48A 112 
RE 48A 154 


(B2/9L) 
12/12/39 CD:9-11060 CG:P-7761560-28 
APR. 42 REV 20 


481091 TCO/RAR RE 48A 166 


CAPACITOR PAPER: 0.05 MFD RE 13A 488€ 


600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS OC TEST 


*CG2K-8396301 
12/12/39 CG:9CEGAI 
Kay 45 Rev 1 * 


481092 -tco/RaR 
CAPACITOR PAPER: 0.2 NFD 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 


RE 48A 16@ 


12/12/39 CG:26F290 


NOV. 41 REV 1 
481093 tTco/Rar RE 48A 208 
CAPACITOR PAPER: 2 MFO RE 13A 438 


400 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS OC TEST 


12/12/39 COr2SFIS2 
HOV. 41 REV 0 


» ,481094 Tco/RAR RE 48A 208 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD RE 13A 488 
400 VOLTS DC WORKING 

800 VOLTS OC TEST 


12/12/39 CGs25F153 
Nov. 41 REV O 


481095 Co 
CAPACITOR ELECT: 25 NFD 
25 VOLTS DC WORKING 


RE 13A $49 


12/12/39 CosMA-12658-8 CG:K-7875699 
NOV. 41 REV O 


481096 Raw RE 48A 143 
CAPACITOR KICA:-09935 MFD RE 48A 154 
590 VOLTS BC WORKING 


.1090 VOLTS OC TEST 


(+3) 
12/13/39 CAW:1467 
NOV. 41 
481097 RAW RE 4BA 143 


CAPACITOR MICA: .09055 HFD RE 48A 154 
$30 VILTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


(+3) 
12/13/39 CAW21467 
NOy. 41 


RESTRICTED 


CG:K-7878547-1 


CG3K-7875547-10 


CO2K-6822 846-1 


CG3K-6822 846-2 


481098 RAW RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .0009 HFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(+3) 
12/13/39 CAWS1467 
NOV. 41 


481999 Raw RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .00095 MFD RE 48A 154 
$00 VOLIS D& WORKING 
1000 VOLTS 0C TEST 


(+3) 
12/13/39 CAW:1467 
NOV. 41 . 
481100 RAW RE 48A 143. 


CAPACITOR MICA: .OO017 HFB RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(73) 
12/13/39 CAW:1467 
NOV. 41 
481101 RAW RE 48A 143 


"CAPACITOR MECA: .0031 MFD RE 48A.154 


$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(+3) 
12/13/39 CAW:1467 
Nov. 41 


451102 tTeL-s RE 458A 131 
CAPACITOR MICA: .065 MFD RE 48A 154 
1300 VOLTS MAX 
13 AMPS AT 3000 KC 
15" AT 1000 Kc 
12" aT 300 KC 

7°" AT 100 Ke 
(-5) 

12/18/39 CD:PL-865A-6 
NOV. 41 


SAME AS -48725 EXCEPT FOR CD- 481102 


VOLTAGE RATING, 


481103 tTcp/rar 
CAPACITOR PAPER: 4 MFO 
100 VOLTS OC WORKING 


RE 434 158 


12/18/39 CS:25F41 
Noy. 41 Rev 2 


CBN481104 BAR 
CAP, CERAMIC: 200005 MFD 
$00 VOLTS DC WORKING; TUBULAR: 9/64" 


OLAMETER X 13/52" LONG. PIGTAIL TERMI- 


NALS. TEMP COEF +0-.00006 HMF/HMF/0°C 


BETWEEN O AND 65° Cy RETRACE TO WiTHIN 


0.2% OF ORIGINAL CAPACITY. 


(-5) 
12/22/39 CBN3813 CGSP-27762396-3 
NOV. 41 REV 2 


CO3K-7875545-] 


care | MAMEASTVANE? | NHRC | 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


NAVY DRAWING 
otithanion FIRST ASSIGNED FOR i RAHI 


431105 13K-8 RE 48A 131 
CAPACITOR HICK3,.0092 MFD RE 48A 154 
$900 VOLTS MAX : 
3.5 AMPS AT 3900 KC 
2.0 AMPS AT 19900 KC 

2? AMP AT 300 KC 
025 AMP AT: 100 KC 
REPLACE WITH 48750 
¥2/27/39 CRVIUC-35115 
NOV. 41 Tas REV 4 


461156 Tco RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: «097 MFD RE 468A 154 
390 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST 


(-B5) : 
12/27/39. COsIW CG2P-7762455- 


NOV. 41 yyy wn 89 REVO 


can431107 tco 

CAP. CERAMIC?.000005 MFD 

£99 VOLTS DC WORKING; TUBULAR: 9/64" 
DIAMETER X 3/32" LOG, 
HALS, TEMP COEF + 0.003% PER DEGREE C 
BETNEEN O AND 65° °C, RETRACE TO WITHIN 
0.2% OF ORIGINAL CAPACITY. 


(-5) 7 
12/28/39 CBN:813°° OG3P-7762396-2 


NOV. AP ee REV. 2 


an481108 too 

AP. CERAMICS .00005 MFD 

79 VOLTS DC WORKENS; TUBYLAR; 9/64" 
HAMETER X 13/32" LOG.  PiGTAIL TERMI- 
ALS, RKECATIVE TEMP. COEF +,0001 + 15% 
2 DEGREE C BETWEEN O AND 65° C. 
ETRACE TO WITHIN 0.2% OF ORIGINAL 


APACITY. (+5) 
2/28/39 CONS813 COLK+2875518- 
ov. 41 ; REV:0 


cen481109 Teo 

CAP. CERAMICS .00005 MFD 

$00 VOLTS DC WORKING; TUBULAR; 9/64" 
DIAMETER X 13/352" Lonc. PICTAIL TERMI- 
NALS, NEGATIVE TEMP. COEF -.0002 + 15% 
PER DEGREE C BETWEEN O ANO 65° C. 
RETRACE TO WITHIN 0.2% OF ORIGINA 
CAPACITY. (-5) : 
12/28/39 CBuza13 CCGLK-7875518-2 
NOV. 4) ee "REV 0 


can481110 Teco 

CAP. CERAMIC: 200005 HFO. : 

590 VOLTS DC WORKING; TUBULAR; 9/547 
DiAHETER X 13/32" LOuG. PICTAIL. TERMI- 
NALS. NEGATIVE TEMP COEF -.00025 +15% 
PER DEGREE C BETWEEN O AND 65° C. 
RETRACE TO WITHIN 0.2% OF ORIGINAL 
CAPACITY. (+5) A 

12/28/39 CBN:813 COfK-787551 8-3 
NOV. 41 5 a REV O 


cBN481111 Teo 

CAP, CERAMIC: .0001 MFD i 
$00 VOLTS DC WORKING; TUSULAR; 9/64" 

OI ASETER X 13/32" LONG; PIGTAIL TERMI- 
KALS. NEGATIVE TEMP, COEF -.0007 +15% 
PER DEGREE C BETWEEN O AND 65° Cy 
RETRACE TO WITHIN 0.2% OF ORIGINAL 
CAPACITY. (-8) © : 

12/28/39 CBWs8IS COzP-7762396- 
NOV. 41 He : REV I 


cev431112 = fco 
CaP. CERAMICS.00027 MFO 

$900 VILTS OC WORKING; TUBYLAR; 22285". 
DIAMETER X 15/16" LONG. RIBZ9y TERMI 


GALS. NEGATIVE TEMP COEF -,.09075 ¢ 15% 


PER DEGREE C BETHEEN O AND 65° C. 

RETRACE TO WITHIN 1.0% OF ORIGINAL 
CAPACITY. (€-10) : : 
12/28/39 CBNI24248 CGLK-7875519- 
NOV. 43 REV 5 


CRV2K-860215-30 


PICTAIL TERMI- 


Braid [nase ASSIGNED FOR on ERR REN 


cexn4€1113 feo 

CAP. CERAMIC:.0005 MFO 

$00 VOLTS DC WORKING. TUBULAR--INSULATED 
2410" DIA X 1253/6" LOG; RESBON TERMI 
NALS} HEGATIVE TEMP, COEF +,00075 + 15% 
PER DEGREE C BETWEEN O AND 65° C. 
RETRACE TO WITHIN 1.0% OF ORIGINAL 
CAPACITY. (+10) 

12/28/39 2424a LOSED CG:K-+7875520-1 
NOV. 44. IN CERAMIC TVGE REV 1 


ceR 481114 Teo 

CAP. CERANIC:.0000501 MFD 

$00 VOLTS DC WORKING; 1-1/4" LONG X 172" 
WILDE X OS/EE™ THICK. PIGTAIL TERMINALS 
NEGATIVE TEMP. COEF -.009925 + 35% PER 
DEGREE C BETWEEN O AND 65° C. 

RETRACE TO WITHIN 0.01% OF ORIGINAL 
CAPACITY. C-1) 

12/28/39 CASSOUSLE UNIT COsK-7875927 
NOV. 43 REY O 


cer 481115 co 

CAP.CERANIC: .0000506 MFO 

500 VOLTS OC KORKING;s 1-174" LONG X 172" 
WHDE X S/T6" THICK, PIGTAIL TERSINALS; 
NEGATIVE TEMP COEF -,000037 + 35% PER 
DEGREE C BETWEEN O AND 65° Cy, RETRACE 
TO WITHIN 0.08% OF ORIGINAL CAPACITY. 
C21) 

12/28/39 CAsOOUBLE UNIT CCO2K-7875926 
NOV. 41 ' ° REV O 


481116 -20097(WAA) RE 13A 549 
CAPACITOR ELECTROLYIC: 
TdO SECTIONS, EACH:160 410% MED; 
150 VOLTS DC WORKING 


1/6/40 CRPSDU3S-62 COM:571-306 
HOV. 4t ALT O 


481117 yYe,yc.yvo RE 484.139 
CAPACITOR PAPER: 6 MFO 
1090 VOLTS DC WORKING 
2000 VOLTS DC TEST 


1/8/40 Co:T-10060 
NOV. 41 


481118 Ya.rc,ro RE 484 139 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 

+10-3% 

2000 VOLTS DC WORKING 

4000 VOLTS DC TEST 


PYRANOL FILLED 


1/38/40 co:T-20040 COSP-7763477 
JUNE 42 CGOS23F119 P-3 REY. 


cen481119 co 

CAP. CERANIC:.00002 MFD 

500 VOLTS DC WORKING; TUBULAR 9/64" 
DIAKETER X 13/32" LONG; PIGTAIL TERMI 
NALS. TEMP COEF OF CAPACITY MINUS 
0.0025 +.15% PER DEGREE C BETWEEN O AND 
65° C. Re fxACE TO WITHIN O28 OF 
ORIGINAL CAPACITY. +5) 

1/22/40. CBN2813 COsP-7762396-4 
AUG. 43 REV 3 


cen481120 RAP 

CAP, CERAMIC:.000t5 MFD 

500 VOLTS OC WORKING; TUBULAR; 17/64" 
OiaeX 1" LONS; PIGTAIL TER4INALS: TEMP 
COEF OF CAPAC]TY + 0.003% PER DEGREE C 
BETWEEN O AND 65° C. RETRACE TO WITHIN 
0.2% OF ORIGINAL CAPACITY. (TYPE NO. TO 
BE FOLLOMED BY A DASH. AND TOLERANCE )(-2) 
1/23/40 CBN2814 CRRSA=25324- 
HOV. 41°~ 1S1, REV B 


[eae | Meaneamnte | STACTANEN 
NAVSHIPS 900,109 


BMOEHSES 
RESTRICTED 


AAA AG FURST ASSIGKED FOR | ren uty | 


481121 ur RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: -O000t HFD RE 48A 154 
669 VOLTS DC WORKING 


}OOOVOLTS DC TEST 


(-10) 
2/5/40 C0:4-14010 
NOV. 41 

481122 Lr RE 48A 221 


CAPACETOR MICA; .00002 MFD RE 48A 154 
6C0 VOLTS OC WORKING 
1660 VOLTS OC TEST 


(+10) 
2/5/40  CD24-14020 
NOV. 41 

481123 LR RE 4BA 221 


CAPACITOR MICA:.Q001S2 MFD RE 48A 154 


690 VOLTS DC WORKING 
1000 voOLTS DC TEST 


(-c2) 
2/8/40 = CD24*130152 
APR. 42 

461124 tr RE 48A 221 


CAPACITOR MICA: 00045 HFO RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(-10) 
2/5/40 CD24-15045 
NOV. 41 
4381125 LR RE 48A 221 


CAPACI TIR KICAS 600075 MFO RE 48A 154 
600 VOLTS OC WORKIN 
(G00 VOLTS OC Test 


(-c2) 
2/5/40 CD: 4-13075 
APR, 42 
481126 tr RE 48A 221 


CAPACITOR MICAS .0003 MFD RE 485A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(-50) : 
2/9/40 C0:4-13080 
NOV. 41 
481127. LR RE 48A 221 


CAPACITOR KICA: .OOTS HFO RE 484 154 
600 VOLTS DC WORKING 
{000 VOLTS OC TéeST 


(-C2) 


2/8/40  CD24-12085 
NOV. 41 
481128 ir. RE 48A 221 


CAPACITOR MICA: 200162 MFO RE 42a 154 
600 VOLTS OC wORKING 


-1000 VOLTS DC TEST 


($02) 
2/5/40 COs 4°§20162 
APR. 42 


MAR? | SONATA | 


RAYY TYPE 
DENSRATION 


re 


431123 Tas-8 
CAPACITOR PaPZ2: 0.25 MFD 
Ht EL 1599 VILTS,299 CYOLES.RMS WORKING 
1499 VILTS OC WORKING 


RE 48A 146 


3/8/40 COsPC+1335 CRRSAZE2Z04 +4 
WOV, 4! REV B 


S1159 tases 
CRPACITIR PAPER: 4 MFO 
1590 VOLTS DC KORKING 


RE 48A 146 


3/8/40 ,CO:TJ-15040 CRRSA26204-2 


NOV. 41 REV B 

SStT31 Tass RE 484 159 
CaPachToz PASERS 4 HFO 
3090 VOLTS DC WORKING 
3/8/40 CO:Ts-30040 CR2IK26204-3 
Kove. 43 REY B 
c22 421 TAJ=3 
Care t2 260959 MFO 
$59 V8 HI2YENG? TUZILARs 7/32" DIA 
x 3/4" PICTAIL T2271 Als. TERP 
COEF OF CRPACITY MINUS 0.09968 t 6% HMF/ 


Har /eC. (TYPE NU%ZER TO BE FOLLOMED BY A 
DaSn AKD TOLERAWKCE.) 

C-5) 
3/2/40 
NOV. 41 


CERSUS3IOLGOLA.S CRRIAZ26205-A 


RE 48A 222 


4254133 60-72120 
: RE 42a 154 


CAPALiT UR MICAS .G06 AFD 
2235 VOLTS Xe 

9.0 £523 AT 3900 KC 

7.5 AMPS AT 1000 KC 

4.5 AMPS AT 300 KC 

2.2 AMPS AT 100 KC 
(+85) 

2/12/40 CUSPL-580-55 
wove. 41 


GOI1154 co-72T3W 
2 iA: 205925 MFD 
329 VGLTS MAX 

1.4 A428 AT 3009 KC 
0.6 AMP AT 1090 KC 
G.2 AMP AT 300 KC 
0.06 " AT 100 KG 
(+2) 

3/12/40 CDsPL-1083-6K 
HOV. 4} 


RE 48a 131 
RE 48A 154 


431135 Go-74T34 RE 48A 131 
CheaciT92 “ICAL 60006 MFD RE 48A 154 
2252 VOLTS MAX ‘ 

3.4 A"PS AT 3990 KC 

3.5 AMPS AT 3000 KC 

0.66 AMP AT 300 KC 

0.15 AHP AT 400 XC 

(-2) FOR REPLACEMENT USE 48957 
3/12/40 C5rPL+4066-6K 

NOV. 4t 


461136 CO-74T2W RE 48A 131 
CAPACiTIZ MICAS-OCO7S MFD RE 48A 154 
2599 VOLTS MAX 
4.0 A“?S AT 3000 KC 
1.7 A4?S AT 1000 KC 

«55 AMP AT 300 KC 
~18 AMP AT 300 KC 
(22) 
3712/40 COSPL-1023-6K 
wove 41 


cae | MARHAGTHSU® | EYOAFTHNEA 


Class 48—Capacitors 


Brad Nhe FIRST ASSIGNED FOR 


OR EGR UR GN 


431137 Go-73Taw RE 484 131 
CAPACITOR “ICAS 2003 MFO RE 48A 154 


2000 VOLTS MAX 

7.0 AMPS AT 3990 KC 
6.0 ™. AT 1000 KC 
20. % AY 300 KC 
0.6 *% aT. 100 KC 
(+2) 

3/12/40 COsZPL-1031-6K 
WOY. 41 


cHo431133 Lr 

CAPACiTOZ AIR VARIABLE 

HOBIRAL CAPACITY $23 HAS, 13 TO 320 MMF 
STRAIGHT LIHE CAPACITY. 


3/22/40 CHCSMC-325-S CATALOGUE 
FEZ. 45 COUS50-5059-A 
481139 rR RE 48A 147 


CAPACITO2 PAPER: O.S MFO 
1000 VOLTS OC WORKING 


3/22/40 COzvC-1819 
Mov. 41 


CAGIP-432-75 
OF 3/23/39 | 


461140 to-4 
CAPACITOR PAPER? 6 MFO 
+5-32 330 YOLTS AC WORKING (R¥S) 
465 VOLTS OC WORKING 


RE 48A 185 


3/26/40 CO;CRA-3060 CRR:C56602 
NOV. 41 aLr OQ 


481141 02 RE 434 143 
CAPACITOR MICA: 2.00103 HFO RE 486A 154 
509 VOLTS DG WORKING 
1000 VOLTS VOLTS DC TEST 


(+03) 

4/2/40  CAW31464 CRV:P+720537-9 

NOY. 41 REY 3 
481142 02 RE 48A 143 


CAPACITOR MICAS 1.0613 HFD RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 vOLTS OC TEST ° 


(D3) 
4/2/40  Caw31464 CRVIP-720537-16 
Wov. 41 REV 3 

461143 02 RE 48A 143 


CAPACITOR MICAS .09021 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
3000 VOLTS DC TEST 


(-05) 
4/2/40 CAW31464 CRVSP-720538-41 
Nov. 41 REV 3 

481144 02 RE 48A 143 


CAPACITOR KIECA: .0935 MFD RE 48A 154 
349 WOLTS OC WORKING 
600 VOLTS DC TEST 


(05) 
4/2/40 CAW31464 CRV:P-720538-12 
mov. 41 REV 3 


|. ASSIGH ED 
issuED 


3.48-53 


FIRST ASSIGNED FOR armen. | 


DEGRATiCN 


481145 02 RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .0057 MFD RE 48A 154 
390 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST 


(05) 
4/2/40  CAW:1464 CRV:P-720538-13 
Nov, 41 REV 3 

481146 02 RE 48A 148 


CAPACITOR MICA3+029927 HFD RE 48A 164 
dUD VOLTS UC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


© CRV3P-720538-2, REV 33 CGZK-22U362-9 


(os) REV 5 
4/2/40  CER?K 2 Sc5 ABOVE 
wcT. 42 

481147 oz RE 48A 148 


CAPACITOR MICA:.909933 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
4000 VOLTS OC TEST 


(05) 

4/2/40 CERIK CRY:P+720538-3 

Woy, 4! REV 3 
4311438 oz RE 68a 148 


CAPACITOR MiCAS-O20147 MFO RE 460A 154 
590 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(03) 

4/2/40  CER:K CRV:P-720537-3 

Noy, 41 REV 3 
481149 02 RE 483A 148 


CAPACITOR KICAs .OOO!7 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(D3) 

4/2/40  CER:K CRV2P-720537-4 

wov, 41 REY 3 
481150 oz RE 48A 148 


CAPACITOR “ITA?2..0002 MFO RE 48A 154 
CANCELLED FOR REPLACEMENT USE 48675 
$00 VOLTS OC WORKING 

1000 VOLTS DC TEST 


(3) 

4/2/40 CER:K CRV2P-720537-5 

nov. 41 REY 3 
‘481151 oz RE 484 148 


CAPACHTOR MICA:.09937 MFD RE 48A 154 
$00 VYILTS DS WORKING 
1000 VOLTS oC TEST 


(03) 

4/2/40 CERI %K-370 CRVIP-721081-28 

FEB. 45° COsSR sua it 
481152 02 RE 48A 148 


CAPACITOR MICA: .999047 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TtsTt 


(05) 
4/2/40 CER:K CRY:P-720538-3 
NOY, 41 REV 3 


care | RAE | BeaNAFTURITA 


care | MaragTnare’s = | gMANHACTNAA | 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-54 


Class 48—Capacitors 


UATE, [ras assono ron | HVMANIM | [oT [rar asin von | otECRAYSY SEARS, [ras assioneo vox | ok VERRY _| 


481153 oz RE 480 148 
CAPACITOR MICA:.090685 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


02) 
4/2/40 CER3K i CRV3P-720537-8 
NOV, 41 REV 3 


481154 *SEE BELOW RE 480 156 
CAP. PAPER: .25/.25 MFO 
EACH SECTION RATED 250 VOLTS DC WORKING 
OR 550 VOLTS, 60 CYCLES. 


#REPLACEMENT §N -31029 

4/26/40 CAW:CS-549 

NOV. 41 3/15/40 
ay 


481155 Qcv-2ecce RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .O0075MFO RE 48A 154 

S00 VOLIS OC KORKING RE 13A 389 
1000 VOLTS DC TEST : 


#CBM:T-744-597 ALT O 


CS /4K) 
5/29/40 CDi AKO IR CRY:P-720538-16 
FEB, 4% REV 5 * 
421156 Qcus-2seer RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .06 MFD RE 48A 154 
1000 YOLTS MAX 
14 AMPS AT 3000 KC 
17° ™ AT 1000 KC ‘ 
13°" AT 300 KC : 
7 *. AT 400 KC 
(-BS) 
5/29/40 CRV:UC-3361 
NOV. 41 
461157 odu-180w-t RE 48A 148 


CAPACITOR MICA:.999985 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
. 4000 VOLTS OC TEST 


(-82/1468XM) 
6/5/40 CAW:1468 CRR3C56734-850 
Wov, 41 REV O : 


“481158 odu-tsow-1 RE 48A 148 
CAPACITOR MICA: 200075 MFD RE 486A 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST 


(-B2/1468Xm) 
6/5/40 CAWws1468 CRRIC-56734-751 
Nov. 41 REV O 


451159 crv-s0064 RE 13A 549 
CAPACITOR ELECT: 100Q NED 
25 VOLTS DE WORKING 


50 VOLTS MAX SURGE VOLTAGE 


6/6/40  CSL:S-8560-PE CRV:K856047 
NOV. 41 ; _ REVO 


} 481160 acv-28Qcr 
- CAPACITOR PAPER: .5 MFO 
i 600 VOLTS OC WORKING 
1800 VOLTS OC TEST . 
1 200 VOLTS 60 CYCLES WORKING 


RE 48a 110 


7/10/40 CRVSP-720555-6 CRVSP-720555-8 
WOov. 41 REY 2 


NAVSHIPS 900,109 


CAW:13582 DATED 


"oe" 481161 Qcu-280ck 
GarACITOR PAPER: .5/.5 MFD 


RE 48a 110 


400 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS OC TEST 
100 VOLTS 60 CYCLES WORKIKG 


7/10/40 CRV:P-720555-3 CRV:P-720555-3 
Nov. 41 REV 2 


481162 Qcv-280cL 
CAPACITOR PAPER: 3.5 MED 
175 VOLTS OC WORKING 
500 VOLTS OC TEST 
125 VOLTS 60 CYCLES WORKING 


RE 48a 174 


7/10/40 CRV:K90543-1 CRV:K90543-1 
NOV. 41 ; REV 1 


481163 acs-280ct RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 7.5 MFO 
600 VOLTS 9C WORKING 
330 VOLTS 60 CYCLES WORKING 


7/10/40 CG:67x45 CASS1 8178: 
NOV. 43 5/4/32 
481164 aci-2sact RE 48a 110 


CAPACITOR PAPER: $0 MFD 
100 VOLTS DC WORKING 


7/10/40 CRV:P-72004-507 CRV:P-72004-S0 
NOV. 41 ae REV 6 a 


481165 Qcu-2sace RE 435A 221 
CAPACITOR MICA: .015 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


co/10 


7/22/40 CAWS 1445 — CRV:P-720567-1 
NOV. 41.. CO34 REV 2 i 


481166 Qcy-220ce 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


RE 48a 173 


7/22/40 CG:26F106 CO3H4-418476-106 
AUS. 44 26F317 REv | 


481167 QcJ-28QcL RE 48A 110 
CAP. PAPER:.125/.325 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS oc TeST 
120 VOLTS AC WORKING 


8/5/40 CRVSP-720555-5 CRV:P-220555-5 
NOV. 41 SUB 2 


481163 co-? RE 13A 488 
CAPACITOR PAPER: 0.25 MFD RE 48A 147 
1000 VOLTS DC WORKING 


8/14/40 COETOF-100025 
NOV. 41 


RESTRICTED 


cER431169 RAP 

CAP. CERAMIC:.00004 ,MFD 

$00 VOLTS DC WORKING; TUBULAR; 7/327 DIA 
X 7/16" LONG. PIGTAIL TERMINALS. TEMP 
COEF OF CAPACITY TO BE MINUS .00068t6% 
PER DEGREE Co. NAVY TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE. 


(5) 
0/14/40 CER:NG680K CRRLA-127462-400 
NOV. 41 REV B 


481170 1Te4-4,5.6 RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: 0.0005 MFO RE 48A 154 
2500 VOLTS OC WORKING 
$000 VOLTS DC TEST 


9/10/40 CD24-53050 CAY:T-7606233-30 
NOV. 41 SuB 6 


431171 1Te4-4.5.6 RE 135A 488 
CAPACITOR PAPER: 8 MFO RE 48A 146 
600 YOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 


9/10/40 CDzTJ-6080 CAY:T-2605848-24 
NOV. 41 SuB 8 


481172 Te.-4 — RE 48a 131 
CAPACITOR MICA%0.00036 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAXIMUM 7 
4 AMPS AT 3000 KC 
3. AMPS AT 1000 KC 7 
2 AMPS AT 300 KC 
+8 AMPS AT 100 KC 


(-BS) 
10/16/40 CRV3UC-3301 CRV:K-860215-4 
NOv. 41 REV & 


cer4811735 ze 

CAP. CERAMIC:.000002 MFD 

600 VOLTS DC WORKING; TUBULAR; 2/32" DIA 
X 11/16" LONG. PIGTAJL TERMINALS. TEMP 
COEF OF CAPACITY MINUS 0.00068 + 6% PER 
DEGREE C. TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY 
A DASH AND TOLERANCE, 


(+12) 
10/17/40 CERSNG68OL CW3ES0°677726- 


NOV. 41 ISSUE 8B 2 


cER 481174 28 

CAP. CERAKiC:.000005 MFO 

500 VOLTS DC WORKING; TUBULAR; 7/32" DIA 
X 7/16" LONC. PEGTAIL TERMINALS. TEMP 
COEF OF CAPACITY PLUS 0.00012 + 40% PER 
DEGREE C. TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY 
A DASH AND TOLERANCE, 


(-9) 
10/17/40 CER:PI20K CWLES0-677726-2 
NOV. 41 ? tSSUE B 2 


ceR481175 zB 

CaP. CERANIC:.00903 MFD 

500 VOLTS oC WORKING; TUBULAR; 7/32" DIA 
X 2/16" LONG. PIGTAIL TERMINALS. TEMP 
COEF OF CAPACITY MINUS 0.00058 + 6% PER 
DEGREE C. TYPE NU%BER TO BE FOLLOWED BY 
A DASH AND TOLERANCE. 


(-3) 
10/17/40 CER: N680K CWSESO-677726-4 
NOV. 41 : ISSUE B 2 
481176 TeL-4 RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 0.25 MFD d 
400 VOLTS DC WORKING : ' 
120 VOLTS AC WORKING 
<4200 VOLTS oc TEST i 


10/18/40 CRVs CRV3P-720555-1 
NOV, 41 SUB 2 


PEERS 


| 


ANOS SSAA REA 2 ATT i 2 SS PORLLOPRES A EEA ARMA fe 81 DMA DATS TON AR SI A: AAR A IR heen cu 


[ oh ion FIRST ASSIGNED FOR | WANT ORAWING 
481177 Ter-4 RE 48A 189 


CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
1000 VOLTS DC WORKING 


10/18/40 CG:26F296 CRV2K-860217-11 
NOVe 41 SUB & 


481178 tas-s RE 48A 221 
CAPACITOR MICAS 0.03 MFD RE 13A 389 
600 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


10/20/40 CSL3XQBW.6-13-10CDUSDD-3545-A-2 
FEB, 45 CANIHL-1130 


481179 tas-s RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: 0.003 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS MAX 
7.1 ANPS AT 3000 KC 
5.0 AMPS AT 1000 KC 
3.0 AMPS AT 300 KC 
1,5 AMPS AT 400 KC 


10/20/40 CAW:1570 COO3N2/K240) 
wOV. 41 
481180 TaB-s RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: 0.0085 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS MAX 

8.0 AMPS AT 3000 KC 

7.0 AMPS AT 4000 KC 

$20 AMPS AT 300 KC 

2.6 AMPS AT 300 KG 


10/20/40 CAW:1550 (OO3N2ZK177) 
NOV. 41 
481181 Tas-s RE 48a 124 


CAPACITOR MiCA;.00175 HFD RE 48A 154 
8000 VOLTS NAXs 30500 VOLTS OC TEST 

9 AMPS AT 3000.-KC 

9 AMPS AT 1000 KC 

6 AMPS AT 300 KC . 

2 aMmePS AT 300 KC 


10/20/40 CSLIXHBW-8-2175-2 
NOV. 41 


cNA481182 SJ 
CAPACITOR AIR: 200 MHF 
NOMINAL. VARIABLE 


3/21/42 STH-200 CWZESA-682054-1 
APR. 42 ISSUE 4 
481183 Tas-s RE 48A 124 


CAPACITOR MICA: 0.04 MFD RE 48A 154 
4000 VOLTS MAX; 5700 VOLTS OC TEST 

18 AMPS AT 30v0 KC 

22 AMPS AY 1000 KC 

22 AMPS AT 300 KC 

12 AMPS AT 100 KC 


(85) 
10/20/40 CSL:XHBN-4-14-5 
WOVe 41 

481184 TAB-5 RE 48A 124 


CAPACITOR MICAS 0.05 MFO RE 48A 154 
4000 VOLTS MAX; 5700 VOLTS DC TEST 

18 AMPS AT 3000 KC 

25 AMPS AT 1000 KC 

22 AMPS AT 300 KC 

12 AMPS AT 100 KG 

(85) 

10/20/40 CSLEXHBW-4-15-5 

wov. 41 


Class 48—Capacitors 


EEC? 


cMA481185 Sa, Sa-t 

CAPACITOR ELECT: 40 MFD 

(+10. + 60%), 25 VOLTS DC WORKING 
1” DIAM CASE, 2-7/8" OVERALL LENGTH 


3/23/42 CHASHA-94632 CRVSM-253011-3 
JUNE 42 suB i 


481186 LR RE 48A 225 
CAPACITOR KICA:.0002 MFD RE 484 154 
600 VOLTS DC WORKING 


“1000 VOLTS DC TEST 


(-109 
11/27/40 0034-13020 . 
NOV. 4% 

481187 1 RE 48A 221 


CAPACITOR MICA: .0025 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS 0C TEST 


(-10) 
14/27/80 CD24-12025 
NOV. 41 . 


491188 tr RE 480 221 
CAPACITOR MICA: .003 MFD RE 483A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(+10) 
11/27/40 CD24-12030 
NOV. 41 
481189 Tec-3 RE 48a 159 


CAPACITOR PAPER: 25 MFD 
600 VOLTS AC WORKING 


32/42/40 COs25F257 CGO3K-6808025~6 
NOV. 41 REV 2 


481190 fBa-4 RE 48A 175 
CAPACITOR PAPER: IMFO’ 
600 VOLTS DC WORKING 


CG: P-7763475-6 REV 8 
12/18/40 CGs26F31S CGrK-3997195 
DEC. 44 REV 8 ® 


481190-a Tox RE 48A 175 
CAPACITOR PAPER 
1 NFD, 500 VOLTS DC WORKING. 


CANCELLED REASSIGNED -481190 t0/16/464 


9/35/43 CGs23FNIS CG:P-7763475-6 


DEC. 44 REV 8 
-481190-8 RE 48A 325 
CAPACITOR, PAPER? RE 13A 488 


RATED § MFD, 500 VOLTS DC WKG. SAME AS 
481190 EXCEPT HAS BETTER BRACKETS, 


12/8/44 CGs23F211 
JAN. 45 


CGSK-4453534-1 
REV 


RESTRICTED 


t 


3.48-55 


otakh, iA |eansr ASSIGNED FOR SVMS, | 


481191 Tea-4 RE 48A 137 
CAPACITOR-PAPER: RE 135A 488 
10 HFD; 600 VOLTS DC WORKING; 1200 VOLTS 
OG TEST. 


*CRVSK-877681 SUB O 
42/48/40 CG:25F241 
AUG. 43 CGE25F 223 


CG:K-6808231 
REV 3 *SEE ABV 


481192 13-5 RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: .002 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS MAX 
5.5 AMPS AT 3000. KC 
4.0 ARPS AT 1000 KG 
2.5 AMPS AT 300 KC 
1.3 AMPS AT 100 KC 


(003N2) 
12/19/40 CAWSI1570K-237 
NOV. 41 

481193 Ta3-5 RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: .0035 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS MAX 

10 AMPS AT 3000 KC 

8.0 AMPS AT 1000 KC 

$.0 AMPS AT 300 KC 

2.3 AMPS AT 100 KC 


(003N2) 
12/19/40 CAW33550K-226 
NOV. 41 

481134 Tas-s RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: .005 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS MAX. 
10.0 AMPS AT 3000 KC 
6.8 AMPS AT 1000 KC 
5.0 AMPS AT 300 KC 
2.5 AMPS AT 100 KC 
(003%2) 
12/19/40 CAW:1550K-230 
APR. 42 


coo 481195 Lr 

CAPACITOR AIR: 25 MHF 

VARIABLE. MINIMUM 3.5 MMF, MAX. 26.8 
MHF. ENCLUDES 5 ROTOR AND 6 STATOR 
PLATES WITH 0.025" AIR CAPS. 


12/20/40 CHC:APC-25-C PHOTOSTAT 
NOV. 41 


cHC 481196 LR PHOTOSTAT 
CAPACITOR AIR: 35. MNF 
VARIABLE. MINENUM 60 MMF. MAXIMUM 36.6 


MHF ENCLUDES 7 ROTOR ARD 8B STATOR PLATES 
WITH .025 "AIR GAP". 


12/20/40 APC-35-C 
WOV. 41 


cern 481197 LR 

CAPACITOR CERAMIC: 25 MMF 

25 MNF AT 20° C; 590 VOLTS DC WORKING; 
TUBULAR 3/32" Di AMETER X 7/16" LONG; 
PIGTAIL TERMINALS; TEMPERATURE COEF 06 
CAPACITY MINUS 0,0006846% PER DEGREE C 
TYPE NUMBER TO B& FOLLOWED BY A DASH 
AND TOLERANCE 

12/30/40 CER:N680K 

NOV. 41 


481198 Ter RE 48A 148 
CAPACITOR MiCA:.000008 MFD RE 486A 154 


500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


¢-B5) 
V/ti/4i CAWS1468 CRVIP-520538-19 
NOY. 41 REY 10 


mari a | aa] 
NAVSHIPS 900,109 


v 


3.48-56 


Class 48—Capacitors 


[oP [vase assonen ron | SHAMEROLNEA | 


481199 2-1 RE 48A 148 
CAPACITOR MICA:.00009 MFD RE 48A 154 


$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(-05) 

2/4/41 CAW2 1469 CRVEP-720538°21 

NOV. 41 : REV 10 
481290 TaJ-10 RE 48a 159 


CAPACITOR PAPER? 0.15 MFD 

£52; 

4000 VOLTS OC WORKING 

1300 VOLTS,800 CYCLES,RMS WORKING 


2/14/40) 60225F279 CGO3M~7464792-2 
NOV. 41 suB 6 


can4S1201 Lo-4 

CAP.CERA“IC:.000135 MFOLIS ~ 
TEMP COEF O TO MINUS 0.00006 MMF/MMF/1°C 
$00 VOLTS DC WORKING 

1000 VOLTS DC AND 1100 VOLTS R¥S, 60 
CYCLES, TEST. TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED 
BY A DASH AND TOLERANCE. 


(+1) ; 
2/27/45) =CBNSCLASS B CBNsA-1002272- 
NOV. 41 1350, REV J 


can431202 Lod-4 

CAP.CERANIC:.00015 MFO 41% 

TEMP COEF O TO #INUS 0.00006 MMF/NNF/1°C 
$00 VOLTS DC WORKING 

1000 VOLTS OC AND 1100 VOLTS RNS 60 
CYCLES TEST; TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED 
BY A DASH AND TOLERANCE. ; 


Cy 

2/27/41 CBNICLASS B CRtA-100272- 

NOV. 41 161, REV A 
431203 Ica RE 48A 129 


CAPACITOR PAPER: 0.05 MFD 
1000 VOLTS OC WORKING 


2/27/41 cdr0Y-10008 


ROV. 41 


co- 481204 fcQ- 
CAPACITOR ELECT: SO KFD 


25 VOLTS DC WORKING 


2/27/41 CDzBR-502 
NOV. 41 


co-481205 rca 
CAPACITOR ELECT: 10 MFD- 


$0 VOLTS DC WORKING 


2/27/41 CO2BR-405 
NOV. 41 


co-481206 Tce 
CAPACITOR ELECT: 8 HFD 


250 VOLTS DC WORKING 


2/27/41 COrBR-825 
NOV. 41 


[oane [aay | SANHAINNA 


NAVSHIPS 900,109 


Pate [esr Assignep For | ONNPERROMHCH 


SHOUT TURE, [rw ASSIGNED FOR | ORAM ARIG, 


cen481207 . Tea 

CAPACITOR CERAMIC: 6 TO 30 

NE. TRESMER, TEMP COEF MIMUS 0.0006 
RUF /MME/TS Cot 153, 


2/27/41 =CBN:820C 
NOV. 41 SIZE 6-30 


c6N481208 rca 

CAPACITOR CERAMIC: 3 TO 12 

MMF. TRIMMER. TEMP COEF MINUS 0.0006 
MME/MMF/1° Cot 158 


2/27/41 CBN3820-B 
NOV. 41 SIZE 3-12 


coo 491209 rca 
CAPACITOR AIR: 100 MMF MAX 
VAREABLE. 5.6 MMF MINIMUM 


2427/41. CHCSHF-100 
NOV. 41 ? 


CHC: 451209-a 968 

CAPACITOR. AIR VARASLE? 

VARMGASLE FOO NFR TO 5.6 MMF a 27 PLATES, 
SAME AS -481209 EXCEPT HAS 3" SHAFT. 


2/8/44. HFI00 W-306599 
JULY 440° % SuB 4 


cue 481210 Tca 
CAPACITOR AIR: 140 MMF MAX 
VARLAZLE. 8 MMF MINIMUM. 
LOCKING TYPE Sages 


2727/41 =CHCSMCD-140S 
NOV. 41 “LOCKING 


cHeo 421211 19 

CAP.LAIR: 6.8 TO 140 MMF 

VASTA3 140 MAF PER SECTION MAX; 
6-8 MMF PER SECTION MENIMUM. 3 GANG 


2/27/41. CHCSHFD-SPECIAL 
NOV. 41 . 


481212 -s0079:RBE RE 48A 162 


S CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 


400 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


CaN: 
3/10/41 CAWS489 CHS:V12-220 
AUG. 44 : REV O PART 3353 


481213. TewsTew-i RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: 0.0082 MFD RE 48A 184 
2090 VOLTS. MAX 
5.0 AMPS AT 3000 KC 
3.0 AMPS AT 1000 KC 
1.6 AMPS AT 300 KC 
0.8 AMPS AT 100 KC 
(F2/15H) 

3/20/48  COZPL-829-15 


491214 TeK-11aT34-6 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .0001 MFD RE 48A 154 
7300 VOLTS MAX 


1.3 AMPS AT 3900 KC 
0.5 AMPS AT 1000 KC 
0.3 AHPS AT 300 KC 
0.1 AMPS AT 100 KC 
(+5) 

4/16/41 CDZPL-321-6P 
NOV. 41 


481215 TeK-114T38%-6 RE 48A 13t 
CAPACITOR MICA: 2.0005 MFD RE 438A 154 
7500 VOLTS MAX 


4.0 ANPS AT 3000 KC 
3.0 AMPS AT 1000 KC 
1.5 AMPS AT 300 KC 
0.5 AMPS AT 100 KC 
(+5) 

4/16/41 COSPL-592-6P - 
NOV. 41 


481216 TBK-118734-6 RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .001 MFO RE 48A 154 
7500 VOLTS MAX 
‘7 AMPS AT 3000 KC 
4 AMPS AT 
2 AMPS AT 


1 AMP 
-$) 
4/16/41 
NOV. 41 


aT 


1000 KC 


300 KC 
Yoo Kc 


COsPL-246-6P 


481217 Fae FB RE 48A 233 
CAPACITOR 
500 VOLTS DC KORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


(DS/2R) 
47/22/41 
NOV. 4! 


481218 Fasro 


MITA? .0991 MFD RE 48A 154 


cO:2 


CAPACITOR 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(D1/2Rd 
4Al21/41 
NOV. 41 


481219 Faare 


RE 48A 233 


KICAS 20007 MFD RE 48A 154 


CD32 


RE 48A 233 


CAPACITOR MICA: .0008 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


(D1/2R) 
a/22/ai 
NOV. 41 


481220 Fa a Fe 


core 


RE 48A 249 


CAPACITOR MICAS 20001 MFD RE 48A 154 
3900 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST 


4/22/41 


MAR. 42 


481221 FA & FB 


CO3742 CATStG0-TK 


CAPACITOR 
2000 VOLTS 


1S AMPS 
20 AMPS 
20 AMPS 
20 AMPS 
(E2/H) 
a/22/41 
NOY. 41 


aT 
AT. 
AT 
aT 


RE 48A 124 
MICA: 0.115 MFO RE 48A 154 
MAX 
3000 KC 

1000 KC 

300 KC 

400 KC 


COsPL-1159-30B 


RESTRICTED 


EMATHTS 


NSC ASA EECA ALES LED NILA IIN AIO NAOT AAPOR 


Class 48 —Capacitors 


3 
oeithacrion Finst assignao FoR | RAR OREKSN veh ick FiRsT ASSIGNED FOR | ORAL TRANG, L Eran = ASSIGHED rox | OREGON | 
€0-437222 FA & FB RE 48A¢ 124 481230 Fa & FB RE 48A 139 461237 tes RE 42a 131 


CAPACITOR MICAS 0.4 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS MAX 
18 AMPS AT 3900 KC 
25 AMPS AT 1090 KC 
22 AMPS AT 300 KC 
12 AMPS AT 100 KC 
(ES/H) FOR REPLACERENT USE -482090 


4/22/41 CDsPL-1110 Co34622 
HAR. 44 -308 REVO | 
431223 FA & FB RE 48A 129 


CAPACITOR PAPER: 0.5 HFO RE 13A 488 
600 VOLTS DC WORKING 

$200 vOLTS OC TEST 

HERMETICALLY SEALED 


RCBY TYPE A-7147 CAY:8-D-2577P3 SUB 2 


4/22/41 COsOYR-6050 CG34-7465899-4 
DEC, 44 REY 2 *SEE ABOVE 
4381224 FA @ FB RE 48A 207 


CAPACITOR PAPER? 2 MFD 
1000 VOLTS DC WORKING 


4/22/41 COZTLA-10020 CO:CATALOG 
DEC. 41 160-T 


481225 Fas FB RE 48A 139 
CAPACITOR PAPERS 3 MFO 
600 VOLTS DC WORKING 


4/22/44 CD2T-6030 
BOVe. 41 


481226 FA & FB RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 5 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


4/22/41 CD:T-6050 
NOV. 41 


481227 Fa & FB RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 15 MFO 
1000 VOLTS DC WORKING 


4/22/41 cOzT-10150 


NOV. 41 
481228 Fa a FB RE 48A 139 

CAPACITOR PAPER: 1 MED 

#10 -3% 


2090 VOLTS OC WORKING 
4000 VOLTS DC TEST 
PYRAWOL FILLED 


@ CGSCAT f23Ftt7; CGLP-7763477-1 REV 1 


4/22/41 cOzT-20010 @ SEE ABOVE 
JUNE 42 
481229 Fa a@ FB RE 48A 139 


CAPACITOR PAPER: 3 MFO 
2000 VOLTS DC WORKING 


4/22/41 =COsT-20030 
NOV. 41 


SD 


a 


CAPACITOR PAPER: 1 HFD 

10,000 VOLTS DC WORKING 

SPECIAL LOW FNISCTANCE CONSTRUCTION 
(LEADS CONNECTED TO 12 EQUALLY SPACED 
TABS, ETC.) 


4/22/41 COrTR-10010-1 
NOV. 41 


cHo481231 Fa & FB 
CAPACITOR AIR: 6.3 TO 34 MHF 
VARIABLE. 35 MMF NOMINAL 


4/23/41 CHCSMC-35-S CHC 393907 
NOV. 41 


cxc481232 wste BELOW 

CAPACITOR AR: VARIAZLE 

TOMME NOMINAL, 465 TO 734M4F. SIMILAR TO 
NAYY TYPE -481880 


aFA & FB CHC-9906 
4/23/41 CHCSAPC-75 GW2682070 
AUG. 44 4-40 TAP ISSYE 21 


cHO 481233 © kHa-1 
CAPACITOR AiR: 9 TO 140 MMF 
VARLABLE. 140 MMF NOMINAL 


4/29/41 CHCSMC-140-S CRV3W-303335-28 
NOV. 41 suet 


CHC4E1233-A NAB-4 

CAPACITOR AIR? 9 TO 140 MMF 

“VARLASLE. 1490 MMF NOM ENAL. SAME AS 
BASIC NUMBER CXSEPT HAS @.040" % 0.040" 
SLOT ON SHAFT FOR SCREWDRIVER ADJUST- 
MENT 


4/29/41 CHCSMC-140S CRY:W-303335- 
Nov. 41 27 suB 1 
481234 Nudes RE 48A 148 


CAPACITOR MICAS 200019 MFO RE 48a 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(02> 

CAW1469; CMREPO; CERSM3K-190; CossRS * 
4/29/41 SEE ABOVE * CRYSP-720532-11 
APR. 42 : $uB 9 


cBN481235 Touatcn 

CAP. CERAMIC2.000195 MFO 

590 VOLTS DC WORKING 

TEHP COCF O TO MINUS .002% PER DECREE Cc. 


TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 


TOLERANCE. 
(+1) 
S/1/41  CBNSCLASS B CGIK-7879219-1 
NOV. 41 Revi 
481236 tcc RE 48A 131 


CAPACITOR HICA: .00125 MFO RE 48A 154 
2500 VOLTS MAX 

5.5 AHPS AT 3000 KC 

3.0 AMPS AT 1000 KC 

0.9 AMPS AT 300 KC 

0.3 AMPS AT 1400 KC 

COOTN2/6K) 

8/1/41 COSPL-1200-6 

NOV. 41 


RESTRICTED 


SANNA [| tare [MAREE 


CAPACITJ2 HISat .G7i55 SFO RE 434 154 
26350 VILTS MAX 

6.0 AVPS AT 3999 KC 

3.5 AMPS AT 1090 KC 

T.1 A“PS AT 390 KC 

0.4 AMPS AT 100 KC 

COOTH2/EK) 

6/1/41 COSPL-1201-6 

NOV. 41 


481238 tcc RE 48A 131 
CAPACITOR SICA: ,09275 MED RE 438A 154 
2699 VILTS “MAX 
6.G Av8S AT 3099 KC 
4.0 AMPS AT 1990 KC 
1.6 AMPS AT 300 KC 
0.6 AMPS AT 100 KC 
(OO1N2/6K) 

S/1/41  COZPL-1202-6 
Nov. 41 


481239 tcc RE 48A 151 
CAPACITOR MICA: COSTS MFO RE 48a 154 
1509 VOLTS HAX 
€.6 AMPS AT 3099 KC 
B.G AMPS AT 1099 KC 
2.3 AMPS AT 300 KC 
0.8 AMPS AT 400 KC 
COOMN2/6K) 


g/ieal COsPL-1203-6 
NOV. 41 
4£1249 ce RE 40a 134 
CAP ACHT IR y Re 42a 154 
1939 VOLTS WAX 
7,0 A%PS5 AT 3999 KC 
6.G AtPS AT 1099 KC 
3.5 AMPS AT 300 KC 
1,2 AMPS AT 100 KC 
COOTN2/6K) 
S/1/41 COsPL-1204-6 
Nov. 41 
481241 Tco RE 42A 131 
CAPACHETOR Cas 2099 MFO RE 42A 154 


1500 VOLTS MAX 

7.8 AAPS AT 3999 KC 
7.9 AMPS AT 1009 KC 
5,0 AMPS AT 300 KC 
1.8 AMPS AT 100 KC 


(OO1N2 76K) 
B/V/4t COSPL-1205-6 
Nov. 41 

421242 16 RE 48a 131 


APACITOR MICA: 2.0135 HFD RE 48A 154 
1500 VOLTS. MAX 
9.0 AMPS AT 3990 KC 
8.0 AMPS AT 1000 KC 
€.5 AMPS AT 300 KC 
2.8 AMPS AT 100 KC 
(OOTN2/6K) 
S/1/41 CDsSPL-1206-6 
NOV. 41 


421243 tcc RE 480 132 
CAPACITOR SiCA: .0063 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX 
15.0 AMPS AT 3000 KC 
12.0 AMPS AT 1000 KC 
14,0 AMPS AT 300 KC 

7.5 AMPS AT 1800 KC 


(85) 
5/1/41 COSPL-1194-59 
Nov. 41 

481244 Icc RE 48A 132 


CAPACSTOR MICA: .008 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS Max 

15 AMPS AT 3000 KC 

18 AMPS AT 1000 KC 

14 AMPS AT 300 KC 

72 AMPS AT 100 KC 

(85) 

S/2/41  COZPL-914-59 = 

Nov. 41 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-58 


Prien FIRST ASSIGNED FOR PAs HS 


Class 48 —Capacifors 


481245 cs RE 48A 116 
CAPACITOR MICA: 0075 MFO RE 48A 154 
10,000 VOLTS Max 
25 AMPS AT 3000 KC 
30 AMPS AT. 1000 KC 
20 AMPS AT 300 KC 
10 AMPS AT 100 KC 


(BS) 
S/2/41 - COLPL-1146-51 
NOV. 41 
481246 tcc RE 48A 237 
CAPACITOR: .0224 MFO RE 48h 154 
7500 VOLTS MAX 
30 AMPS AT 3000 KC 
40 AMPS AT 1090. KC 
40 AMPS AT 300 KC 
25 AMPS AT 100 KC 
(B5) 
8/2/44 CDSPL-1145-52 
MAR. 42 
481247 cc RE 48A 245 


CAPACITOR MICAS 4003 FO RE 48A 154 
35000 VOLTS MAX 

35 AMPS AT 3000 KC 

45 AMPS aT 1000 KC 

35 AMPS AT 300 KC 

V9 AMPS AT 400 KC 


B/2/41 PL31147-156 CGrP-7763299-1 
RAR. 42 REX O 


481248 cc RE 438A 245 
CAPACITOR “ICA: O15 MFD RE 48A 154 
16,000 VOLTS MAX 
-35 AMPS AT 5090 KC 
45 ™ at 1000 KC 
35 " AT 300 KC 
20 " AT 400 KC 


(82) 
5/2/41 COZPL-1148-156 CGIP-7763299-2 
NAR, 42 Rev oO 

481249 Tox-2 RE 43A 110 


CAPACITOR PAPER: 4 “FD 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 

330 VOLTS 60 CYCLES AC 


RE 135A 488 


RCFISMRA-244-1 REV A, COLS930N8B REV 2 
$/2/4) CG:23F103 CGrP-7763476-3 
NAR. 44 COZKG 3040 REV * 


481250 13x-2 RE 13A 549 
CAPACITOR ELECT: 2090 NFO 
6 VOLTS OC WORKING 
9 VOLTS DC PEAK 
PLUG-IN TYPE USING OCTAL TUBE SOCKET. 
POSITIVE CONNECTED TO TERMINALS 7 & 5 
NEGATIVE TO TERMINALS 1 AND 3. 


5/2/42 CAS AP COsK-7879149 


8/2/42 . REV 2 

481251 FB RE 480 143 
CAPACITOR MICAS .00001 RE 48A 154 
MFO 


$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


¢-05/R) 
6/13/41 COs1 
wov. 41 

481252 Fe RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .00002 RE 480 154 
uFO 


500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


CO5/R) 
S/13/41 CDs1 
wOV. 41 


ee a a 


NAVSHIPS 900,109 


HAWUDRE, [eins assioneo ror oma | 


oa _ [ease ASSIGNED FOR Cheats 


481253 FB RE 48A 143 
CAPACITOR MICAS .00004 MFD RE 48A 154 


500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


co5/R) 
5/13/44 COSI 
NOV. 41: 

481254 Fe RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: .00007 RE 48A 154 
MFO 


500 VOLTS DC WORKING 
1000 vOLTS OC TEST 


(02 /R) 
S/13/4) CDst 
Nov. 41 
481255 Fe RE 484 143 


CAPACITOR MICA: .0002 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 voLTS OC TEST 


COZzSR) 
6/13/41 CDst 
NOY. 41 


CER 481256 FB 
CAPACITOR CERANIC: .00001 
MFD 


5/13/43 - CERSNIOOK CATALOG 
WOY. 41 


CER 461257 FB 
CAPACITOR CERAMIC: .00018 
HFD 


$/13/41 CER:N680N CATALOG 
WOV. 41 


CER 481258 FAara 
CAPACITOR CERAMIC: .00017 
HED 


5/13/41 CERING8OM CATALOG 
NOV, 41 


481259 FB 
CAPACITOR PAPERS 0.5 MFD 
3000 VOLTS DC WORKING 


RE 484 139 


5/13/41 CO2T30005 CRYS4-95652-5 
MAY 45. CAW-3009 REV 4 


481260 Fe RE 13A 549 
CAPACITOR ELECT: 40 RE 


25 VOLTS DC WORKING 
3/4” DIAMETER X 2° Lons 


5/19/81 CHALEPS-102 
NOV. 41 


, 

461261 FB 
CAPACITOR PAPER: 4 MED 
1500 VOLTS DC WORKING‘ 


RE 48A 139 


5/14/41 Cd:T-15040 
NOV. 41 


481262 FB RE 135A 549 
CAPACITOR ELECT: 25 MFD 


350 VOLTS OC WORKING 
13/8" DIAMETER X 3" LONG 


5/14/41 CMASFPS-140 
NOV. 41 


481263 Fe 

CAPACITOR ELECT: 40/15/15 
MFO /MULTIPLE)D 

25/459/450 VOLTS DC WORKING 
1" DGAMETER X 3." LONG 


RE 153A 549 


S/14/41 CMASFP+101355 CMALIOI355 
MAR. 43 REV O 


481264 Fe 
CAPLELECT: 49/10/30/30 MFD 
150/450/450/450 VOLTS DC WORKING 
1-3/8" DIAHETER X 3” LONG. 


RE 13A 549 


S/14/41 CiASEP-1014-56 CMA?101456 
NAR. 43 REV 0 


481265 Fe RE 43A 131 
CAPACITOR MICA: 0.02 NFO RE 48A 154 
2000 VOLTS Max 
12 AMPS AT 3000 KC 
tL") AT 1000 KC 

8" at 300 Kc 

4 " AT 100 KC 
(-£2) SPECIAL STACK 
5/15/41 CDZPL-478-6 


NOV. 41 
0.2 AMPS AT 1600 CYCLES 4381265 
481266 Fe RE 48A 139 


CAPACITOR PAPER: 0.65 MFD 

12,500 VOLTS OC WORKING 

SPECIAL LOW IMPEDACE CONSTRUCTION 
(LEADS CONNECTED TO 12 EQUALLY SPACED 
TABS) 


5/19/41 CDZTK-120065-1 CDiSK-4419 
NOV. 41 / 
481267 Ye-i RE 48A 163 


CAPACITOR PAPER: .002 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


5/20/41 Cos0T-602 
NOY. 41 


SEES 


RESTRICTED 


OATE 


BOCES te 


SEALER [rims assionnp ror | NAVY PRAYING, 
c0-481267-A wes KE aKIES 


CAPACITOR, PAPER: RE 13A488 
0.002 MFO; 800V DOCH. 


5/14/45 81-802 
JUN. 45 


CBM-744~-476 
REV O 


cNA481268 Yc-1 
CAPACITOR AIR: 2 TO 50 HAF 
VARIABLE. 10 ANF NOMINAL. 


5/20/41. CNA:NC-800 CATALOGUE 
NOV. 41 
491269 ye-1 RE 13A 549 


CAPACITOR ELECT: 16 MFD 


350 VOLTS DC WORKING 
TUSYLAR 2 1/2" LONG X 7/6" DIAMETER WITH 
3" WIRE TERMINALS 


5/20/41 CD:BR-1635 
Nov. 41 
481270 * SEE BELOW RE 48A 131 


CAPACITOR BKICAs .000688 
MFO S000 VOLTS MAX 
5.0 AMPS AT 3000 KC 


RE 48A 054 


1.0 AMPS AT 100 KC 


3.5 * AT 1000 KC 
2.0 * AT 300 KC 
(B2/6S) 


* TBU, TBU-1, 2, 3 


5/28/41. COsPL-1208-6 
NOY. 41 
481271 * SEE BELOW RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: 400085 MFO RE 48A 154 
6000 VOLTS MAX 

8 AMPS AT 3000. KC 1 AMPS AT 100 KC 

5 " aT 1000 KC 

3°" AT 300 KC 

(85 /6LS) 

* TBU, TBU-1, 2, 3 


5/28/41 COsPL-7358-6 
NOV. 41 
481272 * See BELOW RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: .O0017 MFD RE 48A 154 
5090 VOLTS Max 

9 ASPS AT 3000 KC 
50 * AT 1000 KC 
3? 5 AT 300 KC 
(BS /6LS) 

* T8U, TBU-t, 2, 3 


1.8 AMPS AT 100 KC 


5/23/41 COrPL-736-6 
WOV. 41 
481273 * SEE BELOW RE 48A 131 


CAPACITOR MICA: .00183 MFD RE 48A 154 
50.00 VOLTS MAX 

9 ASPS AT 3000 KC 

5°" aT 1000 KC 

3" AT 300 KC 

(82/68) 

* TBU, TBU-1, 2, 3 


1.8 AMPS AT 300 KC 


5/28/41 COsPL-1209-6 
NOV. 41 
ciu481274 *seE BELOW 


CAPACITOR VACUUM: 

$0 MMF, £2 MHF, : 
WK'G VOLTS: 32000 VOLTS RF PEAK 
TEST VOLTS: 42000 VOLTS RF PEAK. CURRENT 
RATINGS: 30 AMPS AT 3000 KC 3 AMPS AT 
300 KC 10 AMPS AT 1000 KC 5 AMP AT 1OOKC 
*T3U, TBU-t, 2. 3 

§/28/41 CIM:VC-50-32 CAY:7407897 SUB 4 
HAR. 44 CG 3P-7766389-4 


“BAER 


? 


Class 48 —Capacitors 


ATARI, 


Ay Ag ati [esr ASSIGNED FOR 


3.48-59 


MISH _| 


481275 -~so 
CAPACITOR PAPERS 
0.1 MFD, 3000 VGLTS OC WORKING. 


RE 48A 230 


6/2/41 (CAN) 3014 CRVEK-866432 
MAR. 42 SuB I 
crRv481276 so “RE 43A 488 


CAPACITOR PAPER? RE 48A 322 
0.03/0.03 KFO, 6000 VOLTS OF wWGKKIG, 
THREE TERMINAL, CERAMIC BUSHINGS. 


6/2/41 + CRV:4-86070- 501 
AUG. 43 Rev 1 
481277 so RE 48A 139 


CAPACITOR PAPER: O11 MFOD 
25000 VOLTS DC WORKING 


6/2/41" CGst4FS2 CRVIK-866959 
NOV. 43 REV I 
481278 cK RE 48A 110 


CAPACITOR PAPER: 1 MFD 
600 VOLTS OC WORKING 


6/5/41 CG323FI01 CO:P-7763476 

Nov. 41 REV 1 
481279 cx RE 48A 184 

CAPACITOR MICA? RE 48A 143 


0.00005 MFD, 500 VOLTS DC WORKING. 1000 
VOLTS OC TEST. 


6 (CGlP_7762455-8 REV 4) (~BIO/IWL) 


b/os4) ccd) tw @ SEE ABOVE 
MAR. 42 
481280 Fearc RE 484 154 


CAPACITOR MICA: .004 MFD 

500 VOLTS 0C WORKING 

1909 VOLTS OC TEST 

CONSISTS OF TWO .002 MFO CAPACITORS 
CONNECTED IN PARALLEL EACH HAVING 
DIMENSIONS AS SHOWN ON RE 4BA 143 
(+0 1/5/0391R) 


6/lt/at COsC2) TYPE 5 
NOV. 41 
481281 Fesrc RE 48A 154 


CAPACITOR MICA: 201 MFD 

300 VOLTS OC WORKING 

690 VOLTS OC TEST 

CONSISTS OF THREE .003333 MFD CAPACITORS 
CONNECTED IN PARALLEL, EACH HAVING 
DIMENSIONS AS SHOWN ON RE 48A 143 

€-D 1/5/€3)1R) 


6/11/41 COz(3) TYPE 1 
NOV. 41 . 
481282 GENERAL USE RE 48A 108 


CAPACITOR MICA: .0003 MFD RE 48A 154 
5000 VOLTS MAX 

5.5 AHPS AT 3000 KC 

3.5% AT 1000 KC 


4.8" aT 300 kc 

~6 ™ AT 100 KC 
(3826,48078,48078A) 

6/12/41 CRV:UC-3110 


481283 GENERAL USE RE 4BA 108 
CAPACITOR MICA: .002 MFO RE 49A 154 
6000 VOLTS MAX = 
13 APS AT 3000 KC 
10 ™ AT 1000 KC 
6 ™ AT 300 KC 
3°" aT 100 KC 

(2264, 48070, 48070A, 48351) 


6/12/41 CRY:UC-5055A 
Nov. 41 
481264 GENERAL USE RE 48A 108 


CAPACITOR MICA: 0025 MFD 
5000 VOLTS MAX 

10 AMPS AT 3009 KC 
8 * AT 1000 KC 
5 " AT 300 KC 
2.5" AT 100 KC 


RE 48A 154 


€1991,48069,48069A) 


6/t2/4t COsPL-210-40 
NOV. 48 
481285 GENERAL USE RE 48A 108 


CAPACITOR MICA: .004 MFO 
$000 VOLTS MAX 
16 AMPS AT 3000 KC 
6 " AT 1000 KC 
92 <% AT 300 KC 
. ane) aT 100 KC 
€1933,2265,48066,48067.48067A) 


RE 48A 154 


6/12/41 CRV:UC-3039 
NOV. 41 
481286 GENERAL USE RE 48A 108 


CAPACITOR MICA: .005 MFO 
5000 VOLTS MAX 

48 AMPS AT 3090 KC 

7° aT 1000 KC 


RE 48A 154 


13°" AT 300 KC 
6 * aT 100 Kc 
(1990,48065,48465,48465A) 
6/12/41 CRVSUC-3031A 
wov. 41 
481287 GENERAL USE RE 48A 108 


CAPACITOR MICA: .O01 MFO 
3000 VOLTS MAX 
18 ANPS AT 3000 KC 
22 9 aT 4000 KC 
1s * AT 300 KC 
Tie me AT 100 Ke 
€1996,22835,48063,48064,48064A) 


RE 48A 154 


6/12/41 CRV:UC-3005 
NOV. 41 
481283 GENERAL USE RE 48A 108 


CAPACITOR “ICAS «02 MFO 
3909 VOLTS MAX 

18 AMPS AT 3009 KC 
21 AMPS AT 1090 KC 

16 AMPS AT 300 KC 

8 AMPS AT 100 KC 
(1998. 2269, 48060, 48061, 48061A) 


RE 48A 154 


6/32/41 CRY3UC-2997 
NOV. 41 
481289 cCENERAL USE RE 48A 131 
CAPACITOR MICA: .004 MFO RE 483A 154 
$000 VOLTS MAX 
11.0 AMPS AT 3000 KC 
8.5 AMPS AT 1000 KC 
5.5 AMPS AT 300 KC 
2.5 AMPS aT 100 KC 
6/12/45 COSPL-184A-6 (48778, 
NOV. 41 48218a) 
481290 GENERAL USE RE 48A 239 


CAPACITOR MICA:.05/.06 MFD RE 48A 154 
2000 VOLTS AX 

SAME AS TYPE 43047 EXCEPT HAS 10-32 
TAPPED. MOUNTING HOLES. 


(480474) 
6/12/41 
MAR. 42 


CRY¥:UC-2563 CRYSK-35398 


RESTRICTED 


paTt MRUIAEHBI® | SHANNIAPTINIE A, 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-60 
[ott 


4041291 Fcare RE 48A 131 
CAPACITOR HICAS 0.599025 RE 48a 154 
MrD- 6990 VOLTS WORKING 
0.9 A*P AT 3000 KC 
0.3 AMP AT 1000 KC 
0.1 AMP AT 300 KC 
0.03 AMP AT 100 KC 


(8/5) 
6/16/41 CDs PL-1116A-6 
wov. 41 
401292 Fc, FB RE 48A 131 


CAPACITIZ MICA! 0.9902 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS WORKING 
3.5 A“wPS AT 3000 KC 
1.7 AMPS AT 1000 KC 
0.7 AMP AT 300 KC 
o18 AMP AT 100 KC 


(E/5) 
6/16/41 CO:PL-307-6H 
HAR. 42 
4381293 Fc RE 48A 231 


CAPACITOR PAPER: 0.02 MFD 
$5090 VOLTS DC WORKING 


PuewdlLdC Tuae 1-3/4" DIA X 8-1/2" LONG 


1/4-20 SCREN TERMINAL IN EACH END. 
LENGTH OVERALL 9-5/8" 


6/16/41 CDsPC-195t COsSK-4317 
AUG. 43 COs8T-3 sub 0 


461294 FC 
CAPACITOR PAPER: 0.5 NFO 
1500 VOLTS wORKING 


RE 48A139 


6/16/41 CDsT-15005 
WOV. 41 


431295 cENERAL USE RE 48A 106 
CAPACITOR MICA: 0.005 MFD RE 48A 154 
t3% 250 VOLTS AC WORKING 


(482274) 
6/16/41 CRV3UC-2909A CRV:DL-UC-2309A 
BOV. 41 501 

481296 wea RE 48A 131 


CAPACITOR “ICA: 0.025 HFD RE 48A 154 
1500 VOLTS DC WORKING, RATED: 

15 AMPS AT 3000 KC 

15 AMPS AT 1000 KC 

12 AMPS AT 300 KC 

6 AMPS AT 100 KC 


(62) 
6/27/41 CRVSUC-3373 
MOV. 4) 
481297 wea RE 480 131 


CAPACITOR MICA: 0.035 MFD RE 48A 154 
1500 VOLTS DC WORKING, RATED: 
18 AMPS AT 3000 KC 
17 AMPS AT 1000 KC 
14 AMPS AT 300 KC 
6 AMPS AT 100 KG 


(82) 
6/27/41 CRVSUC-3374 
Nov. 41 
481293 wea RE 48a 131 


CAPACITOR MICAS 0.075 HFD RE 48A 154 
1900 VOLTS OC WORKING, RATED: 
tS AMPS AT 3000 KC 
1S AMPS AT 1000 KC 
20 AMPS AT 300 KC 
8 AMPS AT 100 KC 
(82) 
6/27/44 CRVSUC-3375 
NOV. 41 “ 


eeonermna [| ore | Maen | 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48— Capacitors 


421299 wea RE 48a 222 
CAPACITOR MICA: 0.C5 MFO, RE 48A 154 
509 YOLTS DC WORKING, RATED? 
Hl ANPS AT 3090 KC 
10 AMPS AT 1000 KC 
8 AMPS AT 300 KC 
6 AMPS AT 100 KC 


(85) 
6/27/41 CRYSUC-2989 
DEC. 41 
481300 wea RE 484 131 


CAPACITOR MICA: 0.25 MFO RE 48A 154 
250 VOLTS DC WORKING. RATED 

16 ANPS AT 3000 KC 

20 AMPS AT 1000 KC 

16 AMPS AT 300 KC 

12 AMPS AT 100 KC 

(85) 

6/27/41 CRVZUC-2980 

WOV. 41 


461301 WEA RE 48A 131 
CAPACITOR “ICA: 0610 MFO RE 48a 154 
750 VOLTS DC WORKING, RATED? 

16 AMPS AT 3000 KC 
20 AMPS AT 1000 KC 
15 AMPS AT 300 KC 
8 AMPS AT 400 KC 


(85) 
6/22/41 CRVZUC-2984 
NOV. 41 
481302 LpP-2 RE 48A 30t 


CAPACITOR HICAsS 20095 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 


4 


(+10) 
8/11/42 CAWS1460 
OCT. 42 


481303 Wea 
CAPACITOR PAPER: 2 MFO 
1000 VOLTS DOC WORKINO 


RE 48A 159 


6/27/41 CG325F342 
NOV. 41 


481304 WEA 
CAPACITOR PAPER; 8 MFD 
1800 VOLTS DC WORKING 


RE 48a 159 


6/27/41 CG325F341 
MOV. 41 


cvA481305 232010TBT> RE 13a 549 
CAPACITOR ELECT: 25 NFO 


25 VOLTS DC WORKING 
40 VOLTS DC SURGE 


V/3/44 : CRVSK-90556-1 
NOV. 41 s$s8b 0 
481306 FO RE 480 139 


CAPACITOR PAPER: 8 MFD 


1000 VOLTS OC WORKING 


7/14/44 COST -100080 
NOV. 41 


RESTRICTED 


FIRST ASSIGNED vor | OR ARRLSN DENSAMGy [Fest Assignep For OR PERRRAHSN | DESIGNATION _ {FIRST ASSIGNED FoR | RGR. _| 


481307 tex-2 
CAPACITOR ELECT: 500 HFD 
6 VOLTS DC WORKING; 9 VOLTS PEAK 
1-3/8" OLAMETER X 2-1/2" HIGH. 


RE 13A 549 


2/23/44 CAWSAEP 
MAR. 42 


481308 tex-2 
CAPACITOR ELECT: 30 KFD 


RE 13A 549 


150 VOC WORKING 
200 V DC PEAK 
1-3/8" DIA. X 2-1/2" HIGH. 


7/23/41 CAWSAPP 
WAR. 42 


421399 GENERAL USE RE 48A 232 
CAPACITOR PAPER: I/1 MFO 
150 VuULTS AC, 250 VOLTS DC WORKING EACH 
SECTION 


D/23/41  CRVZUC-2323 
Oec. 41 


481310 Fcaro RE 484 131 
CAPACITOR MICA: .015 MFD RE 48A 154 
2000 VOLTS MAX 
12 AMPS AT 3009 KC 
12 AMPS AT 1000 KC 
8 AMPS AT 300 KC 
4 AMPS AT 300 KC 
0.2 AMP AT 1.6 KO 
7/28/41 CDIPL-284-6 (£2 /6H) 

WOV. 41 


481311 -60007 
CAPACITOR PAPER: 0.05 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
FOR REPLACEMENT USE -481203. 


RE 48a 129 


7/29/41 CBV: CW:ES-682028 
AUG. 44 COrDVR-6005 ISSUE 4 


cua481312 cxee 
CAPACITOR ELECT:40/40/40 HFD 


450 VOLTS DC WORKING PER SECTION 


9/20/41 CHASFP-TS7966 
NOV. 41 5 


433128 CENERAL USE RE 484 128 


CAPACITOR PAPER: 0.1/0.1 RE 13A 488 
MED 


600 VOLTS DC WORKING PER SECTION 
HERMETICALLY SEALED 


12/3/40 CHZ:C0-806 
AUG. 43 Rev 6 


481313. “SEE GELOW RE 13A 488 
CAPACITOR PAPER: 8/8/4 HFD 
THREE SECTION TYPE 
650 VOLTS DC WORKING EACH SECTION 


SCHL-46150 CRBK) 
B/TI/41) CHL 342043 
MAR. 42° CIES 


CHL31170 REV A 


rast assiGnap ron | HAYLBRAWING 


venga 


481314 Roo RE 48A 233 
CAPACITOR MICA: -00005 HFD RE 48A 184 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


(ES) (ES) 

8/1/41 CFWS CGsM-7465676-12 

KUG. 44° COs 2R REV O 
481315 Reo RE 48A 233 


CAPACITOR MICA: .00015 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(£10) 

8/41/41 CCEWS COsK-2222485-52 

AUG. 43 REV 8 
481316 red RE 48h 233 


CAPACITOR MICA:-000175 MFD RE 48A 184 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


ces) 
e/tisat  CEWs CO:M-7465676-10 
Mov. 41 REV O 

431317 reo RE 484 233 


CAPACITOR MICAS.000215 MFO RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(eS) 

B/VI/41 CEWS CG2K-7377485-50 

AUG. 43 REV 8 
481318 Reo RE 48A 233 


CAPACITOR MICA3.000227 HFD RE 438A 154 


$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(E 1/2) 

B/IN/41 CEM: COIM-348567€-8 

NOV, 41 REV O 
481319 R80 RE 48A 233 


CAPACITOR KICA: -0004 MFD RE 48A 154 
$00 VILTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


CES) 

B/LI741) CF WS CGzM-3465676-7 

NOV. 41 * REV O 
481320 Reo RE 48A 233 


CAPACITOR HICAS .C005 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(E10) 
8/11/41) CFWs CGsM-74656276-6 
ROV. 41 CER: -45°500 Rev o 


481321. Reo RE 48A 233 
CAPACITOR NICA:.000525 HFD RE 48A 154 


§00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(€5) 
8/11/42) CFWSE CG3K-78727485- 
AUG. 43 REV 8 


Ca] 


REET 


MAUATMAR® | NMI || are | 


3.48-61 


[nase snow von | PSTN, | 


Class 48 —Capacitors 


oR EGRAHSN i OeNGRATION 


« 


481322 Reo RE 48A 233 oe 
: i c0- 431339 R30; RE 13A 549 

CAPACITOR HICAS.O00612NFD RE 48A 154 Maacl toe ELE CHOU SITECHED 
500 VOLTS DC WORKING . 
1000 VOLTS DG TEST 50 VOLTS DC WORKING 
(€ 1/2) 
B/tis4al : CG:M-7465676-4 : 
NOV. 41 cous oe 0 8/12/41 CG2K+7873242 

‘ AUG. 43 REV 5 


481323 Rao: RE 48A 233 


c€eR 491331 Reo 
CAPACITOR MICA3.00074 NFD RE 48A 184 


CAPACITOR CERAMIC? .000005 

MFO. $99 VOLTS OC WORKING; TUBULAR 7/32" 
DEAMETER X T1/36" LONG; PEGTAIL TERMI- 
NALS. TEMP COEF OF CAPACITY MINUS 
~00068 + 6% PER DECREE C. (CTYPE NUMBER 
TO BE FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE. 


$00 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


(E 9/10) 


. (+10) 
have at eis CGeM 7485628 3 B/12/4)  CERSNGBOL co:k-Saaiiad-1 
? REND NOV. 41 REV 0 
481324 Reso RE 48A 233 


cER 491332 Reo 

CAPACITOR CERAMIC? 090015 

MFO. 590 VOLTS OC worstns; TUBULAR I/324 
DIASETER X P/16" LONG; PIGTAIL TERMI- 
NALS, TEMP COEF OF CAPACITY HINUS 
200068 + 6% PER DECREE C. (TYPE NUMBER 
(2 1/2) TO BE FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE. 


CAPACETO% MICAS 20011 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


: fo. : (5) 

ane CeWs Bose aenere ts 2 8/12/41 CERIN6BOK CGrK-7881184-2 
’ NOV. 41 REV 0 
481325 R230 RE 48A 233 481333 ter RE 408A 175 


CAPACE TOs MICAS 209142 MFO RE 48A 154 
£900 VOLTS DC WORKING 
1000 voLTs oc Test 


CAPACITOR PAPER: .05 MFD 
1000 YOLTS DC WORKING 


(£1) 
71a ECPM CGSH-7468676-13 8/12/41 CGL25F36 CG2P-7763475-10 
NOVe 4) Rev 0 NOV. 41 REV 3 

481326 Reo RE 484 143 481334 rc RE 48A 175 


CAPACITOR MICA: .C995 MFO RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS OC TEST 


CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
$00 VOLTS OC WORKING 


(B2) 
b/i2/4i COstW CGOIM-27464674-2 B/12/41 Si23Ft14 COtP-7763475-4 
NOV. 41 REV 2 NOV. 41 REV 3 

431327 reo RE 48A 143 Co-431355 Tex RE 134 849 


CAPACHTOR MICA: 200003 MFD RE 423A 154 
500 VOLTS DC WORKING 

1009 VOLTS Of TEST 

ECItSH, CSLE4034-1407, & MOSH-1407 
RCGIM-7463969-6 REV 4 CREsCC-1032-5 ISS ¢ 
@ vv-L054"5 195 6 

(O1025R) 


CAPACITOR ELECTS 1600 NFO 


15 VOLTS DC WORKING 


8/21/41 OSEE ABOVE aSEE ABOVE . 8/12/41 COsKP10034 CG3K-7862346 
SEPT. 44 HAR. 45 Rev tu 

481328 Reo RE 48A 163 481336 op-16 RE 48A 13? 
CAPACITOR PAPER: 0.0% KFO CAPACITOR PAPER: 8.0 MFD 
600 V OC WORKING $00 VOLTS DC WORKING 
a/i2/4l co COSK-7881183-1 B/12/41  CRY372039-509 CRV5M+420071-9 
MAS, 42 REV 1 DEC. 41 SUB ? 

481329 Reo RE 48A 163 481337 crvs49i31 RE 48a 137 
CAPACITOR PAPER: 0.05 MFD CAPACITOR PAPE: 8/8/8 MFD 
400 V OC WORKING $00 VOLTS DC WORKING EACH SECTION 
e/12/4t ep CG2K-7881183-2 8/14/45 CRV?90549-1 CRV:90549-1 
MAR, 42 REV 1 assignay| DEC. 41 REV 5 

‘5 ISSUED 
SANA RUA, mare | ORAS [SANTA | 


RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48-62 


Class 48 =Copocitors’ 


[BAUR [nese assionen von | SALARY SENET, RAG, | DiATid [rest asionen vor | oWAVLGRANG | 


481338 FH.sHess RE £8 129 
CAPACITOR PAPER: 1-0 MFD Pees 
1000 VOLTS DC WORKING 


’ 


10/8/41 = CDS DY-10100 CWSES -682028 


DEC. 41 | __ ESSUE 1 
481339 SHesy RE 48A 129 


CAPACITOR PAPER:.5/.5 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


10/8/41 COsDYR-6055 CwWrES-682029 


DEC. 41 ; ISSUE 1. 
481340 snasy RE. 480.129 

CAPACITOR PAPER: .5/.5/25 

MFO : 


600 VOLTS DC WORKING 


10/8/41 CD:DYR-6555 “ CWSES-682029 
BEC. 41 ISSUE 1 


481341 FH, SH, SJ. RE 48A 147 
CAPACITOR PAPER: 1.0 HFD 
600 V DC WORKING 


10/8/41 cTD:0M-601 CWZES-682031 
HAR, 42 ISSUE. 2 
461342 FU.suesy RE 48A 139 


CAPACITOR PAPER: 8 MFD 
600 VOLTS OC WORKING 


10/8/41 CO:T-6080 © CWSES-682041 


DEC. 41 ; * ISSUE 1 
401343 FH SHasy. RE 48a 139 


CAPACITOR PAPER? 10 MFD . RE 135A 488 
600 VOLTS DC WORKING Ome e 


*CHZ:CO-1066 ISSUE 0 vais 
10/8/41 CD:T-6100 Cu2ES-682043 


DEC. 44 (SS) “SEE ABOVE - 


481344 FH.sHass RE 484 139 


CAPACITOR PAPER: 10 MFO 
3000 VOLTS DC WORKING 


10/8/41 «cOzT-40100 CWSES-682041 


DEC. 41 ISSUE t 


481345 FH.sHesu RE 48a 139 
CAPACITOR PAPER: 2 MFO 3 é 
1800 VOLTS DC WORKING 


10/8/41 CD:T-15020 cwrES-682041 
DEC. 41 ISSUE) 


AETHER. 
NAVSHIPS 900,109 


savor | [wre | Maaaernasr® 


481346 snass RE 48a 139 
CAPACITOR PAPER: 0.1 MFD 
3000 VOLTS DC WORKING 


FCDUSDD -3296-A-2 


10/8/41 cO:T-30001 CWsES-682041 
FES. 46 ; Issue 4 * 
481347 suse RE 48A 148 


> CAPACITOR MICAS 7.5 MHF RE 48A 154 


500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(D7IR) 

tO/8/45) CDSS CWSES-682032 

OCT. 42 F ISSUE 2 
481348 FH.sHasy RE 48A 210 


CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
600 VOLTS DC WORKING AT 65° ¢ 
400 VOLTS DC WORKING AT 85° C 


FO/9/41  CWED-161659 CHES -682033 
DEC. 41 ISSUE 3 
481349 op-ng RE 48A 110 


CAPACITOR PAPER: 0.05 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


10/22/41 CRV372053-502 CRVEM-420071-10 


DEC. 41 SUB ? 
481350 Reo RE 48A 233 
CAPACITOR MICA: 7, MMF RE 48A 154 


$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(E/5) 
10/29/41 CFs : CO2M-7465676-19 
DEC. 41 REV 2 

481351 Reo RE 438A 233 


CAPACITOR MICA: 10 MMF RE 48A 154 


600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


(E/S) 
LOs29/41 CFW: CG2M-7465676-18 
APR. 42. CDs2RS. REV 2 

481352 reo RE 48A 233 


CAPACITOR MICA:.000690 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC. TEST 


(£71) 


10/29/41. CFW: CO:M-7465676- 
DEC. 41 - 17 REV 
481353 Reo RE 48A 233 


CAPACITOR MICA2-O0106 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
“4000 VOLTS DC TEST 


(E4172) 


10/29/41 CFW: : CGIM-2465676- 
DEC. 41 21 REV 2 


_ RESTRICTED 


481354 RBO RE 48A 233 
CAPACITOR MICA:.0026 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 vOLTS DC TEST 


(EN 


10/29/41 CFWs CG:N-2465676- 
DEC. 41 ae 20 REY .2 
481355 Reo "RE 13a 549 


CAPACITOR ELECT: 28 MFD RE 48A 311 


50 VOLTS DC WORKING 


RCFTSNCP-6-2-22 


10/29/41 CDs CGzK-7885186 
DEC. 44 CiEsSOBE2S REV © 
481356 Ye-1 RE 48A 131 


CAPACiTOR MICAS.00059 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX 

3.0 AMPS AT 3000 KC 

3.0 AMPS AT 1000 KC 

1.5 AMPS AT 300 KC 

0.5 AMPS AT 100 KC 


(01) 
13/19/41 CRVS351 CRVSK-855847-1 
APR. 42 

481357 Ye-1 RE 48A 131 


CAPACITOR MICAS.O0121 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX 

6 AMPS AT 3909 KC 

4 AMPS AT 1000 KC 

2 AMPS AT 300 KC 

VoamPs AT 100 KC 


€-Dt) 
UE/09/44 CRVI351 CRV3K-855847-2 
APR. 42 

481353 ye-t RE 48a 13) 


CAPACITOR MICAS.00206 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS MAX 

7 AMPS AT 3900 KC 

5 AMPS AT 1000 KC 

3 AMPS AT $00 KC 

YoAMP AT $00 KC 


(-0t) 
11/19/41 CRVI351 CRVIK-855847-3 
APR. 42 

431359 Ye-1 RE 48A 131 


CAPACITOR MICA3.00312 MFO RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX 

8 AMPS AT 3090 KC 

6 AMPS aT 4000 KC 

4 amMPS AT 300 KC 

1 AMP AT 100 KG 


6-01) 
Vi/19/44 CRVSSSI CRV:K-855847-5 
APR. 42 be o 

481360 YE-1 _ RE 48a 131 


CAPACETIOR MICA: 200512 MFO RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX 

TO AMPS AT 3000 KC 

8 AMPS AT 4000 KC 

5 ANPS AT 300 KC 

2 AMPS AT 1400 KG 


¢-D1) : 
AEAI9/41 CRVE35I CRY:K-855847-4 
APR. 42 

481361 HeE-3 RE 484 126 


CAPACITOR MICA: 0.003 HFD RE 48A 154 
500 ¥ DC WORKING 
1000 Vv oc TEST 


_ 700 VOLTS RMS, STYLE f. 


(~810) 
11/19/41 CRYSMODEL T° CRVSK-36182-548 
APR. 42 


mouaciat® —| SHAHTAFRUNA 


DEEKATION | FinsT assignen For | oaASPEGROKTGN 


481362 YE-1 RE 48A 112 
CAPACITOR MICA?-000028 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
5000 VOLTS DC TEST 


(+82) 

It/19/4t CRVSMODEL F CRVSK-35484-31 

APR. 42 suB 9 
481363 Ye-1 RE 484 159 


CAPACITOR PAPER: 4 HFO 
1000 ¥ OC WORKING 


*CBN:744-261 ALT O 
11/19/41 COr25+ 583 CRVsK-860217-10 
MAY 45 23F13 REV 8 * 


cHC 481364 YE-1 

CAPACITOR AIR: 35/35 MMF 

VARIABLE, TWO SECTIONS. MAX CAPACITY 
EACH SECTION 35 MMFD SPACING BETWEEN 
CONOENSER PLATES .0245", 


VUs974E CHCEMCD CRV3M-420663-1 
MAR. 43 sue 1 


cue 481365 Ye-t 

CAPACITOR AIR: 355/35 MMF 

VAREABLE, THO SECTIONS. MAX CAPACITY 
EaCH SECTION 355 MHFO. SPACING BETHEEN 
CONOENSER PLATES .040" 


11419741 CHCSHCOD CRV2K-420663-4 
SEPT 43 SuB 1 


cuHC 481366 YE-1 

CAPACITOR AIR: 50/50 MMF 

VARIABLE, TWO SECTIONS. MAX CAPACITY 
EaCH SECTION SO HAFO. SPACING BETWEEN 
CONDENSER PLATES .0245". 


11719741 CHCSHCOD CRV2M-420663-2 
SEPT 43 suB 1 


cCHC481367 = YE-! 

CAPACITOR AIR: 75/75 MMF 

VARIABLE. THO SECTIONS. MAX CAPACITY 
EACH SECTION 75 MHF. SPACING BETWEEN 
CONDENSER PLATES 20245". 


11/19/41 CHCSHCD CRV:M-420663-3 


SEPT 43 sua 1 
481368 RBA, RBA-I RE 48A 154 
CAPACITOR MICA: 0.00008 RE 48A 148 


MFD 
$00 V DC WORKING 
1000 ¥ 0G TEST. 


11/27/41 CAWs1 468 
MAR. 42 


481369 RGA, RBA-t RE 48A 154 


CAPACITOR MICA: 0.0008 MFO RE 48A 148 
$00 ¥V OC WORKING 
1000 V DC TEST 


11/27/41 CAMS 4468 
MAR. 42 


pare REARS ® PCa at 


665197 O - 45 - 50 


Class 48—Capacitors 


oEeATICN 


cHO 481370 = Ye-! 
CAPACITOR AIR? 6.5--20 HMF 
VARIABLE. NOMINAL CAPACITY 20 MHF. 


11/27/41 CHCEMC-20°SX CRV3K-856066-1 
MAR. 42 sua 0 


481371 RBA, RBA-1 
CAPACITOR PAPER?.5/.5/.5 
MFD. 400 VOLTS DC WORKING 


RE 48a 133 


18/29/41 CAW2430 


CFTSF-227795-0A 
APR. 42 


481372 RGA, RBA-1 
CAP.PAPER2-25/-25/.225 HFD 
400 VOLTS DC WORKING 


RE 484.138 


11/29/41 CAW3430 
APR. 42 


CFT:F-39749-1E 


481373 Roa, RBA-5 
CAPACITOR PAPER: 0605 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 129 


11/29/41 CAW3430 ° 
APR. 42 


CFT SF-27796-18 


CFT 481374 RBA, RBA-I 
CAPACITOR Al®: 50 MHF HAX 


VARIABLE 
11/29/41 CFT SF-25300-2-¢ 
MAR. 42 CFT SF +3 OGG5-1-A 


CFT 481375 RBA, RBA-1 
CAPACITOR AIR: 15/15 MMF 
MAX. VARIA3LE. TWO SECTIONS 


© CFY:F-28180-2-1 
11/23/41 © SEE ABOVE CFT:F-30656-1-A 
MAR, 42 CFISF-28180-2-C 


CFT 481376 RBA, RBA-1 
CAPACITOR AIR: 50/50 MMF 
MAX. VARIABLE. THO SECTIONS 


*CFTISF-28180+2-2; CFT sF-28180-2-C; 
Vis29/4t CFTSF-30656-1-A 
MAR. 42° “SEE ABOVE 


481377 * SEE BELOW 
CAPACITOR AIRS 15 MNF HAX. 
VARLASLE 


* RBG, RBB-1, RBC, RBC-1. 


12/1/44 . CHCSAPC & CRV3P+7205 36-5. 


HAR. 42 COC:AT REV 2 Asiionep 
HSSVED 


3.48-63 


FAST ASsIONED FoR | GRAVLRRANIR, | 


Bean 


[rast assionto vox | XIANG, _| 


481378 * see BeLow 
CAPACITOR ASR: 22 KMF MAX * 
VAREASLE 


* RGB, RBB-1, RBC, RBC-1. 
2/1/41 CHCSAPC CRV2P-720536-4 
MAR. 42 COC:AT REV 2 


481379 * SEE BELOW RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 9.1 MFO 


400 V DC WORKING 
1200 V OC TEST 
120 VOLTS 60 CYCLES WORKING. 


* RBB, RBB-1, RBC, RBC-t~ 
12/1/41 CRV286047-502 CRV2P-720555~7 
APR. 42 REV 9 


481380 *see BELOW RE 484-110 
CAPACITOR PAPER: .05/6-125 MFO. 
EACH SECTION. 
400 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 
120 VOLTS 60 CYCLES WORKING. 


* RBBB, RBB-1, RBC. RBC-1 x 
12/1/41 =CRV3386052-510 CRV2P-220555°9 
AUC, 44 REV 9 


481581 sy 
CAPACITOR PAPER: T/1 MFO 
600 VOLTS OC WORKING 


RE 48A 129 


12/3/41 CDr:DYR-6110 CALG ABS 
MAY 45. 

481382 Tex RE 48A 145 
CAPACITOR MICA: .000005 RE 484 154 
MFO 


500 V DC WORKING 
1000 ¥ OC TEST. 


(BIO/TWL) 

12/12/41 CDst CG2P-7762455-2 

MAR. 42 REV 4 
481383 sv RE 48a 148 


CAPACITOR MICA:.000035 MFD RE 48A 154 
SOO-VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(-10) 
12/17/44 COs5 
MAR. 42 


481384 ss RE 48A 154 
CAPACITOR MICA: 0.0001 MFD RE 48a 153 
500 V DC WORKING 
1000 Vv oc TEST, 


(+5) 
12/17/41 COz3W 
WAR. 42 

421395 su RE ABA 733 
CAPACITOZ MICAt.001 MED = RE 484 154 


500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(DROs2R? 
V2/V7/4l Coz2 
MAR. 42 


MEMOS BANAL DINE 


RESTRICTED 


DATE AATIVARES | seNerRA | 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-64 


Class 48—Capacitors 


[HAGUE [ras assioweo von | WATERS, | 


[SEARLS [race assenwe vox | XSrLaMON | HG —_[rasr sssioneo cox | HAR IAYNS 


481386 ss RE -48A 154 
CAPACITOR MICA: 0.005 MFO RE 48A.151 
600 V DC WORKING 
2000 ¥ DC TEST 


(=B19/3WLP) 
12/17/41 COs3uP 
MAR. 42 


481387. su 
CAPACITOR MICA3.01 MFO 
2500 VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS DC TEST 


RE 48A 221 
RE 48A 154 


(+10) 
t2/17/41 CO34-51010 
MAR. 42 


481388 TcC-3 “RE 484 138 
CAPACITOR PAPER 3.05 MFO RE 13A 488 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 


(+10) 
12/20/41 CO:0Y8-6005 CG2K-43 5249-7 
SEPT 43 CSL:XOMRBW6-.05 REV'3- 


481389 tcc-3 RE '48A 138: 
CAPACITOR PAPER? 0.2 MFD RE 13A 488°" 
600 VOLTS DC WORKING ~- ae 7 
1200 VOLTS DC TEST 


(+10) # REV 3 
12/20/41 CD:0Y8-6010 CFELsk-39015-1A 
SEPT 43 CSLIXOMRBHG-.1  CGSK-4355249-1 ff 


481390 Tcc-3 RE 484 138 
CAPACITOR PAPER? 0.25 NFD RE 13A 488 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 
ECSLEXONRWG6-.25 CIE -63A325 s oe 
*#CSL2P4597 ISS A CFN-300447-12 REY 9 


€-10) 
12/20/41 COs0Y8-6025 ae 
MAR. 42 CGF:7058 @ *SEE ABOVE 


-481390-A AMN/APA-12a RE 48A 138 
CAPACITOR PAPER: RE 130 486 
RATED 0.25 MFD. 1000V DC WORKING. 


+20 
tO oe : . 
1/30/45 ClEs108A25 CIESF-193.° 
HAY 45 : ce 

481391 tcc-3 RE 48h 128 


CAPACITOR PAPER: 0.05 NFO ° 
600 VOLTS OC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 


(+10) 
12/20/40 CO:DYT-6005 
MAR. 42 


481392 Tc3-1, Toc-5 RE 48a 128 
CAPACITOR PAPER: 0.25 MFD RE I3A 488 
600 V DC WORKING 
1200 V DC TEST.” 


MAR. 42 


(-15) 


481393 tTeca-s RE 48A 271 
CAPACITOR PAPER: 4 MFO : 
600 VOLTS OC WORKING 
1200 VOLTS 0C TEST 


€-10) 
12/20/41 Cd:KCe 
MAR, 42 


481394 * SEE BELOW RE 48A 271 
CAPACITOR PAPER: 8 MFD ° 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 


¢€-10) 


-# TCAsd, YOB-1y: Tee-3 


12/20/4t CO:KC-1 
APR. 42 


481395 fcc-3_ RE 486A 284 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 

3000 VOLTS DC WORKING 

6000 VOLTS DC TEST 

WITH REMOVABLE SIDE CLAMPS - ONE HOLE 
EACH ttt ee : 


(-10) Pee gts ae 
12/20/41 COzTJL-30040 — 
HAR. $2 er s 


481396 fTcs-1 
CAPACITOR PAPER: 35 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS DC TEST 
220 VOLTS AC, 60 CYCLES 
WITH REMOVABLE SIDE CLAMPS ~- ONE HOLE 
EACH : 

(-10) ; : 
12/20/41 CDsKGL-2350 


RE 48A 279 


481397 fee-s RE 48A 273 
CAPACITOR PAPER; 1/1 HFO 
600 VOLTS DC WORKING® 


1200 VOLTS DC TEST 


12/20/41 COsKC-5 >= 
MAR. 42 ; 


481398 tco3-1, 100-3 RE 48A 272 
CAPACITOR PAPER: 2/2 WFO 
600 VOLTS DC WORKING | 
4200 VOLTS OC TEST 


(+15) : 
12/20/41 COsKC-2 
MAR. 42 es 


401399. Toa-1, TCC-3 RE 48A 272 
CAPACITOR PAPER: 4/4 MFO RE 13A 488E 
600 V DC WORKING ~ 7 : 
1200 ¥ DC TEST. 


(-15) 


12/20/41. COsKC-9 “COLL 9S6ND7J— 


MAR. 44 Pech REV 3 


4314090 fco-1 
CAPACITOR PAPER; 5/5 MFD 
€00 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 272 


~~ 4200 VOLTS DC TEST 


481401 * SEE BELOW RE 48A 274 
CAPACITOR PAPER: 4/4/4 
MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 


(+20) 

* TcB-1, TOC-3 
12/20/41 COSKC-6 
MAR. 42 


481402 fcB-1, TCC-3 RE 48A 275 
CAPACITOR PAPER: MULTIPLE 
022 /.3/.4/.55h-82/1.4/2.8 MED 
600 V DC WORKING 
1200 Vv 0¢ TEST. 


(-10) 
12/20/41 COsKC-8 
MAR. 42 


481403 fTca-t RE 484 112 
CAPACITOR MICA: 2000025 RE 48A 154 
NFO 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


“COS /L) 


12/22/41 €039+14025 
HAR. 42 . 


481404 fcc-3 RE 48A 276 
CAPACITOR NICA: .0001 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(+810) 
12/22/41 CAN:8E-10 
MAR. 42 


481405 * SEE BELOW RE 48a 276 


CAPACITOR MICA: .00025 RE 48A 154 
GFO 


600 VOLTS DC WORKING 


1000 VOLTS DC TEST 


(B10) 


. * TCB-t, Tec-3 


12/22/41 CAN:BE-10 
MAR. 42 


481405 1c3-1 RE 48A 276 
CAPACITOR MICA: .0006 MFD RE 438A 154 
690 VOLTS DC WORKING 


~~,1000 VOLTS DC TEST 


(85) oe ; 
12/22/41 CAN:BE-10 
MAR. 42 


481407 Tcc-3 RE 48A 276 
CAPACITOR MICA:- .00I HFD RE 48A°154 
600 VOLTS DC WORKING 


1000 VOLTS OC TEST 


(B10) 
12/22/41 CAN3BE-10 
MAR. 62 


481408 rec-3 RE 48A 276 
CAPACITOR MICA: .006 MFO RE 46A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


OCtE: 68aT25 ; 
*COL:SS6NSG5W REY @ yi 
€-10) ‘ (719) : - 
12/29/41 corDYT-6025 CHZ:CO-773 42/20/41 COSKC-7 Spee! : : 
APR. 48 CD:DYRT @ REV 8 * assiauio| HAR. 42 {22/41 CAN:3E-10 
5 : ; MAR. 62 
ISSUED 
bats MEMHARTHAS | SMNIRETHALE Date MACTRS | BANKRATE, 


NAVSHIPS 900,109 


RESTRICTED — 


care | MOAR? | RANHRASTIN | 


~~ 


3 s 4 8- 6 5 
BEATEN, [ras asscwen ron | GHIENNB | [aA [ruse assem ron | GARNI | SENT [vase asionen vor | otAVGHAGN | 


Class 48—-Capacitors 


481409 * see BELOW RE 48a 276 
CAPACITOR MICA: .0005 HFD RE 48A 154 
750 VOLTS DC WORKING 
1500 VOLTS DC TEST 


cBto0) 

* TCB-1, TCC+3 
12/22/43 CAN2BE-15 
MAR. 42 


481410 fcs8-1 RE S84 276 


CAPACITOR MICA: .001 MFD RE 48A 154 
750 VOLTS DC WORKING 
1500 VOLTS DC TEST 


CA.W.S. CODE, B 10) 


42/22/41 CANSBE-15 TOL:915NZ10E 
MAR. 44 REV O 
481411 fce-1 RE 48 276 


CAPACITOR MICAS .006 MFD RE 48A 154 
750 VOLTS DC WORKING 
1500 VOLTS DC TEST 


(B10) 
12/22/41 CAN:BE-15 COL:915N260E 
MAR, 44 Rev Oo 


481412 tcec-s RE 480 222 
CAPACITOR MICAS 000025 RE 484 154 
HFD 3000 VOLTS MAX 
0.6 AMPS AT 3000 KC 
0.18 " AT 1000 KC 
0.05 * AT 300 KC 
0.02 ° AT 100 KC 
(BS/15L) 

12/22/41 CD:PL-980-15 
MAR. 42 


481413 Tca-1 RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: 40005 HFD RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX 
4.0 AMPS AT 3000 KC 
2.0 " AT 4000 KC 
1.0 “" AT 300 KC 

255 " aT 100 KC 


(BS /15L) 

12/22/41 COsPL-642-15 

MAR. 42 

SAME AS TYPE -43533 481413 


EXCEPT FOR CURRENT RATINGS. 


481414 rce-1 RE. 48A 222 
CAPACITOR MICA: .001 MFD RE 48A 154 
3000 VOLTS MAX 
6.0 AMPS AT 3000 KC 
3.0 " AT 1000 KC 
1.6 “ AT 300 KC 
0.8 * at 400 KS 
(B5/15L) 

12/22/41 CDZPL-581-15 
WAR. 42 


481415 tec-3 RE 48A 277 
CAPACITOR MICA: 00! MFD RE 48A 154 
8000 VOLTS MAX 
10.0 ANPS AT 3000 KC 

8.5 * AT 1000 KC 
4.5 ™ AT 300 KC 
1.5 " AT 100 KC 
(85 /30BL) 

12/22/41 CDsPL-960-308 
MAR. 42 


pate EN AGTHBEES 


481416 Tcec-3 RE 48a 277 
CAPACITOR MICA: 002 MFD RE 48A 154 
8000 VOLTS MAX 
11.0 AMPS AT 3000 KC 
11.0% AT 1000 KC 

7.5 © aT 300 KC 
2.5 “ at 100 KS 
(B5/30BL) 

42/22/41 COsPL-961-308 
MAR. 42 


481417 fce-1 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD 
2000 VOLTS DC WORKING 
4000 VOLTS OC TEST 
WITH REMOVABLE UNIVERSAL CLAMP 


RE 484 283 


€-t0) 
12/22/41 CDsTIU-20040 
MAR. 42 


481418 pz-2 RE 454 148 
CAPACITOR HICA: .000043. &E 48A 154 
FD 

500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(-03) 
1/3/42 CAW:1469 
MAR 42 
481419 2-2 RE &8A 148 


CAPACITOR MICA: .000135 RE 480 154 
MFO 

500 VOLTS DC WORKING 

1000 VGLIS DC TEST 


(-08) 
1/3/42 CAW31469 
HAR, 42 
481420 pdz-2 RE 48% 143 


CAPACITOR MICA: .0064 MFD RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS OC TEST 


(-D5) 
1/3/42 CAW:1464 
MAR. 42 
481421 sc RE 48A 288 


CAPACITOR PAPER: O11 MFD 
1§000- VOLTS DC WORKING 


1/7/42 CGs26F359 CCSK-6898652 
MAR, 42 sub 0 


431422 sco 
CAPACITOR PAPER: 1.25/1.25 
HFD, 7500 V DC WORKING EACH SECTION. 


RE 48A 289 


1/7/42 CGs26F 360 CGZK-6898696 
MAR. 42 Sus 0 


483423 108-1 
CAPACITOR PAPER: 50 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS DC TEST 
220 VOLTS 60 CYCLES RMS WORKING 


RE 48A 280 


€-10) 
3/19/42 COsKCL-2500 (COL PART. 
MAR. 42 330 N 88) 


481424 fce-1 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD 


RE 48a 283 


3000 ¥ DC WORKING 


6000 ¥ OC TEST, 


(-10) 
1/19/42 CDsTJU-30010 COL PART 
MAR. 42 930N87 


481425 * SEE BELOW RE 48A 151 
CAPACITOR HIGAS 0.005 MFD RE 48 354 
300 VOLTS DC WORKING 
600 VOLTS DC TEST 


(-810) 

* RBB, RBB-3, REC. RBC-1 

1/20/42 CRVSP-720592-5 
MAR. 42 $uB 11 i 


cHe481426 8s 
CAPACITOR AIRS 100 ANF 


VARtABLE. SCREWORIVER SHAFT, SIMILAR TO 


HAMMARLUND APC. 


*CWZESA-682123 ISSUE 32 


V/20442  APCZ100 SPECIAL CH IESO~-682123-1 


AUG. 44 ISSUE 7# 


481427 su 
CAPACITOR AiR: 5 TO 100 MMF 
DUAL; VARIAZLE. 100 MMF 
MAX CAPACITY PER SECTION 5.0 MMFD MIR 


CAP PER SEC. 26 PLATES PER SECTION.SPAC- 


ING BETWEEN PLATES .0195" 


1/21/42) =CHCSHFD CWLES-6820467 
MAR. 42 ISSUE T 


481428 sv RE 48A 154 
CAPACITOR MICAS 0.0008 MFD RE 484 143 
600 VOLTS DC WORKING 


(10) 
1/21/42 cost CW: 
MAR. 42 
481429 sé RE 484 129 


CAPACITOR PAPER: 0.15 FD 
1500 V DC WORKING 
TWO TERMINALS. 


1/21/42 COsDYR-150015 CWSES-682028-°4 
AUG. 42 ISSUE 3 


ceR 487430 sv 

CAPACITOR CERAMIC: .000005 

MFO 

500 V DC WORKING. 

ZERO TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 


TOLERANCE, 

(-5) #CFN2300442-3.REV 4 

1/21/42 CERRKOK CWrES-682049-1 

HAR. 43 ISSUE & * 
481431 FJ RE 484 286 

CAPACITOR PAPER: 8 MFD 

1500 V OC WORKING 

1/21/42 COsTJH-15080 CW: 


MAR .42 


SNARE EEG 


RESTRICTED 


ove | “ORAS | NASR. | 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-66  . 


[ sHNGEARE, [nase asionm rox | HAPLARAN IS [peer [ese assioneo roe | WAtcHRRHNS, 


481432 * SEE BELOW RE 48a 143 
CAPACITOR MICA: .CO27 MFO RE 48A 354 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TESTING 


(-E5/1464) FCGSK-273362-533 REV 6 

# ROB. RBB-1. KeC. KIC-1, 

V/29/42  CAW31464/1467 CRVIP-7211353-8 
AUG. 43 CHRsw SUB S JSEE ABV 


481433 see BELOW RE 484 233 
CAPACITOR MICA:.00026 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST 


C-Fas2Re) 

* RBB/-1 & RBC/-1 
1/29/42 C032 
BAR. 42 CERSM-2J-260 SUB 3 


481434 * SEE BELOW RE 468A 233 
CAPACITOR MICAs,00041S MFO. RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 YOLTS DC TEST 


C-FUs2R2 

* RBB/-1 & RBC/-1 < 
1429/42 CDs2 CRVSP-721081-15 
MAR. 42 CERIM-34-415 sus 3. 


481435 * sce BELOW RE 48A 233- 
CAPACITOR MICA: .00063 MFD RE 486A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


C-E2/2R) 

* RBB/-1 & RBCS-1 

1/29/42 CD32 CRVSP-727081-16 
HAR, 42 CER-M-5J-630 SUB 3 : 


481436 * see BELOW RE 48A 233 
CAPACITOR MICA: 200098 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000: YOLTS DC TEST 


(E2728) 

* RBB/-t & RBC/-1 

1/29/42 C022 CRVSP-721081-17 
MAR. 42° CERSH-74-980 SUB 3 ‘ 


481437 * see BELOW RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 70 MFD 
220 VOLTS RMS 
25 CYCLES WORKING, 


(10) 

* TCA-t, TCB-1, TCC-3. z wet 
@ COL DWG DATED 2/10/42 FOR PT 930N89. 
2/20/42 CdsKG-2700-5 @ SEE. ABOVE 
MAR. 42 


481438 * see BELOW RE 48A 230 © 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD_ 
600 V DC. WORKING 
1200 V DC TEST. 


(+10) : 

* TCA-1, TCB-1, TCC-3. 

© COL OWG DATED 11/26/41 FOR PT SSENS7K. 
2/20/42 COsKC-12 @ SEE ABOVE 
MAR. 42 i 3 


481439 so 
CAPACITOR PAPER? 0.5 MFO 
7500 V DC WORKING. 
MOUNTING BRACKETS NOT REMOVASLE. 


RE 48A 291° 


2/26/42 “CG:26F393 Cork 8315405 
MAR. 42 REY 9 


CRVsP-722081-14 


Class 48 —Capacitors 


481440 sH RE 48A 148 
CAPACITOR MICA:.000075 MFD RE 13A 389 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS 0c TEST 


*CSL:MOSW, CHZ:C0-1077 ISS 0 


(-D2) 

2/21/42 COLSR:- CS:011-28 

MAY 45 : REV D *# 
481441. sH RE 48A 221 


CAPACITOR MICA: -OOSMFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
$000 VOLTS Oc TEST 


€-cs) ‘ 
2/21/42 CO34LS 


CANS 355-5120 
MAY 45 CANSH he 


481442 © tex RE 130 549 
CAPACITOR ELECT: 50 AFO RE 48a 311 
+ 10908 +103 

25 VOLTS OC WORKING, 
37.5 VOLTS DC TEST 


CGsK-7877210 


REV 1 

2/28/42 COSAVL-10108 CG2K-7884392-1 

NAR. 44 1 REVO 
481443 TAS-11813 RE 48A 139 


CAPACITOR PAPERS 15 MFD 
+10 -3% 

4000 VOLTS DC WORKING 
1300 VOLTS RMS 800 CYCLES 
8000 VOLTS TEST 

PYRANGL FILLED 


2/28/42 CGZCAT F26FS86 CCzP-7764206- 
JUNE 42 est, P2 REV 0 ue 


481444 Teck *SEE BELOW 
CAPACITOR CERAMIC: 5 MMF 
+ 5%, 500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC. TEST. TUBYLAR; 7/32" DIA. 
X 7/16" LONG. PIGTAIL TERMINALS. TEMP, 
COEF OF CAPACITY MINUS .00075 + 10% MMF/ 


MMF /°C, 

* CSIMILAR TO ERIE TYPE K) 

2/28/42 CG:P-7763930- 
APR. 42 “P69, REV 2 


co 481445 Tex 

CAPACITOR COMPENSATING 

UNIT: CONTAINS ONE NAVY TYPE CAPACITOR 
-481444-5 AND ONE NAVY TYPE RESISTOR 
CIR-63355 (1300 OHMS) 


2728/42 CGIML-73845446- CGOsK-7884544- vt 
AUG. 42 3 |. 7 : Pol. REV O 


481446 TAJ-11 &.13 RE 48A 139 
CAPACITOR PAPER: 0.05 MFD 
+10 73% : 
2500 VOLTS OC WORKING, 
5000 VOLTS DC TEST, PYRANOL FILLED 


2/28/42 CAT 326F401 CGrP-7764206-1 
MAY AS 0, os REVO 


481447) Wea-t 
CAPACITOR PAPER: | MFD 
3000 VOLTS DC WORKING 


RE 48A 280 


3/2/42 COL25Fr408 CRY:K-860217- 
DEC, 44 aa Sus 41 


SHAYY ORS, FIRST assigned FOR | PASE GRAWINS, 


481448 wWea-t RE 13a 549 
CAPACITOR ELECT: 50 MFD 
40 VOLTS RMS, 60 CYCLES 
‘3/2/42 CANS2E _ ORV IW=305284- 
AuG. 42 ia9 sue 5 
481449 wea-1 RE 48a 148 


CAPACITOR MICA3.00018S5 MFD RE 48A 154 


$00 VOLTS DC WORKING 


(-D2y 


3/2/42 CERSMK-185 CRVSP-721081- 
APR. 42 22 sus & 


481450 wea-1 RE 48A 148 
CAPACITOR MICA:.00013 MFO RE 486A 154 
600 YULTS DC WORKING 


372/42 * ¢-D2) CRYP-721081 
APR. 42 P24 SuB 6 


481451 “see BELOW RE 48A 286 
CAPACITOR PAPER: 4 MFO 
1500 VOLTS DC WORKING 


WRADAR EQUIPMENT MARK 9 
3/4/42 COT JH-15040 CWSESL-682052-1 
AUG. 42 < ISSUE 1 


crv481452 sa RE 13A 408 
CAP. PAPER: .01/.03 HFO RE 48A 322 


6000 VOLTS DC WORKING 
THREE TERMINALS, CERAMIC BUSHINGS. 


3/10/42 ORV; CRV:2M-86070-502 
AUG. 43 : SUB 2 


481453 cP-? RE 48a 129 


CAPACITOR PAPER: .25/.25/.25 
MFO 

600 VOLTS DC WORKING 
‘4200 VOLTS DC TEST 


3/17/42 .CD:DYR-6222 © 
APR. 42 3 ER 


CBN 487454 ReM,-1,-2 

CAPACITOR CERAMIC: 20 MMF 

500 VOLTS DC WORKING 

1100 VOLTS AC RMS TEST 

TEMP COEF NEG. 08025 HMF/MMF/°C 415%. 
RETRACE:..025%. TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE 
(75) 
3/20/42 C3N:CLASS OD CAY:4-7407312-2 
JUNE 42 . <2. SUB 2 


€BN481455 RBM,-1,-2 

CAPACITOR CERAMIC: 25 MMF 

500 VOLTS DC WORKING 

1100 VOLTS AC RMS TEST 

TEMP COEF NEG. .00015 MMF/MMF/°C 154, 
RETRACE: 025%. TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE 


3/20/42 CLASS 0 CAYSM-7407312-3 
JUNE 42 “sua 2 


MARMASSE BRAWAP TUE 
NAVSHIPS 900,109. 


DATE 


MA ETHOE CRANHEAT TG 


RESTRICTED 


_ RUSEUAE? | aN} 


FIRST ASSIGNED FOR 


vEehaTioh 


C8N481456 ReM,RBM-1,82 

CAPACITOR CERA“IC: 30 MMF 

600 VOLTS DC WORKING : 

1100 VOLTS AC RMS TEST. TEMP. COEF MINUS 
2OOt MMF/MMF/°C 415%. RETRACE 0.025%. 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 


TOLERANCE. 

(-5) 

3/20/42 CB8N:CLASS D CAY!SM-7407312-4 
JUNE 42 SuB 2 
CBN481457 RBM,RBM-182 


CAPACITOR CERAMIC: 30 MMF 

§00 VOLTS OC WORKING 

1100 VOLTS AC RMS TEST. TEMP. COEF MINUS 
«00055 MMF/HMF/°C 4154. RETRACE 0.025%. 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 


TOLERANCE. 
(-5) 

3/20/42 CBNSCLASS OD CAY:H-7407312-5 
JUNE 42 sus 2 

CBN 481458 REM,RBM-1,82 


CAPACITOR CERAMIC: 30 MMF ® 

500 VOLTS DC WORKING - 

1100 VOLTS AC RMS TEST. TEMP. COEF MINUS 
+0006 MMF/MMF/°C 415%. RETRACE 0.025%. 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 


TOLERANCE, 
(+5) 

3/20/42 CBN:CLASS D CAY3M-7407312-6 
JUNE 42 sue 2 
CBN481459 RB4,RBM-1,82 


CAPACITOR CERAMIC: 30 MMF 

$00 VOLTS DC WORKING 7 

1100 VOLTS AC R¥S TEST. TEMP COEF MINUS 
200025 MMF/MMF/°C 415%. RETRACE .025%, 
TYPE NUM8ER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 


TOLERANCE. 

(-5) 

3/20/42 CBNSCLASS D CAYSM-7407512-7 
JUNE 42 suB 2 
CBN481460 RBM,RBM-1,82— 


CAPACITOR CERAHIC: 30 MMF 

500 VOLTS 0C WORKING 

1100 VOLTS AC RMS TEST. TEMP COEF MINUS 
20003 MMF/MMF/°C +154. RETRACE .025%. 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH ANO 


TOLERANCE, 
(-5) 

3/20/42. CBNSCLASS D CAY:H-7407382-8 
JUNE 42 SUB 2 

.©8N 481461 RBM,RBM-1,62 


CAPACITOR CERAMIC: 30 MAF 

$00 VOLTS DC WORKING 

1100 VOLTS AC R¥S TEST. TEMP COEF MINUS 
200035 MMF /MMF/°C 415%.. RETRACE .025% 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 


TOLERANCE. 

(-5) 

3/20/42 CBN:CLASS D CAYSM-74073512-9 
JUNE 42 sus 2 

CHA 481462 SA. SA-t 


CAPACITOR ELECT:26/2G MFO 

MULTIPLE €-10 + 50%), 

450 VOLTS DC WORKING, 2% DIA. CASE 
3-5/8" OVERALL LENGTH. 


CRYIM-2535011-2 
sue t 


3/23/42 
SUNE 42 


CMASMA-94633 


CHA 481463 SA. SaA-t 

CAP, ELECT: 20/20/20 MFD 

MULTIPLE (-160 + $08), 

450 VOLTS DC WORKING 

2" DLA CASE, 4-5/8" OVERALL LENGTH. 


CHAMA-94634 CRVIM-253011-1 


3/23/42 


Create ti : 


Class 48— Capacitors 


3.48-67 


481464: Rex,RBM-1,42 RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: 0.5/0.1 
MFO. EACH SECTION RATED 400 VOLTS OC 
WORKING, 800 VOLTS DC TEST. 


3/28/42 CAW:430 CAY:T-7605996- 

AUG. 42 1 Sua 15 
481465 RAM-1,2 RE 48A129 

CAPACITOR-FOIL PAPER RE 134488 


RATED O11 /0.1 MFD. EACH SECTION RATED 
400 VOLTS DC WORKING, 800 VOLTS OC TEST. 


*CAY:T-7695996-16 SUB 1, 


3/28/42 CAW2430 COLD1R  COLL9S4ND0IT 
HAR. 44 REY 11 
481466 RBM,RBM-182 RE 484 129 


CAPACITOR PAPER teI/.4/01 

MED. EACH SECTION RATED 

400 VOLTS DC WORKING 

800 VOLTS OC TEST 

FOR REPLACEMENT USE TYPE -487138 


3/28/42 CAW:430 CAY:T-7605996- 
AUG. 42 17 sua 15 
481467 RBM,RBM-1,82 RE 48A 129 


CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 

400 VOLTS OC WORKING 

800 VOLTS DC TEST 

FOR REPLACEHEHT USE TYPE -481223 


3/28/42 CAW:430 CAY:T-7605996- 
AUG. 42 18 SUB IS 
481468 sc-2 RE 48A 143 


CAPACITOR MICA2.0090925 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS OC TEST. 


(B10) 
6/17/42 COsiWLS CO27762455-P5 
AUG. 42 

481469 ROM,RBM-1,82 RE 484 174 


CAPACITOR PAPER: 1 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS DC TEST 


3/28/42 ‘CaAWs418 
APR. 42 


CaY:T-2605996- 
20 SUB 8 


481470 RBM,ROM-1,82 RE 4BA 138 
CAPACITOR PAPER: 0.5 MFD 
400 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS DC TEST 
FOR REPLACEMENT USE TYPE -48704A 


CHZ:CO-77R RV B 


| A. | First assiguen For | NAME RAYING. iz SHAE, FIRST ASSIGNED FOR | NAME GR mi _| 


481472 RBM,ROM-1,82 RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 8 MFD 
600 VOLTS BC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 


3/28/42 CAd2609 CAT:T-7605996- 
APR. 42 26 Sua 8 
481475 LR, LR-1 RE 48A 128 


CAPACITOR PAPES:.02/.02 MFD 
1900 VOLTS DC WORKING. EACH SECTION 


(10) 

4/8/42 CSLE2XORTHWIS  CSLEP-4602 

AUG. 43 REV A 
481474 TCH,TCN,fcu RE 48a 235 


CAPACITOR HICA:,000290 MFD RE 48A 154 
$00 MAX DC VOLTS WORKING 


(61> 

4, 10/42 CFW:“OLOED €G247465676-22 

JUNE 42 SILVER CAP REV 4 
481475 tcm,ton, tou 


CAPACITOR CERAMIC: 100 MMF 

500 VOLTS DC MAX WORKING 

TEMPERATUSE COEFFICIENTS -0003 MMF/MMF/ 
°c COOO3NI) 


CG2K7885350-% 
REV O 


4710/42 
JUNE 42 


CBNSCLASS E 


cAW 481476 si 
CAPACITOR ELECT:I07-129 MFO 
1-3/8" X 3-1/4" 


OcwsES-800505 ISSUE 1; CAW315008 REV O 
4,10;42  CANT26 @ SEE ABLE? 
KAR. 43 


caw481477 su RE 4A 110 
CAPACITOR PAPER: 9.5 MFO 
330 VOLTS AC 3-1/8" HIGH 4-7/8" WIDE & 


3” DEEP. 


4/10/42 cwexs-8545 CW2ES-800506 
SEPT 43 issue 4 ISSUE 1 
481478 ss RE 48A 284 


CAPACSTOR PAPER: 0.5 MFD 

2000 VOLTS DC WORKING 

NAVY TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY DASH 
AND TOLERANCE 


(10) 
4/'t/42  CO:TJL-20005 s€SL- - 
3/28/42 CWAL430 CAY:T-7605996- ha or ; ie erie 
APR. 42 21 Sus 8 > 
481479 sa RE 484 292 
461471 Ran.Ren-1.s2 RE 48a 128 CAPACITOR HICA: 060! AFD RE 48A 154 
CAPACITOR PAPER: 2 MFO S000 VOLTS-DC. WORKING 
400 VOLTS DC WORKING f000. WOLTSUACOTEST i 
$00 VOLTS DC TEST ie aie Ae $000, kc 
FOR REPLACEMENT USE TYPE -484038 20" * 4000 Kc 
16 * " 300 Kc 
eon © 100 Kc (cst) 
3/28/42 CAK2430 CAY:1-7605996- ae CSL: XHW8-15 eee 
APR. 42 22 suB & ASHGHED 
tssuen . 
| RRIASTRSES | MANAIAPTU A. DATE mamueera® | AWHIACTUNEA 


RESTRICTED 


NAVSHIPS. 900,109 


Class 48— Capacitors 


oRAeLUNES, Jour ASSIGNED FOR Preset iy a 


cen 481480 ReH,-1,-2 

CAPACITOR CERAMIC: S MHF 

699 VOLTS DC WORKING 

1100 VOLTS AC RMS TEST 

TE4? COEF .00006 TO 0 MMF/MMF/°C. RE- 
TRACE .025£. TYPE NUMZER TO BE FOLLOZED 
BY A DASH AND TOLERANCE 


(-10) 
4/22/42 DslENCTH .46 CAY2H-7407512- 
JUHE 42 10 SuB 2 


481481 Rex,-1,-2 RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: .75 MFD 
400 VOLTS OC WORKING 
800 VOLTS OC TEST 


4/26/42 caw:430 CAY:T-7605996- 
AUG. 42 26 Sus 15 


421482 rem.-1,-2 RE 484 129 
CAPACITOR PAPER: .5/.1 MFD 
4060 VOLTS DC WORKING 
800 VOLTS DC TEST EACH SECTION 


4/26/42 CAW:430 CAY:T-7605996- 
AUG. 42 29. SUB 16 


481483 ReA,-1,-2 RE 48A 129 
CAPACITOR PAPER: 235 WFO 
400 VOLTS OC WORKING 
800 VOLTS DC TEST 


5/10/42 CAW:430 CAY:T-7605996- 
AUG. 42 27 SUB 18 


481484 Reo 
CAPATITOR-CERAMICS 15 MMF 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 ¥OLTS DC TEST 
TIMPERATURE COEFFICIENT -0.00075 MMF/MMF 
/°C TYPE HUMBER TO 2€ FOLLOWED BY A DASH 
#O33P-77639380-65 REV § CHZ3CG-1981 ISS 0 
(710) 


5/1/42 CERSN7SOKIS CW2ES-292529- 
way 45 Jo, ISSUE 13% 
-481484 


& THE TOLERANCE IN PERCENT. 


481485 rao 
CAP. CEPA“%IC?,690925 MFO 
599 VOLTS DC WORKING 
1999 VOLTS CC TEST 
TOMS TOLF -0.09975 MMF/MMF/OC 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 
THE TOLERANCE IN PERCENT, 


4740) *CRIICO-1I51-2 ISS B 
5/1/42 CERSU7S0K 25 bssP-7763930-G3 
MAY 43° CASU:CI - REVS * 


481466 R2eH,-1,-2 RE 48A 148 
CAPACITOR MiCas .0C959 HFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLIS OC TEST 


cot) 
6/10/42 CAW:1469 CAY:T-9608010- 
Oct. 42 341, SUB 8 


NAVSHIPS 900,109 


BNA [rise Asvento ror | of GROG, SENT [vase asiowsp vor | oRAVEGRANEY _| 


481487 RBx.-1,-2 RE 480 143 
CAPACITOR HICA: .00119 HFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


cot? 
5/10/42 CAWs1464 CAY:T-7608080- 
OCT. 42 32. SuB 8 


481488 rom,-1. 2 RE 48A 143 
CAPACITOR MICA:.00213 MFO RE 486A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


co) 
6/10/42 CAaWs1464 CAY:T-7608010- 
OCT. 42 33 Sus 6 


481489 Rem,-1,-2 RE 48a 148 
CAPACITOR MICAS.000225 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 vOLTs oc TEST 


(03) 
6/10/42 CAW:1469 CAYST-7608010- 
Oct. 42 7 60 suB 6 


481490 RBx,-1,-2 RE 468A 143 
CAPACITOR MICA:.000345 MFD RE 48A 154 
600 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(B85) 
6/10/42 CAWs1468 CAYsT~7608001- 
JUNE 42 79 sus 4 


481491 Ren,-1,-2 RE 484 146 
CAPACITOR MICA:.00069 HFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(B85) 
5/10/42 CaWs1468 CAYST-76080101 - 
JUNE 42 80 SuB 4 


481492 Raw,-1,-2 RE 48a 148 
CAPACITOR HICA: .00038 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


coy, 
5/10/42 " CAw:1469 CAY:T-7608012- 
JUNE 42 175 SUB 4 


481493 Rreu.-1.-2 RE 48a 148 
CAPACITOR MICA: .00064 AFD RE 48a 154 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(ony 
5/10/42 CAW:1469 CAY:T-7608012- 


JUNE 42 , 74 SUB 4 


481494 Rew, 1 -2 RE 48 148 
CAPACITOR MICAs 00102 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


coi) 
5/10/42 CaAW:1469 Cav: T-7608012- 
SUME 42 175 SUB 4 


| “aan? 
RESTRICTED 


481495 RBM,-1.-2 RE 48a 143 
CAPACITOR MICA: .O0t3S MFD RE 48A 164 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS oc TEST 


col) 
$/10/42 CAW:1464 CAY:s1T-7606012- 
DEC. 44 CAW31467 176 SuB 4 


481496 RB4,-1,-2 RE 48A 148 
CAPACITOR MICA:.00012 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(03) 
5/10/42 CaW:1469 CAY:T-7608012- 
JUNE 42 192 SUB 4 


481497 RBM,-1,-2 RE 484 148 
CAP. MICA: .0009055 MFO RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING i 
1000 VOLTS oC TEST 


(BI4) 
S/10/42 CAW:3468 CAY:T-7603013- 
JUNE 42 226 Sua 3 


481498 RBH,-1,-2 RE 48a 148 
CAPACITOR MICA:.000195 MFD RE 484 154 
500 VOLTS OC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST 


(D3) 
CAW31469 CAY2T-7608003- 
SOME 42 232 
481499 Sa-3 RE 48A 293 


CAPACITOR MICA? 0.01 MFO RE 484 154 
1200 VOLTS DC WORKING 
2500 VOLTS OC TEST 


(810) 
5/14/42 CRYSNF CRYSK-365435-04 
JUNE 42 sua 0 

481500 sa RE 48h 280 


CAPACITOR PAPER: 15 MFO 
440 VOLTS AC WORKING 


BCRY2S-4183500P-41 REY O 
6/20;42 CGr2uF 443 CRV3K-876008-1 
WAY 452° CG:25F41 sub o * 


48150i RE ISA 549 
CAPACITOR ELECT: 4 MFD 
25 VOLTS DC WORKING 


6/20/42 
JUNE 42 


481502 * SEE BELCY RE 48A 286 
CAPACITOR PAPER: .1 MFO 
2000 VOLTS DC WORKING 
4000 VOLTS DC TEST 


6-100 

* KADAR MARK 8 

$/26/42 COzTJH-20001 CW ZESL-682052-2 
HAR. 43 ISSUE 2 


] 
; 


481503 fcJ s TCs-1 RE 48a 175 
CAPACITOR PAPER: .25 HFD RE 13A 488 
1000 VOLTS OC WORKING 
2000 VOLTS OC TEST 


5/27/42 cos25Fe8 CG:P-7763475-12 
AUG. 42 REV 4 ‘ 


481504 Yes & TCJ-1 RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: .15 NFO RE 13a 488 
375 VOLTS .375 AHP 1000 CYCLES 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS Dc TEST 


(5) 
5/27/42 CG:s26F 423 CO3P-7764206-4 
AUG. 42 REV 2 


421505 RADAR MARK 8 RE 48a 112 
CAPACITOR MICA: -015 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS DC WORKING 
5000 VOLTS DC TEST 


(-10) 
8/29/42 CD39-51015 Cb:4515 
RAR. 43 


481506 RADAR HARK 8 RE 48A 143 
CAPACITOR MICA: 01 MFO RE 13A 389 
500 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS DC TEST. 


OCMF:502-L, CAW:1467 

800225736; CusES -692527-tt 

(+820) 

5/29/42 CDstD & SEE ABOVE 
APR. 43 @SEE ABOVE 


481507 RADAR MARK 8 RE 48A 129 
CAP.PAPER:.05/.05/.05 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST EACH SECTION. 


5/30/42 CAW:630 


CWrESA-682062-1 
NAR. 43 ISSUE 1 
481508 as8-s RE 480 174 


CAPACITOR PAPER: .5 MFO RE 153A 488 
600 VOLTS DC WORKING 
1200 VOLTS DC TEST 


6/8/42 CAW2618 CRR:C59584-4 
AUG, 42 SUB 0 FOR SIZE 
421599 ase-s RE 48A 294 


CAPACITOR ELECT: 6/6/8 MFD RE 13A 549 
THREE SECTION TYPE. EACH SECTION RATED 
$00 VOLTS DC WORKING 

540 VOLTS DC MAX. PLUG-IN TYPE FOR 
OCTAL SOCKET. 


6/8/42  CAWZAPP CRR:C59560-1 
AUG. 42 suB oO 
481510 ase-5 RE 48A 283 


CAPACITOR FOUL PAPER RATED: RE 13A 488 
G.25 MED 3900 VOLTS OC WORKING 

7500 VOLTS OC TEST. CAN BE REPLACED BY 
-482568 WHICH HAS SMALLER MOUNTING FEET. 


*CBM:¥-744-579 ALT O 
6/3/42 Caws3009-MB, CRRIC59558-1 


FEB. 46 suzao *# 
“ ISsvrD 


swermna | [ears | MRT? | 


Class 48— Capacitors 


[ DEAGRATION [FIRST ASSIGNED FoR [ emarns, _| Lar] Fast assioneo For | ot WEGROHGH 


3.48-69 


SHAY, [rinse ASSIGHED FOR | ovmanenia | 


481511 asB-s RE 48A 283 
CAPACITOR PAPER: .5 MFD RE 13A 488 
2590 VOLTS DC WORKING 
6250 VOLTS DC TEST. 


6/8/42 CAW32509-MB CRR:3CS9559~- 

AUG. 42 SuB oO 
481512 ase-5 RE 48A 283 

CAPACITOR PAPER: 2 MFD RE 13A 488 


1000 VOLTS OC WORKING 
2500 VOLTS DC TEST. 


6/8/42 CAWS1009-HB CRRICS9552-1 
AUG. 42 sus 0 
481513 sc-2 RE 48A 143 


CAPACITOR MICA:.00082 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 
CSEMILAR TO CG OWG K-225362-146 REV 6). 


(85) 
6/12/42 CDsIWL 
MAR. 43 

481514 sc-2 RE 48A 143 


CAPACITOR MICA;.0016 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING. 


(5) 

6/17/42 CDs CG:273751-153 

AUG. 42 REV I 
481515 sc-2 RE 48A 143 


CAPACITOR MICAS .0022 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING. 


(BS) 
6/12/62 CDSIWL CGLK-275362-156 
MAR. 43 REV 6 

481516 Ssc-2 RE 48A 143 


CAPACITOR MICA: .0056 MFD RE 48A 154 
309 VOLTS DC WORKING. 
SIMILAR TO CG2K-27N751-166 REV I. 


(BS) 
6/49/42 COstWL 
AUG. 42 
481517 sc-2 RE 48A 148 


CAPACITOR MICAS.090047 MFO RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 


(s) 
6/17/42 COs5wW CG2K-273362-616 
MAR. 43 REV 6 

481518 sc-2 RE 48A 148 


CAPACITOR MICA: .00018 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


(85) 
6/t7/42 COTSWL 
HAR. 43 


CGLK-275362-4 


RESTRICTED 


481519 sc-2 RE 48A 148 
CAPACITOR HiCA:.00027 MFD 
600 VOLTS DC WORKING 


(85) 

6/17/42 COSSWL CG2K-275362-134 

MAR. 43 REV 6 
481520 sc-2 RE 48a 110 

CAP.PKPER: 4 MFO > “RE 13A 488 


600 VOLTS OC WORKING, OIL FILLED PAPER. 


10) 
6/17/42 COLK34N414 COIK-3454T4 
oct. 42 REV 1 
481521 sc-2 “RE 48A 158 
CAPACITOR PAPER: 2 NFO. RE 130 488 


600 VOLTS DC WORKING 

PYSAMOL ASKAREL FILLED. 2200 VOLTS 0¢ 

TEST TERM. TO CASE, -10 SEC- 1200 VOLTS 

OC TEST TERM. TO TERM» -¥ MIN, 
CGIK-833442t 
REV O 


6/18/42 CG323F175 CGIM-2467457-PY 


NOV. 43 REY 9 
481522 Sc-2 RE 48A 132 
CAPACITOR PAPER: 6 MFD RE 135A 488 


600 VOLTS OC WORKING 

PYSANOL ASKAREL FELLEO. FO SEC. TERM. 
TO TERM. TEST 1200 VOLTS DC. 1 RIN.JTERM 
TO CASE TEST 2200 VOLTS DC. 


6/18/42 CG223F186 CGO3M-2467495-P1 


AUG. 42 REV 1 
481523 sc-2 RE 48A 158 
CAPACITOR PAPER: 1 HFO RE 13A 488 


1000 VOLTS DC WORKING 
PYRANOL ASKAREL FILLED. 


CG2K-83534421 
REV O 
6/18/42 COs23F176 CGSM-74E24S7-P2 


WOV. 43 REV O 


481524 sc-2 RE 48A 295 
CAPACITOR PAPER: .4-.4 MFD RE 13A 488 
7oUv VULIS VE WORKING 
PYRANOL ASKARGL FILLED. 


6/18/42 CGT26F41S CGIN-7467454 
AUG. 43 REV 2 
481525 sc-2 RE 468A 296 


CAPACITOR PAPER: .15 MFD RE 135A 488 
2600 VOLTS DC WORKING 
PYRANOL ASKAREL FILLED. 


6/18/42 CG:26F345 CGO2M-24657359- 
AUG. 42 REV 1 
481526 sc-2 RE 48A 297 


CAPACITOR PAPER: .005 MFO RE 13A 488 
10,000 VOLTS DC WORKING 
PYRAMOL ASKAREL FELLED. 


6/18/42 CG226F416 CG:M-2467458 
AUG. 42 REV I 


are a MS Ca 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-70 


Class 48—Capacitors 


SHAELITGR [ase asionso vox | oiASLERALIS, SEIT [ase asvonen rox | HAR RNDS, [stay [rust asianeo ron | oenecharsy | 


481527 sc-2 
CAPACITOR PAPER: O.1 HFD RE 13A 488 
$00 VOLTS OC WOXKING 
PYRANOL ASKAREL FILLED. 


CAPACITOR MICA:.000310 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 
4000 VOLTS DC TEST. 


; ae 7 (on 
gsievae cor25F 189, cosP-7763475 presses eAdiaes inet spe cote 
Pé AUG. 42 + 49, SUB? 
481528 sc-2 RE 480 158 481535 MARK 9 & 10 RE 48A 298 


CAP»PAPER: 10 MFO +40%-10% RE 13A 488 


CAP.PAPER:.03/.03 MFD +15% 
600 VOLTS DC WORKING. 


1500 VOLTS DC WORKING, 
4000 VOLTS DC TEST. 


CGsK-83534422 


REV i +15) “ : a 
6/18/42 COLCATHZ2EF440 © CGzK-345722-1 6/26/42 CH20162034 CwlESP-638530 
wOY. 43 REV 1 . WAR. 43 oe ISSUE 2 
481529 sc-2 


RE 135A 649 481536 HARK 9 & 10 RE 48A 139 


CAP. PAPER: .O1 MFD + 10% 
1500 VOLTS DC WORKING, 
4500 VOLTS OC TEST. 


CAPACITOR ELECT:400-450 MFO 
1§0 VOLTS, 60 CYCLES. SPLASH PROOF 
MOUNTING CYLINORICAL OVERALL LENCTH 
S-17/32%, GE MAKES CASE AND TREATS IT 
TO MAKE iT MORE MOISTURE RESISTANT. 
SPRAGUE SPECIALTIES CO MAKES CAPACITOR. 
*CGSM-2468486 REV O 


(+109 

BUNGUSE AA Fee EP SOC AEC TOT a 6/26/42 cW:D162057 CHZESP-638851 
AUG. 43 CASE 106 = REV 20. wake ase _. ISSUE 3 

cBn 481530 = sc-2 fe " 481537 MARK 9 & 10 RE 48A 213 


CAPACITOR PAPER: 2 MFD +10% 
650 VOLTS DC WORKING. 
1200 VOLTS DC TEST. 


CAP.CERAMIC: 300 MMF tt0S% 

500 VOLTS DC WORKING, 1100 VOLTS RMS. 60 
CY TEST. ONE ENO OF CAPACITOR SOLDERED 
ON TO SPECIAL SCREW MACHINE PART WITH | 
378"-32 THREAD 174" LONG SCREW AND 172" 
HEX CAP. OTHER END OF CAPACITOR HAS TAB 


TYPE TERMINALS. TEMP COEF IS -750X10-6 (-10) ; 

6/19742 CBNS3XL CG:V¥254130 6/26/42 CW30t62031 CWZESP-638832 

MAR. 43 REV NAR. 4300 ~- ISSUE 3 : 
481530 481538 Hark 9810 RE 43A 110 


CAP.PAPER: 50 MFO + 10% RE 13A 486 


330 VOLTS AC WORKING, 50-60 CYCLES, 
600 VOLTS DC WORKING 


MMF/NMF/OC. TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED 
BY A DASH AND TOLERANCE. 


FCWSES-682061-1 sSSUE:15 CWSES-684466-2 


¢-910) i (+1082 . Issue 3 
' , 6/29/42 CD:KG3500 
WAR. 43° CG326F447 *SEE RBOVE 
cFW 481531 se-2 cw- 481539 se RE 48A 300 


CAPACITOR AIR: 3-16.24 MMF 
VARIABLE. AUR TUNING CAPACITOR, 5S PLATE 
ROTOR, 5 PLATE STATGR. .- 


CAPACITOR MICA: 130 HHF RE 835A 389 
tC1% + 1 AMF). S00V OC, 


#SHT 1, REV 6; SHT 2, REV I> ®UWIES-682075-1 ISSUE 3 


6/19/42 CFWzAT-403 co:k-275271-PI 6/30/44 4000 cwlta-552146-2 
AUG. 42 SSEC ABOVE DEC. 44 Issue 4 * 
con481532 sc-2 cw 481540 se RE 48A 229 


CAPACITOR CERAMIC: aTRMEST OF 

600 VOLTS DC WORKING 

1100 VOLTS RMS, 60 CYCLE TEST. ZERO TEMP 
COEF. SIMILAR TO CG3K34J258-P-58, SHEET 

2, REV 1. TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED By 

A DASH AND TOLERANCE. 
(+40) 


CAPACITOR MICA: .01235 MFD RE 13A 389 
t (.5S + 1 MMF. 


CGIK-345238-58 6/30/42 6028 


6/19/42 CBN:CLASS D CW:ES -682076 
SEPT 43 - REVO ls AUG. 44 © ISSUE 3 
CER 481533 RADAR MARK 10 : - 481541 so RE 48a 233 


CAP.CERANIC:.000004 MFD +54 
600 VOLTS DC WORKING 
1300 VOLTS OC TEST. 
T¥PE NUMBER TO BE FOLLOWED BY DASH AND 


CAPACITOR MHICA3.0002 MFD RE 48A 154 
$00 VOLTS.DC WORKING 


TOLERANCE. 
Sea CER nr ES0-682099-2 re 

: x 2/8/42 CFW:2R : - 
AAR. 43 ISSUE § 2 CRPS0LG96-S0 


RAR. 43 — 4, sua o 


MBAAGTHORS | SANNIASTNA ERA 


PASTAS 


NAVSHIPS 900,109 RESTRICTED 


RE 480 175 481534 RBM-1,-2 RE 48a Sia? 


481542 sc RE 48A 233 
CAPACITOR MICA:.000025 MFO RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 


(D2) 

7/8/42  CFW:2R CRP :DLG96-5019- 

MAR. 43 1, suBoO 
481543 sc RE 48A 123 

CAPACITOR PAPER: 1 MFD RE 135A 488 


1500 VOLTS DC WORKING 


2/8/42 CG:26F394 CRPsOLC9I6-5014- 
AUG. 42 é e 1, $uB Oo 


481544 sce RE 48A 173 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD & RE 113A 488 
2000 VOLTS DC WORKING 


7/8/42 COs26F389 CRP30L696-5014- 


AUG. 42° 2, sus 0 
481545 sc RE 48A 173 
CAPACITOR FOIL PAPER RE 134 488 


RATEO 10.0 MFD 600 V DC WORKING, 
OC5:26F 457, CG: 26F 438 
*CRY¥3K-884099 SUB 0, CRP:CiG9IE-5014-3 
SUB O, CG3K-~788780S5 REV 1%. K-35s618-1 
REV 4, CGK:856439-3 Sus 3 


7/8/42 CG226F 43 #SEE ABOVE 
AUG 44 26 F 54768 
481546 sc RE 48A 221 


CAPACITOR MICA: .0004 MFD RE 48A 154 
1200 VOLTS DC WORKING 
2900 VOLTS DC TEST. 


(D2) 

7/8/42  CSLEXQW1.2-34-2 CRPSDLG-96~- 

AUG. 42 $007, SUB 4 
481547 


CAPACITOR-PAPER 


SUPERSEDED FOR REPLACEMENT USE -481399 


7/8/42 
NOV. 43 


cru 481548 sc 
CAPACITOR AIR:.00014 MFD 
TRIMMER. 

500 VOLTS DC WORKING 


7/16/42 CFWSS0-2781 CRP20LG35-5025 
MAR. 43 SUB i 


481549 RBL,-4,-2 RE 48A 174, 
CAPACITOR PAPER: .& MFD RE 13A 488 
600 VOLTS DC WORKING 


7/27/42 CTO:0N-650-8 CHAS0-744, 
AUG. 42 D214 /42 


ATE eS a a 


® 


[aRAMGARA, [ease asscnao ron | HAM RROS, | su [ruse sesae ror | oestamayeigy | [aaNet [ras assem vox | oan, | 


Class 48 —Capacitors 3.48-71 


481550 RB8L,-1.-2 RE 48A 174 CNA 481558 RBL,-1,-2 CFT 481566 odAH DAH-} 
CAPACITOR PAPER: 1 MFD RE 13A 488 CAPACITOR AIR:100 MMF (8-100) CAPACITOR, MICA ASSEMBLYs 
600 VOLTS DC WORKING VARIABLE, 500 VOLTS DC WORKING. RATED 0.009435HFD + 1%, 500 V ‘DC WORK- 


ING. CONSISTS OF Jaece “PUSIAGE STAMP 
CAPACITORS FORMED TO-GETHER AS A UNIT. 


7/27/42 CTDsOM-601-B CNAS0-744, 2/31/42 USL-100 D-815 OF 2 8/1/42  CFTSF-35516-1  CFTSF-35516-1D 
AUG. 42 2/21/42 AUG. 42 2/20/42 AUG. 43 

481551 R8L.-1,-2 RE 48A 147 481559 RBL,-1,-2 RE 48a 148 -481567 RaAo-2 RE48A163 
CAPACITOR PAPER: 1+ MFO RE 13A 488 CAPACITOR MICA: .000045 MFD RE 48A 184 CAPACITO2-PAPER REI3A488 
600 VOLTS OC WORKING $00 VOLTS DC WORKING. RATEO 0.01 MFO, 600 VOLTS DC WORKING. 

¥ 
7/27/42, CTO30M-601 CNA30-745, D/31s42 CAWS1468 CHA 20-274 af2/42  CSFsA Cuar0-627 OF 
AUG. 42 2424/42 AUG. 42 7/20/42 WAY 45° CBY 6/26/42 
o ‘ 

481552 sa RE 48A 110 481560) rer.-1,-2 RE 48a 143 -481567-A RBK-2,10 RE 130438 
CAPACITOR PAPER: .05 MFO CAPACITOR MICA: .008 MFD RE 48A 154 CAPACITOR, PAPER: RE 48At63 
600 VOLTS OC WORKING 300 VOLTS DC WORKING RATED 0.01 MFD, 600 VOLTS DC WORKING, 
300 VOLTS AC, 6O CYCLES WORKING. SAME AS ~4631567 EXCEPT HAS TINNED COPPER 


BRAID LEADS INSTEAD OF #20 WIRE. 


(-10) 
6/29/42 72053-503 CRV:P-720555-12 V/3¥/42 CAMSI 467 CNASD-775 OF 2/2/45 CSFIP-5529 CHL-46A021 
AUG. 42 suB 1s AUG. 42 7/20/42 APR, 45 Iss. 8 

481553 RE 484 157 - 481561 JH RE 48a 128 481568 Rag-z RE 48A 163 

CAPACITOR MICA: 2001 MFD CAPACITOR PAPER:.5/.5 MFD RE 135A 488 CAPACITOR PAPER: RE 135A 4388 
500 VOLTS DC WORKING 600 VOLTS DC WORKING RATED O.O5MFD, 600 VOLTS DC WORKING. 
1000 VoLTS Dc TEST. 1200 VOLTS DC TEST, EACH SECTION, 

CSF :PX-39BI7-A 
(-B10) (-10) *UmrdA-10095°253 15S 16 
P/13/42  COL3WL cw: 7/31/42 CLES6BATSS 8/2/42 CSFIA (CBY) CNASD-827 
AUG. 42 AUG. 42 MAY 45 CMA:TP-4150 6/26/42 * 
CNA 484554 RBL.-1,-2 481562 uw RE 48a 128. 481569 Rao-2 RE 48A 163 
CAPACITOR AIR: 35 MMF(6-37) CAPACITOR PAPER: .25/.25/.25 RE 13A 488 CAPACITOR PAPER: RE 135A 488 
VARIABLE, MFO. RATED O.3MFO, 400 VOLTS DC WORKING. 
1000 VOLTS DC WORKING 600 VOLTS DC WORKING 


1200 VOLTS DC TEST. 


(-10) 
7/31/42 SS-35 D-808 OF 7/31/42 CIESEBAT 222 a/2/42 0 CSFSA CNASD-827 
AUG. 42 7/20/42 AUG. 42 MAY 65 CBY 6/26/42 
CWA 481555 RBL,-1,-2 481563  dan,-t RE 48A 110 481570 Rao-2 RE 464 163 
CAPACITOR AIR: 90 MMF(8-95) CAPACITOR PAPER: 8. MFO RE 13A 488 CAPACITOR PAPER: RE 135A 488 
VARIABLE, 1000 VOLTS DC WORKING 600 VOLTS 0G WORKING RATED Oot MFD. GOOV DC WORKING. 
2/31/42 $S-90 D-609 OF 8/8/42 QSL CFT:F-36695-18 872/42  CSFIA CNASD-827 
AUG. 42 7/20/42 AUG. 42 MAY 45° CBY: 6/26/42 
CNA481556 RBL,-1,-2 CFT.481564 DAH DAH-1 481571 Rad-2 RE 48a 163 
CAPACITOR AIR: SO MHF(5-55) CAPACITOR, MICA ASSEMBLY? CAPACITOR PAPER? RE NSA 488 
VARIABLE, 500 VOLTS DOC WORKING RATED 0.000644 MFD + 1%. 500 VOLTS DC RATED 0-25 HFD, 2060 VOLTS DC WORKING. 

WORKING, CONSISTS OF THREE “POSTAGE 

STAMP” CAPACITORS FORMED TO-GETHER AS A 

UNIT. 

a 

7/31/42 USL-50 p-815 OF 8/1/42 CETSF-35519-1 CFTSF-35519-10 ee CSF eh CNA3D-827 
AUG. 42 2/20/42 AUG. 43 MAY 45° CBY? 6/26/42 
CHA481557 RBLY-1,-2 CFT 481565 oA DAH-1 481572 Rad-2 RE 48A 163 
CAPACITOR AIR: 75 MMF(6-75) . CAPACITOR, MICA ASSEMBLY: CAPACITOR PAPER? RE 13A 488 
VARIABLE, 600 VOLTS DC WORKING RATED 0.00881 MFD + 12%, 500 VOLTS OC RATED 1.0 HFD, 200 VOLTS DC WORKING. 

WORKING, CONSISTS OF THREE "POSTAGE 

STAMP” CAPACITORS FORMED TO-GETHER AS A 

UNIT. 
VISU/A2  USL-75 B-835 OF 8/1/42 CETSF-35515-1 9 CFT3F-35545-90 8/2/42 CSFzA CWaA:D-827 
AUG. 42 2/20/42 AUG. 43 maAY 45° CBVE 6/26/42 


a a a a 
RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48~-72 : ty : 
. i ; 
DAK [ruse assicus con | HLSRANIIS A BGI [rar assiowen von | RAR, | GANGA [rust assoneo vox | otaeRHSN | 


CNA481573 RA0-2 

CAP.AIR: 2 TO 3 TO ? BMF 

wt 1 MNF VARIABLE. 

1000 VOLTS DC WORKING. HAS TWO STATORS 
AND ONE ROTOR. 


8/3/42 UX-10 ' D+829 OF 
AUG. 42 2/6/42 


tnn481574 Ra0-2 
CAPACITOR AIR: 5 TO 10 MMF 
1000 VOLTS DC WORKING 


8/3/42 SA-TICA D-894 OF 
AUG. 42 "7/23/42 


CRhA481575 Rao-2 
CAPACITOR-VARLAZLE MICA 
RATED 5 TO 30 NMF, 300 VOLTS DC WORKING. 


8/3/42 H-30 0-832 OF 
SEPT 43 6/26/42 


cen481576 RAO-2 

CAP. CERAHIC 

RATED 0.000295 MFD. 1000 VOLTS DC WKS. 
TEMPERATIRE COSFFICHENT IS ZERO. TYPE 

NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AWD TOL. IN 
PERCENT. 


*CHZ2CO°995-A 
8/3142 8132 CHASD*825 OF 


FEB, 45 6/26/42 * 


cen40%577 Ra0-2 

CAP. CERAMIC: 

RATED 0.090910 “FD. 500 YOLTS OC WKG. 
TEMP. COEFFICIENT 0.00074 MMF/MMFIOC 
5/32" DIA. .460" MAX. LENGTH. TYPE nO. 
TO BE FOLLOWED BY DASH & TOL. IM PERCENT. 


8/3/42 BI3N CNA:D-825 OF 
DEC. 44 ; 6/26/42 


Can$281578 Rad-2 

CAP. CERAMIC: 

RATED 0.090925 MFO. 500 VOLTS DC WKG. 
TEMP. COEFFICIENT 1S ZE20. 5732" DIA. 
+460" MAX LENGTH. TYPE HO. TO BE FOLLOW: 
ED BY DASH AND TOL. IN PERCENT. 


MCMESA-826-7 REV A 


8/3/42 8132 CNA:0-825 OF 
DEC. 44 ‘ 6S EbC42® 
481579 Rao-2 RE 48A 301 


CAPACITOR MICA: 2.00) HF D RE 48A 1594 
500 VOLTS DC WORKING : 


8/3/42 CAW21460 CNASD-830 

AUG. 42 a 2/22/42 
481580 TAQ-10 RE 438A 139 

CAPACITOR PAPER: 1 MFO RE t3A 488 


2500 VOLTS DC WORKING 


8/5/42 CGs26F400 CG2P-7764206- 
AUG. 42 REY. 3 


Class 48—Capacitors 


431581 TAaQ-10 RE 48a 139 
CAPACITOR PAPER: 2 MFD RE 13A 488 
2500 VOLTS DC WORKING. : 


8/5/42 COs23F122 CGSP-27634272-6 


AUG. 42 ; REV 2 
4815382 TaQ-10 RE 480 139 
CAPACITOR PAPER: 4 MFD RE t3A 488 


2500 VOLTS DC WORKING 


8/8/42 CCS235F123 CG2P-22634727-7 


AUC. 42 REV 2 
481533 tea-8,9 RE 48A 110 
CAPACITOR PAPER: 10 HFD RE 134 488 


4500 VOLTS DC WORKING. 


8/5/42 CGs2sFIt2 CGsP-7263476-12 
AUG. 42 REV 4 


481534 sc-2 RE 48A 172 
CAPACITOR PAP 30 NFO RE 3A 488 
DELTA CONNECTED, 90 YOILTS, 60 CYCLES. 
CO.StSTS OF 3 ULITS EACH RATED 10 HFD 
AND DELTA CONNECTED INSIDE OF CAN. 


8/6/42 COLI BF236 ; CGIN-7 467456 
AUG. 43 REV 2 
481535 toe RE 488 131 


CAPACITOR NIiCA2.000C9 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS DC 
2/1/.3/01 AMPS AT 30029/1002,/309/100. KC. 


cc2) 
8/8/42 CAW21550-334 
AUG. 42 
481586 toe RE 48A 134 


CAPACITOR KICAs 20005 MFO RE 48A 154 
5000 VOLTS : 

5.8/3.5/2.25/145 AMPS AT 3000/1000/300/ 
100 Kc. : 


(c2) 
848/42 CAW21550-332 
AUGs 42 
481587 toe RE 48A 222 


CAPACITOR MICAS .0006 MFO RE 48A 154 
2500 VOLTS 

3.5/1.975/.6/.25 AMPS AT 3000/1000/300/ 
100 KC. 


(002N2) 
8/8/42 CAWS1570K-228 
AUG. 42 
481588 toe RE 48A 131 


CAPACITOR MICAS 20012 MFD RE 48A 154 
$000 VOLTS 


9/5.1/3/1.6 AMPS AT 3000/1000/300/100 KC 


(cz) 


8/8/42 CAW21550-333 
AUG. 42 


SENHE 


NAVSHIPS 900,109 


RESTRICTED 


481533 toe RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: 4.0016 HFD RE 48A 154 
2509 VOLTS 
§6B/3.25/1.5/.8 AMPS AT 3000/1029/390/ 
100 KC. 


(002N2) 
8/8/42 CAW:1570K-311 
AUG. 42 

421590 toe RE 48A 222 
CAPACITOR MICA: .0025 MFD RE 48A 154 
2500 VOLTS 


5/3.5/1.5/67 AMPS AT 3000/1CCO/799/1C0 
Kc. 


(002N2) 
8/8/42 CAWS1570K-239 
AUG. 42 


431591 pdu-1,0"-1 
CAPACITOR AIR: 395 MMF 
+ 3-1/28-2%. MINEMUM CAPACITY BETYZEN 
1-1/2 AND 20-1/2 MHF wITH CAPACITOR 
MOUNTED ON A GROUNDED METAL PLATE. 


8/10/42 MG WITH MIDLINE CR22C°S6689-F 
MAR. 43° PLATES (CHC)(COB) REV F 


RN 481592 see BELOW RN 10F 225 
CAPACITOR AIRS 25-5250 MMF 

VARIAZLE. ENCLOSEw IN LEAL HOUSING AND 
INCLUDES A NATIONAL CO. T*C-250 CaPaci- 
TOR CHIN CAPACIT’ 25 MMF, LEVGTH 6-3./47, 
AIR GAP ,0727", PEAK VOLTAGE 3000 VOLIS, 
39 PLATES). 

*EN28/4359-42/SHIPS, USE WITH TCE-! 

Bs I9F42 

WAR. 43 


CER 431593 RADAR MARK 8 
CAP.CERAMICS.000003 MFD 
to 1/72 MMF. 

500 VOLTS DC WORKING 

1390 VOLTS DC TEST. TYPE NUMZER TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOLERANCE. 


(-15) 
8/25/42 WPOK CWSES-6829049 
OCT. 42 ASSUE 2 


cFT 481594 ag 

CAPACITOR AIR? 4 TO 25 MMF 

VARIABLE. 9 PLATES, ROUND SHAFT, LEUSTH 
21/32". SAME CONSTRUCTION AS CHC TYPE 
APC. 


8/29/42 F-38352-2 F37774-1A 
OCT. 42 : : ; 


crr 481595 dag 

CAPACITOR-VARIABLE AIR: 

RATED 4 TO 25 HMF. 9 PLATES. SCREW 
ORIVER SHAFT. GROUNDS LUG EMERTES ON 
RIGHT SIDE WHEN FACING CAPACITOR, OTHER- 
WISE SAME AS CFT-421595. RATED $60 VOLTS 
DC WORKING. SAME CONSTRUCTION AS CHC 
TYPE APC, 

8/29/42 CFTF-34356-2-1 CFTSF-38316-1C 
AUG. 43 ‘5 


cFT481596 oaa 

CAPACITOR-~VARIASLE AIRSRAT~ 

ED 4-25°MF 9 FLAIES, SUREMURIVER SHAFT. 
Fiivewd bey EvstGs$ 0% LEFT StOE WHEN 
FACING CAPACITOR, OTHERWISE SAME AS 
CFT -481595. SAME CONSTRUCTION AS CHE 
TYPE APC. RATED $00 V DC WORKING. 


6/29/42 F-34356-2-2 F-38316-1¢ 


DEA [FEST assicneo For | RASHES 


481597 SN RE 48A 148 
CAPACITOR mICA:s.00033 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING. 


8/30/42 CSL:HOCW CG:K-275362- 
OCT. 42 PT 636, REV 6 
481598 syN RE 48A 148 


CAPACITOR MICA:,00043 MFD RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING 


8/30/42. CSLZMOCW CGK=27U362- 
OCT. 42 PT 639, REV 6 
461599 sN RE 48A 143 


CAPACITOR MICA: .0012 HFD RE 48A 154 
$00 VOLTS DC WORKING 


8/30/42 CSLEMWCW CG2K-270362- 
OCT. 42 PT 650. REV 6 
481690 sN RE 48A 143 


CAPACITOR MICA: .0033 MFD RE 48A 1354 
800 VOLTS DC WORKING 


8/30/42 CSLEMWCW CG:K-27J362- 
OCT. 42 PT 1534, REV 6 
481601 sn RE 48a 543 


CAPACITOR MICAS .0047 MFD RE 434 154 
300 VOLTS DC WORKING 


8/30/42 CSL:MHCwW , CGLK-275362- 
OCT. 42 PT 664, REV 6 
481602 sn RE 48A 143 


CAPACITOR MICA: .0056 HFD RE 48A 154 
400 VOLTS DC WORKING 


8/30/42 CSLSMNCW Cosk-27I362-PTS 
OCT. 42 302 & 802,REV 6 
481603 sN RE 48A 143 


CAPACITOR MICA: 20962 MFD RE 48A 154 
300 VOLTS DC WORKING 


8/30/42 CSLE4wCw + CGOLK-275362- 
OCT. 42 PT 667, REV 6 


cen481604 sN 

CAP. CERAMIC: 2.0901 MFD 

$00. VOLTS DC WORKING. TEMP COEF MINUS 
750 X 10-6 MME/MME/OC, TYPE NUMBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE IN 
PER-CERT. 


(-10) 
8/30/42 CLASS D -CG2K-34J238 
oct. 42 PT 7062 REV Ofqssicn 


Class 48 —Capacitors 


[SHR [sr assieneo vor | MAMRRANS, 


can4Si605 sx 

CAP. CEXANIC: 0.00027 MFO 

590 VOLTS DC WORKING. TEMP COEF MINUS 
750 X 10-6 BME/MMF/°C. TvPc NUMBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE IN 


PRTI-CENT. 
*PTS 7067 7169 REV 1 

(-10) : 

8/50/42 CLASS ¢ CGsK~34J238, 
AUG. 44 *SEE AGOVE 
co 481606 sw RE 13A 549 


CAPACITOR ELECT: 10 MED 
(45002 +102), 50 VOLTS DC WORKING 


8/50/42 93544-5 CG:K35 5605 
OCT. 42 PT 1, REV O 
co 481507 sn RE 484 159 


CAPACITOR PAPER: 2.01 MFD RE 135A 488 
$000 VOLTS DC WORKING 


9/1/42 25F473 CGsK~-35J3759, 
OCT. 42 PT 35, REV I 
461503 sn RE 48A 303 


CAPACITOR PAPER «1 MFO RE 13A 488 
27500 VOLTS DC WORKING . 


9/1/42 CSLSXLMJAW-75-1 CGO2K-35J755-1 


AUG. 43 REV 3 
481508-a SN RE 134488 
CAPACITOR=PAPER RE 484303 


RATED O11} MFD, 7500 VOLTS OC WORKING. 
SAME AS BASIC NUKBER EXCEPT DIMENSIONS. 


5/7/43 CSLZXLMJAW-.1-10 CG2K-35J755-1 


NOV, 43 REV 6 
481609 sn RE 48A 173 
CAPACITOR PAPER: 15 MFD RE 3A 488 


600 VOLTS DC WORKING 


9/1/42 CGS25F472 CG:K-35N752, 

OCT. 42 PT 2, REV 1 
481610. sc-2 RE 484 159 

CAPACKTOR PAPER: «1 MFD RE 13A 488 


3000 VOLTS DC WORKING 


9/1/42 CGL23F349 CG:K-34u721, 
OCT. 42 PT 1, REV 5 
481611 sc-2 RE 48a 143 


CAPACITOR MICA: .9518 MFD RE 48A 194 
$00 VOLTS OC WORKING 


9/1/42 CSUSMNCH COsk-275759, 
OCT. 42 PT 194, REV I 


RESTRICTED 


3.48-73 


Brats TON FIRST ASSIGNED FOR OF APE RRAMINS, 


cen481612 sc-2 
CAP. CERAMIC? .05922 MFD 

609 VOLTS DC WORKING ZERO-TEMPERATURE 
COEFFICIENT. TYPE KUS3ER TO BE FOLLOXED 
BY A DASH AND TOLERANCE IN PER-CENT. 


¢-10) 
9/1/42 CLASS 8 COSK-34J238-66 
OCT. 42 REV O 


481613 RADAR HARK 11 RE 13A 549 
CAPACITOR ELECT: 25 NFO 
25 VOLTS DC WORKING 


9/2/42 CSFI1970-1, CG2K-35J60 
OCT. 42 109784 REV O 


481614 x3M,-1,-2 RE 484 148, 
CAPACITOR MICA2.02033 MFD RE 48A 1894 
$00 VOLTS DC WORKING 
1000 VOLTS Dc TEST 


con) 
9/3/42 CAW 31469 CAt:T-7608010 
Oct. 42 

481615 so-3 RE 480 151 
CAPACITOR MiCA: RATED Re 468A 154 


2005 MED SOO VOLTS DC WORKING. 


9/4/42 CAWt1a4iW CRVSP-720592-4 
MAR. 44° CDs35KS SUB 25 


42161570 WKS MKS RE48A151 
RETSA3SA9M 
CAPACITOR, MICA, 
RATED 3000 MHF, 800 VOLTS DC HKG. 


2/9/44 — CSLEMKW.8-23-10 CHIESA+682032-13 
MAR. 44 SuB 8. 


481516 RADAR HaRk 8 
CAPACITOR AIR: 0.099223 MED. 11 PLATES, 
SCREWORIVER SHAFT 5/16" LONG, 


BCWSESA-682070, ISSUE 21 
9/9/42 CuCravC-25 609 CN2£99-682070- 
SEPT. 44 COC: 1, 2,*SEE AZOVE 


cER48%1617 * ScE BELOW 

CAPACITOR CERAMIC: 

VARIA3LE. RO LESS THAN 3.5 MNFD MINI- 
Kus, GREATER THan 7 MMEOD MAXENUM ‘ 
$00 VOLTS DC WORKING. ZERO TEMPERATURE 
COEF. TOLERANCE ON TEP COEF +100 X 10-6 
MME /MMF/°C, 

* RADAR MARK 8, DAH-1 
9/9/42  NPO-TS2A 
OCT. 42 


@ SEE PLATE 2 


cer481617 


@ CFISF-38149-1A5 CWSESA-682071-3 
ISSUE 2 


ee 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-74 


SACI, [esr assionsn ron | QAMTSRAMHEN | 


481618 DAH-t 
CAPACITOR-VARIABLE AIR? 
RATED 2.6 TO 22MMF. 7 PLATES, ROUND 
SHAFT. 


9/12/42 CFTSF-3448t-2-1 CFTSF-34482-1H 
AUG, 43 CHCSAPC 


481619 DAH-1 RE 484 110, 


CAPACITOR PAPER: 4 MFD RE 15A 488 


3000 VOLTS DC WORKING 


‘gsn2s42 CFT:F-36694-18 
OCT. 42 : 


481620 * SEE BELOW RE 48 299 


CAPACITOR PAPER: 0.S5MFD RE 13A 488 
220 VOLTS AC WORKING. : 


(+5) 
® RADAR MARK 11 

9/14/42" COLYC-1164-A BQ CGIX3S5555- 
HAY 45 REv O 


481621 MU HV. RW. Mx 
CAPACITOR PAPER: .05 MFD 
200 VOLTS DC WORKING, 
HAS MOUNTING SRACKET. TYPE NUMSER TO BE 
FOLLOWED 8Y A DASH AND TOLERANCE. 


¢6D2¢-20) 
9/14/42 COLICS-25-5A CCI E4-1CS-2S5A 
AUG. 43 REV 9/24/42 


481622 MMU. MY IMW, Mx 
CAP. CERAMIC: .000005 MFD 


$00 VOLTS DC WORKING, 1000 VOLTS DC TEST 


TUBULAR 7/32" DIA X P/16" LONG, PICTAIL 
TERMINALS, NEGATIVE TEMP COEF OF CAPA- 
CITY .000680 MMF/MMF/°C 46%. SIKILAR TO 
-481444 EXCEPT FOR TEMP COEF. TY¥re NO} 
TO BE FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE. 
€°10) 9/15/42 

OCT. 42 CERSN68OK 


481623 MUSHY. MW MX 
CAPACITOR CERAMICSVARIABLE 
KHINITMUM CAPACITY .000007 MFD. MAX CAPA- 
CITY .000045 HFD. 5C0 VOLTS DE HORKING 


1300 VOLTS DC FLASH TEST. NEGATIVE TEMP. 


*CFES25.398 ISS 0, CGQ:8-CO-10004 ALT O 


CCI47-TS. CATLOGUE,CFTSNCP-10-2-71 REV A 


(CER) ; 
9/15/42 CERIN500TS2A CGiM-7672811, 


FEB. 45 GREEN OOT; PT. t. REV I 


481623 


COEF OF CAPACITY .000500 MMF/MMF/°C. +. 


-0001 MMF/MMF/°C, 
(CER) 


CHC 481624 RADAR MARK 8 

CAPACITOR ASR: 0.0001 HFO 

VARIABLE. SCREWORIVER SHAFT 5/16" LONG. 
HAS 18 STATOR AND 18 ROTOR PLATES. 


MCWSESA-682I23. ISSUE 12 
9/15/42 APC-100 MOD. CWLESO-682523- 
AUG. 44 issue 7% 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


Desenation FIRST ASSIGNED FOR PAR ARAMHIS, 


oe FIRST ASSIGNED FOR Ces Stieacd 


cos 481625 Cct-60041 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

7-140 MMF, ROUND SHAFT 1" LONG, HAS 9 
STATOR AND 10 ROTOR PLATES. AIR GAP, 
0.024" MAX. CAPACITOR 140 MMFD, MIN. 
CAPACITY 2MMFD. 


x 


9/15/42. HC-1876 CCHS9-MC 
AUG. 43 . 
481626 «ce RE 484 148 


CAPACITOR KICA:,00022 MFO. RE 48A 154 
500 VOLTS DC WORKING. 


(D5) 
9/29/42 CAH:1469, CRVIP-720538-41 
HAR. 43 CO:5R sus 27 
481627 cp RE 48AA 131 
CAPACITOR MICA: o15 MFD STYLE 1 


$00 VOLTS DC WORKING 
16/20/15r9 A AT 3000/1000/300/100 KC. 


(-2) 
9/29/42 CRYZUC-3411 CRVIK-856829-15 
OCT. 42 SUB 8 

431628 arc 


“ANTENNA SHUNT CAPACITOR 
(SULPHUR DIELECTRIC): 3 SECTIONS, EACH 
25MMF FOR LOADING LOW CAPACITY ANTENNA 
TO MATCH TRANSMITTER OUTPUT IMPEDANCE. 
EACH CAPACITOR RATED 10,000 VOLTS, EF-~ 
OCO:62:CSHzXY DATA FORM SHIT 1950-1 
CREASSOGNED CU-24/ART-13) 
10/2/42 135D-1 COL:13708. RV 4 
AUG. 44 CDS62:CSMEXxY FOna SHT 1950+? 


481628 
FECTIVE TEST, 0,01/0.3/1.0/3.0 AMPS AT 
100/300/1000/3000 KC, COLLINS TYPE 
9t421X6, TO QPESATE 1m TEMPERATURE RANGE 
OF -40°C TO + 50°C, 95% MAX HUMIDITY. TO 
WITHSTAND ACCELERATION OF 10G. 


481629 ase-5 RE4BA133 
CAPACITOR-PAPER: RE13A488 
RATED 2.0 HFO, 400 V OC WORKING. 


(-10) 
16/5/42 430 CRRSALOFISZA 
May 43 SIDE TERMINALS 
481630 ase-s REISA549 


CAPACITOR-ELECTROLYTIC: 

RATED 10/10/10 MFO, 450 ¥ OC WORKING 
EACH SECTION. UNIT IS CYLINOSICAL, 
13/8" DIAXS 1/4" LONG OVERALL. HAS FOUR 
SOLDERING LUCS AT BOTTOM;ONE BLACK FOR 
COMMON, ANO THREE RED FOR SECTIONS. 


10/5/42 CHAsMA94744 CRRSCS5S9BI4A, 

MAY 43 PARE 1. 
481631 RBH-1 RE 48a 301 

CAPACITOR-MICAS: RE 48A 154 


RATED 0.0003 MFD, 500 V- DC WORKING 


80/5/42 Caws1460 CHASD-830 
May 43 


ENISEET 
RESTRICTED 


481632 reH-1 "RE 48A 148 
CAPACITOR MICA: 
RATED 0.00016 MFD, 500 ¥ DC WORKING. 


; yy (-5) 
10/5/42 CAwW:1468 CNAD-774 
MAY 43 , 
481633 = reH-1 RE 48A 148 
CAPACITOR=MICAS RE 48A 184 


RATED 0.00036MFD, 500 V OC WORKING. 


(-5) 

10/5/42 CAW:1468 CNAZD~774 
MAY 43 

481634 ReH-i RE 48A 143 

CAPACITOR-MICA? RE 484 154 


RATED 0.0039 MFD., 300 V¥ OC WORKING. 


(-S% 


10/5/42 CAW:1462 CNASO-775 
MAy 43 


421635 rau-1 
CAPACITOR-CERAHIC 
RATED 0.00005 MFO. SOOV DC WORKING. Tu- 
BULAR 0.225" DIA X 0.600" MAX. LONG. 
ZERO TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NO. 


TO BE FOLLOWED BY DASH & TOL. tN PERCENT. 


BcCws47X35S, ISS 0 


¢-10) 
80/5/42 CBN2813Z CNA?0-825D 
FEB. 45 sue 6 * 


481636 ReH-t 
CAPACITOR-CERAMIC: 
RATED 0.000075 MFD, 500 V DC WORKING. 
TUBULAR $/32" DIA X .860" LONG. ZERO 
TENPERATURZ COEFFICIENT. TYPE NO. TO BE 
FOLLOwc® BY DASH & ToL IN PERCENT 
RCNEZA-826-6 REY A 


1075/42 CBN: 8102 Cthasn-3259 
FEB. 45 Sus 6 * 


481637 xar-1 
CAPACITOR-CERAMICS 
RATED 0.0001 MFD, $00 V DC WORKING. 
TUBULAR 5/32" DIA X .LES" LONG. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NO. TO BE 
FOLLOWED BY DASH & TOL. IN PERCENT. 


€-10) 
10/9/42 CBN:810Z2 CKASD-8250 


FEB. 45 : sus 6 


CNA 481638 RBH-I 

CAPACITOR-VARIAZLE AIR (DUAL) 

RATED 53/60 MMF MAX. 1000 ¥ WORKING EACH 
SECTION. . 


10/5/42 CBN:SA-T1-K CNA?0-944 
May 43 vf 


cER481639 Arve 
CAPACITOR-CERAMICS: 

RaTED 0.000003 MFD. $00 V DC WORKING. 
TUBULAR 2/32" DIAMETER X 7/16" LONG. 
NoGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
BOXIO-6 AMF/MMF/°OC CTYPE NUMBER TO BE 


FOLLOWED BY OASH AND TOLERANCE) (-8) 
10/6/42 CERIN3SOK3 — CWIES0-692529 
May 43 ; t 


FIRST ASSIGNED Fon | NAM. DRAWING 


oes ehATOn 


CGH 481640 TCE SERIES 

VARIABLE CAPACITOR UNIT: 

250 MMF VA@IA3LE AIR CAPACITOR ENCLOSED 
{N METAL HOUSING ANDO INCLUDES A EF JOHN- 
SON 250935 CAPACITOR (MIN. CAPACITY 25 
MMF, LENGTH, 4 25/32 At® CAP 0.08", PEAK 
VOLTAGE 3500, 20 PLATES. SIMILAR TO NAVY 


10/5/42 CESIH-24.39 
SEPT 43 REV O 
ccH481640 


TYPE~481592 


CER 481641 AYE 

CAPACITOR CERAMICS 

RATED 0.09001 MFD, 500 V DC WORKING. 
TUSULAR 7/327 DIAMETER X 7/16" LONG. 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 

30 X 10-6 MMF /HEF/SOCITYPE NUYZER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH ANO TOLERANCE) (3) 


10/6/42 N30K10 
Kay 43 


CWSESO- 
692529-3 


CER481642 Ave 

CAPACITOR CERAMICS: 

RATED 0.009015 MFO. 500 V DC WORKING. 
TUZYLAR 7/32" OLAMETER X 7/16" LONG, 
NECATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 

30 X 10-6 HAF/MME ACC CTYPE NUMBER 10 BE 
FOLLOWED BY A DASH AND TOLERANCE) (-2) 


10/6/42 N30KI5 CwseSO- 
MAY 43 692529-4 
CER 481643 AYE RE 484 349 


CAPACITOR MICA? 
RATED 0.00063 KFD, 500 V OC WORKING, 
1000 VOC TEST. BUTTON TYPE. 


(8) 

10/6/42 CERZ370-A CVZE SO -692526- 

FEB. 45 4, ISSUE BS 
481644 Ave RE 48A 148 

CAPACITOR-HICA: RE 484 154 


RATEO 0.00028 HFD, 500 V OC WORKING. 


(-2) 
10/6/42 CDz5R CW:ES- 
RAY 43 692527-6 
481645 are RE 48A 164 
CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 
RATED 0.006 MFO, 600 V, OC WORKING. 
(200 
10/6/42 CW:4048 CWSLA7S2384 
FEB. 45 CO>I0M ISSUE 3 
481646 Tag-10 RE 48a 122 
CAPACITOR-MICA RE 48A 154 


RATED 0.01 MFO. 6,000 ¥ OC WORKING 20 
AMP AT 3000 KC, 22 A“P AT $000 KC. 15 
AMP AT 300 KC. 8.5 AMP AT 100 KC AND 4 
AMP AT 34KC. 


Class 48—Capacitors 


3.48-75 


SA AGRI, SES [rast assionso vox | oWAVESRAIINR, 
481647 MARK 9 RE 48A 138 481655 sc-e RESBA3OS 
CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 CAPACITOR =PAPER: REI3A488 


RATED 0.05/0.05 MFO, 600 V OC WORKING 
EACH SECTION 


(-15) 
10/9/42 CDsDYRB-60055 
may 43 
481648 vag RE48A305 
CAPACITOR, PAPER: REI3A488 


RATED 47474 MFD EACH SECTION, 600 ¥ DC 
WORKING. z 


(+10) 
VOVSI742 CSLEKLRMVE*4-4-4 CFISF-36927- 
MAY 43 1A 

489649 daQq REGBAISS 
CAPACITOR, MICA: RE4CAIS4 


RATED 0.001845 MFO, 500 V DC WORKING. 


(-2) 
10/12/42 CD:IRLS CFT:F-39009-1A 
MAY 43 

481650 vag RESBAI43 
CAPACITOR, MICA: REGSATSS 


RATED 0.00092 MFD 500 V OC WORKING. 


ct) 
10/12/42 COSIRLS CFT:F-39008-1A 
nay 43 
481651 vag RESBA217 
RESBAISA 


CAPACITOR. MICA; 
RATED 0.01 MFD, 300 V DOC WORKING. 


¢-5) 

*CFIZF-39007-1A EXCEPT 9/32" THICK. 

10/12/42 CAWz1461 *SEE ABOVE 

MAY 43 c6:8LS-3S1 : 
481652 SN RE48A303 

CAPACITOR-PAPER?: REI3A488 


RATEO O11 MFD, 6000 V DC WORKING. 


€-10) 
*CC2K-35N755-3 REV 2 


10/19/42 CBY:A7160 *SEE ABOVE 
MAY 43 

481653 sc-2 RE48A221 
CAPACITOR-“ICA?: RESBAIS4 


RATED 0.009 MFD, 600 V DC WORKING. 


€- 1) 
*COsK-355292-4, REV 3 


10/28/42 CANSH-1290 *SEE ABOVE 
MAY 43 

481654  van-1 RE48A128 
CAPACITOR-PAPER: RE13A488 


RATED 0.25/0.25 HFO, 400 V DC WORKING. 


RATED O11} MFD, 7500 V DC WORKING. 


€-0) 
*CGSK-353755-2, REV 2 


10428442 CG:29F475 *SEE ABOVE 
HAY 43 

481656 sc-2 RES8AIS9 
CAPACITOR-PAPER: RE13A488 


RATED O11 MFO, 7500 ¥ DC WORKING. 


“¢-t0) 


*CG2K-355757-4, REV 5 
10/28/42 CGs25F474 *SEE ABOVE 
MAY 43 

481657 za RE4BA148 
CAPACITOR = MICA: RE13A339 


RATZO 0.00) NFO, 500 V DC WORKING. 1000 
voc TEST. 


(-20) , 
10/3042 CAW:1468 CDUSDD-5287-A-3 
Fes. 45 

481658 sc-2 RE48A507 
CAPACITOR-PAPER: REI3A488 


RATED 1.625 MFO, 330 V AC 60 CYC WORKING. 


*COrK-43N210-1 SH 1, REV 1. SH 2, REV 4, 


10/30/42 CGs2tF2i4 *SEE ABOVE 
WOV. 43 

481659 sc-2 RE48A148 
CAPACITOR-*ICA: RE48AI54 


RATED 0.00039 HFO, 500 ¥ OC. 


*CGIK*275362-138, REV 6 


3173/42 CMR:0 *SEE ABOVE 
MAY 43 

481650 sc-2 RESBAI48 
CAPATITOZ-MICAS RESBAL54 


RATE 0.00051 MFD, 500 V DC. 


11/3742 C t COLK-2745362-141 
MAY 43 REY 6 

481661 CéN. Use RE48A127 
CAPACITOZ-MICAS: RE4BAIS4 


RATED 0.6992 “FD. S000 V MAXEMUM DC WORK- 
iuG. 10 AMP AT 3000 KC 

9 AMP AT 1000 KC 

5 AMP AT 300 KC 

2 AMP AT 100 KG 


W179742) CRV3UC-+2616 


MAY 43 
481662 cEN. USE RE4BA108 
CAPACITO®-MICAS RE4BAIS4 


Rated 0.93 MFD, 2009 V MAXIMUM DC WORK- 
ino, 18 AHP AT 3000 KC 

40 AMP AT 1000 KC 

28 AMP AT 300 KC 

12 AMP AT 100 KC 


(+46) 
10/7/42 CDrPL-1278-505 10/28/42 CSL3 CFT2F-37829- 1179742 CRYSUC-2785A 
may 43 may 43 assonep| MAT 43 
IssyeD * 
care | ORMARTINNS | GH'OROPTINED, SONHLOT TUE pars | _ MARVAGTHARS annua — | 


RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3,48-76 


Class 48 — Capacitors 


eax aia [rasr ASSIGNED FOR OAL RRAMHE A 


[pBAeAe —_[rasr astonso ron | oAAVESHAMUGy [ACURA [rwsr assioneo vor | canny |_| 


481663 s- RE48A287 
CAPACITOR-PAPER: REI3SA488 
RATED 2 HFD, 4000 V DC WORKING. 


€-10) G : 
Hisg9742 COSCSL?CSF CWSESA-682065- 
MAY 43° CSLZXLMJAW40-2 ISSUE 2 


cER481664 st REABAIE4 
CAPACITOR-HICA : 
RATED 0.000360 MFD, 600 Y DC WORKING. 


C-10) 

VEST 2042 CER 2612-000 

may 43 sue 0 
481665 tcc ; REABAAIIG 

CAPACITOR-SICA: me RE4BAI1S4 


RATED 0.095 MFO, 10,000 V DC WORKING: 
22430420710 AMP AT.3000/1000/300/100 KC. 


11003442 COr181-51 CGrM-7468522-2 


WAY 43 REY O 
481666 tcc RESBA237 
CAPACITOR-MICAr RE4BAIS4 


RATED 0.095 MFO, 20.000 V DC WORKING; 
25/30/20715 AMP AT 3000/1000/300/100 KC. 


41713442 CO2485-52 COsM-7468522-1 


MAY 43 REV O 
481667: Ico RE4BAAIIG 
CAPACITOR-MICA: RE4BATS4 


RATED 0.011 MFO, 6909 V DC WORKING, 
28740727715 AMP AT 3000/71000/300/7100 KC, 


VE413742 COL1336-51 CG2M-7468522-3 


may 43 “ REV 0 
481668 oan-t RE4BA308 
CAPACITOR-MICA: REGBAISS 


RATED 0.009 MFO, 500 V OC WORKING. 


(+05) Byes 
ti/14742 CSL:XBSCW CFTSF-40165-1A 
MAY 43 : he 
481669 DaH-1 RE48A308 
CAPACITOR-MICAS RE48A154 


RATED 0.01 MFO, 500 V OC HORKING. 


(+05) : The 
bif1a¢42 CSLIXBSCH CFT sF-40166-1A 
MAY 43 vie 8 : 
481670 DdAH-I RE48A309 
CAPACITOR-*“%ICA: RE4QATS4. * 


RATED 0.02 MFD, 500 V OC WORKING, 


(-Bt0) 
VI/14742 CSLIXBBW 
Ray 43 


CFT SF -40167-1 


481671 Tec-4 RE4SA255 
CAPACITOR-MICA?: RE48A154 
RATED 0.0903 MFO, 2990 V OC WORKING, 

TEV SF 6170635/06170.03 AMP AT 2704303017 
0.3/0.1 MC. 


(-85) é 
Vifiess2 COSPL-1299-54  COrM-74667658 
May 43 net REV O 
481672 rec-4 RE48A258 
CAPACITOR-MICA: REGBAIS4 


RATED O.1/0.1 MFO, 2000 ¥ DC WORKING, 
33436/34/32/27. AMP AT 2673/1/0.370.1 MC. 


(+85) 

11016742 COSPL-1298-132A CGEP+7764725 
MAY 43 REY 0 

cw- 4818673 se a 


CAPACITOR-TRIMMER $ 

RaTED 0.000902 MFO MAX, 0.0000008 MFD 
min; 250 ¥ OC. SC DRIVER ADJUSTMENT. 
CONSISTS OF A 6/432" 09, GLASS Tue 197352" 
LONG SILVER PLATED ON THE OUTSIDE SURFAC 
WiTH A PEiGTAIL LEAD AT ONE END AND SOLD- 
EREO TO AN INSIDE AND OUTSIDE THREADED 


VAS17/42 0-163093 ESL-638859 
MAY 43° ISSUE I issue | 
cW-481673 


METAL BUSHING 9732" LONG AT THE OTHER 
END. A 7/8" LONG SPECIAL METAL SCREW 
THREADS THROUGH THE BUSHING TO VARY THE 
CAPACITY. THE THREADED BUSHING IS DESIGN 
ED TO MOUNT BY NUTS TO A HETAL PANEL, 
THIS FORMING THE SECOND TERMINAL. 


481674 se RE48A128 
CAPACITOR-PAPZR: REL3A488 
RATED 0.1/0.1 MFO, 600 V DC WORKING. 


€-159 
18423742 DYRT-6011 CW-ESO-682063-8 
MAY 43 ISSUE 5 


481675 GENERAL USE RE48A283 
CAPACITOR-PAPER: REISA488 
RATED 0.25 MFO, 2000 V DC WORKING. 


W2/7742 COLT YU-200025 
BAY. 43 


481676. *see BELOW 
CAPACI TOR=MICAS 
RATED 0.009509 MFO, 590 V DC WORKING; 
TOLERANCE #28, TEMPERATURE COLFFICIENT 
+0.001 TO 0.0034; RETRACE 0.025%, 


*RBB,RBB-1,RBC,RBC-1 


12012442 CERIM44N-500 CRVIP-721081-13 
MAY 43 seni Sug 4t 
481677 arc RE8956 


CAPACITOR: CERAMICS 

185 MMF, CUP TYPE, TEMP, COGFF= MINUS 48 
45 PARTS PER MILLEON/°C HKG VICE, aod Vv 
@ 3.5 MC. TEST VICE = 1000 VDC OR RMS 
60 CYCLES. : *s 


GL Pee ae 
12/29/42 CBM:841-00) 
May 43 


4381678 atc RECISE 
CAPACITOR ASSEMBLY, 
CERAMIC: CONSISTS UF THREE CUP TYPE 
CAPACITORS TO BE CONNECTED It A PI-NET- 
WORK CAPACITIES OF 200 MHF (SERIES), 280 
AND 400 MHF (SHUNTC, MEASURED ACROSS THE 
280 MMF, CAPACITY = 453 MMF + In, TEMP. 
COEFF = MinUS 48 +S PPMS°C. 
12729742 CBM2841-002.5.4 
MAY 43 : 


481679 atc RESI56 
CAPACITOR, CERAMIC TIMMER, 
6 GANG: 6 SECTION TIMNER,- 
325 + 475 MMF 2 OF 50 - 250 MNF 
150 - 350 MMF 2 OF 7 - 90.NMF 
TC = KINUS 400 t100PPNs°C, 
1000 Vv DC OR RNS GO~, TEST 


12/29/42 CBY:826-006 CBNIA21754 ~ 
SEPT 43 
481680 atc RE 8956 


CAPACITOR, CERAMIC TRIMMER, 

5-GAN S-SECTION Tai 73 OF 7-99 MMF 
T.C. NUS 4004100 PaRTS PER MILLIDN/PC 
2 OF 50-250 MMF, 1000V DC OR RMS 60~ 
TEST. : 


12/29/42 CBN:826-003 CBN3A21753 
SEPT 43 
481681 are RE 8956 


CAPACITOR, CERAMIC TRIM? is 
3-13 MMF, 1009 Vv DC 08 GO~AC TEST. TCs 
O+100 PARTS PER MILLION/°C 


12/29/42 CBN:822-009 CBNLA21754 
SEPT 43 
481682 ‘arc RE 8956 


CAPACITOR, CERAMIC TUBULAR: 
150 HMF, T.C,2MINUS 6404100 PARTS PER 
MELLION/°C. 300 V WORKING AT 700 KC 


1000 ¥ DC OR 6O= AC TEST. (+2) 


12/29/42 CBN;810-250 
MAY 43 


481683 arc RE 8956 
CAPACITOR, CERAMIC TUBULAR: 
250 AMF, T.Com MINUS 7004100 PARTS PER 
MULLEON/®C 300 V WORKING AT 270 KC 


€-2) 1000 V.0C OR 60~ AC TEST, 
MAY 43. CBN:810-290 


481684 9 atc RE 8956 
CAPACITOR, CERAMIC TUSULAR: ‘ 
125 MMF, ¥.C.= PLUS 119430-PARTS PER 
MILLION/°C 300 V WORKENG AT $00 KC. 


(72) 5. 4990 VOC OR 6G~ AC TEST. - 
12/29/42 CBN:814-106 
MAY 43 

481695 atc . RE. 8956 


CAPACITOR, CERAMIC 
TUSULAR: 300 MHF, TOs MINUS 39439 PAITS 
PER MILLION/°C 300 VY WORKING AT 1.5 MC. 


C8 1000 v OC OR 60~ Ac TEST 


12/29/42 C8N:816-035 
MAY 43 


care] RAST | Se TaIT 


{ean MOWNARTHSS | SAANNIAPTUNEES, 
_ NAVSHIPS 900,109. 


‘RESTRICTED 


care | MOURNS ANRACTON, | 


Class 48— Capacitors 


[serena [rast sone von | QAAreahtH | [RAGA [rust aston von | amie, | 


481686 atc 
CAPACITGR, CERAMIC TUBULAR? 
- 350 MHF, TCs MENUS 355450 PARTS PER 
MILLION/°C, 300 V NUXKING AS $69 KC 


RE 8956 


(-2) 4000 ¥ DC OR 60~ AC TEST. 
12]29/42 C3N:816-041 (-2) 
May 43 

481687 atc RE 8956 


CAPACITOR ASSEMBLY TU3Z5LAR: 

CONSISTS OF THREE CAPACITORS f1! PAPALLEL 
APPROXIMATELY EQUAL IN VALUZ, TOTAL 
CAPACITANCE=880 MHF, TC= MINUS 32+10 
PARTS PER BILLION/°C 300 V WX AT 4.43 HC 


(oP) 1000 V DC OR 60~ Ac TEST. 
12/29/42 CBN:816-043 
MAY 43 

481688 arc RE 8356 


CAPACITOR ASSEMBLY. TUBULAR: 

CONSISTS OF 3 CAPACITORS IN PAZALLEL, 
APPROXIMATELY EQUAL TN VAL: TOTAL 
CAPACITANCZ2830 MMF, TC,= MINUS 15947 t/2 
PARTS PER AILLIGN/°C. 300 V WKS AT 1.5%C 


(ers) 1000 V DC OR 60~AC TEST. 
12/29/42 cen: 
MAY 43 

481689 atc RE 8956 


CAPACITOR, CERAMIC? 

25 SHF, T.C.s0f39 PARTS PER HILLION/PC 
2500 Vv @ 2xc 

1000 ¥ @ 16 MC 


(-1G) 
12/29/42 CBN:850-001 
MAY 43 
481690 atc RE 8356 


CAPACITOR, CERAMIC: 

50 MHF. T.Co= MINUS 7505100 PARTS PER 
MILLION/ °C 

2500 ¥ @ amc 

1000 Vv @ 16Mc 


(-10) 

12/29/42 C3N:850-002 

MAY 43 * 
481691 atc RE 8956 


CAPACITOR CERANICS 

6 IMME, TCS INUS 2504100 PARTS PER 
HILKION/°C : 
2800 v @ 2uCc 

1000 Vv @ T6mc 

(+10) 


12-29-42 CBN?850-003 
MAY 43 


481692 FC.FD 
CAPACITOR CERAMIC: 
PATED 0.060010 MFD. 5G0 V OC WORKING. 
TUBULAR 2/32" DIA... 2/15" LONG, PISTAIL 
TERMINALS: TEMPERATURE COZFFICIENT OF 
CAPACITY; MINUS 0.090750 PER CEGREE C 
CTYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH & 
PER CENT TOLERANCE) 
1/28/83) CERSN7SOK C52K345238-7050 
SEPT 43 CBN: REV O 


ceR- 481692-A HK 26 HOD 4 

CAPACITOR CERAMIC? 

RATED 0.0900 1 WFD, $00 VOLTS DC. WKS. 
TEMPERATURE COEFFICIENT MINUS 0.009575 
MNF OF OMMF °C, SAME AS-481692 EXCEPT 
TEMP COEFFICIENT TOLERANCE 4S + 10% 
INSTEAD OF + 15%. 


4/12/44 750K (CG)P-7763930-67 
JULY 44 REV. 7 


3.48-77 


_ Rie ~ [rest ASSIGNED FoR [ ovary | 


461653 ReF-3 RE 48A 249 
CAPACITOR-"1CA4: RE 624 154 
Ott O.0052 HFO, ESC VoO TEST, 5390 VOC 
WORKING. 

(-20) 
1/26/43 cD:742 CM2:PARTAIX32 
MAY 43 

481694 sL RE 484 286 

CAPACITOR-PAPE2: RE ISA 488 


RATED 0465 HFD, 209) VOC WORKING. 


(-19) 

BCHST#12-219 REV O, PART 3555 
beasa5 Cost saree e3 Car rSt-632562-3 
SEPT. 44 CAd2%S32009 


Issue 3* 


CFT 481695 OAH,DAH-1,04K 
CAPACITOR-VA2ZIAZLE ALI 
RATE) $9.0 
DPtViR SHAE 
UPPER CENTER WHEN FACIRG CAPACITOR, 
SIMILAR TO TYPES +451595 AKD + 
4814596, 


1/29/43 CFT3F-34358- 
MAY 43° 2-3 


CFT3F~33316-1C 


CFT 481696 DdAn-1 
CAPACITOP-VATIASLE ALQ: 

109 MMF MAX, 9.3 FOMIN. 14 PLATES. 
RATED 600 V DC WCRKING., 


4/29/43 CET:212AG-190- CFT:F-41846-20 
MAY 43° AGI3 


481697 DaAi-1 RE 438 154 
CAPACITOR ~MICAS RE 48A 143 
RATED 0.00261021%. FD, 539 ¥ DC WORKING. 


(D1) 
1/29/43 CSL:MWSCH CFT: F-41853-13 
MAY 43 

481698 oauH-1 REGSAIS4 


CAPACITO2-MICA? REGRM43 
RATED 0.001145 #85 70,5500 V CC WORKING 


(1) 
Ws29/43)  CSLEMHSCW CFT:F-41856-18 
MAY 43 

481699 Hark 11 REISAS38 
CAPACITOR-PASER: RE43a159 


RATED 2.5 MFD, 600 V WORKIiC, 330 ¥ AC. 


1/30/43 CG326F 491 CGiK-78892335 
MAY 43 REV 1 


481700 Mark 11 REACAIT3 
CAPACITOR-PAPER: REI3A4B8 
RATED 10 MFD, 1400 V DC WORKING. 


*CG2K-7887806, REV 13 CRV2K-876456.REV 2 
6430/43 CG226F 453 " *SEE ABOVE 
MAY 43 


401791 NARK 11 RE1S!4°3 
CAPACITSR-P42222 RECURITS 
RATED 0.4 MFO, 10,059 ¥ DC UOIING. 


*CGSM-7468341, REY 15 CRY2M-422732.REV J 


1450043 CG126F 452 *SEE AZOVE 
MAY 43 
4891702 mark is 


CAPACITI2-PAPTZ: 
RATED 1625 NFO, 6CO V CC H2. 
ac. 


1/30/43 CG:25F401 COSK- 7223252 

MAY 43 REV I 
421793 KARK ut RESPAISS 

CAPACITOR -P4P2R¢ RE133438 


RATED O42 MFD, 10,600 V DC HORKIS. 


*OGIM+7462520. REV O03; CRY2%-422781, REV 1 
W/307435) COL26F 433 SEE AZOVIE 
MAY 43 


CER 481704 Hark B 
CAPACITSA-CESAMIC: 


RATED .990992 MFO, EOI Y DS Waren 
ZERO TE4P COEF. TYPE NUNZEe TO BE FOL- 
LOWED BY A DASH AND TOLERANCE UN PERCENT 
(-10) 
241443 = NPOK CHIES-622049-7 
MAY 43 ISSUE 6 
481705 HARK It REZEL1E4 
CAPACITOR-"1CA: REGBA2ES 
RATED 0.00054 MFD, SCO V DC WORKING, 


Cet) 
241443 CFWsMOLDED 
MAY 43 SILVER CAP. 


481796 marx 11 REGGAE 
CAPACITOR-SICAS RE434233 
RATED 0.001325 MFD, 500 V OC wORKIS. 


C1) 
270/43 CFwWs“OLDED 
RAY 43 SILVER CAP 


481707 Karak 11 REAZATES 
CAPACITOR-“ITA: REGIA233 
RATED 0.00925 MFD, $00 V DC WORKING, 


(+3) 
241/43 CFM 2MOLDED 
MAY 43 SILVER CAP 


481708 mark tt PESSATISS 
CAPACITOR-“ICAE RESBA235 
RATE® 0.001975 MFD, 500 ¥ DC WORKING. 


C-t) 
MAY 43° CFWSMOLDED 
MAY 43 SILVER CAP. 


RESTRICTED 


“eS 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-78 


Class 48—Capacitors 


[RAC —_[riesr asscnro ron | gHAPLREAMINE, [RMA [ase assioneo ron | RAPER, [sebeare [rast asienso von | HAMLIN, 


481709 Hark 11 REASKISS 
CAPACITOR@"ICA: RE 48A233 — 
RATED 0.0027 MFD, 500 V DC WORKINC,: 


2/1/43 CE: MOLDED 
HAY 45°. SILVER CAP. 


481710 Hark 11 RE4S8A154 
CAPACITOR-MICA: RE 484233 
RATED 0.0003 MFO, 500 V DC WORKING. 


(+3) 
241443 CFW:MOLDED 
MAY 43 SILVER CAP. 


cRV481711 MARK 11 RE 40A32! 
CAPACITOR- PAPER: | RETSAGBB 
RATED 0.0! MFD, 1500 V DC WORKING. 


273743 CRVIK-86092 | CRV:M-86092-501 
NOY. 43 sue 7 

caw 481712 MARK 9 REI3A438 
CAPACITOR-PAPER: RESCAIES + 


RATED 3.0 MFO, 330 VAC WORKING. 


(-6) 
245/43 CAT:641 CAW:15009 
MAY 43 REV: 0 


cma 481713 = -55acx 
CAPACITOR-ELECTROLYTIC: 

RATED 20.0 MFD, 450 V DC WORKING, SIMSLE 
SECTION, TUBULAR TYPE. SOLDERED, TYPE 
TERMINALS. 


278/43 CRY:72067-501 CRVEM-253011-10 


SEPT 43 ‘ SUB 10 
co-481714 -5S8cx REISA49B 
CAPACTOR-PAPER: REARADIC 


RATED 0-603 MFD, 7500 V DC WORKING. 


2/8/43) CGr23F73 CRY:K-877690 


MAY 43 Joints $uB-0 
cRV481715 -5Sacx REI3A433 


CAPACITOR-PA COUALYS  RE4BA273. 
RATED 4.0/4.0 mFD, §00/500 V. OC WORKING. 


279743 CRV:8-94776-0 © CRV:P-72067-501 
SEPT 43 SuB 1 


481716 *SENERAL USE RE48A160 © 
CAPACITOR+PAPER? REI3A4 88° 
RATED 1.75 MFD, 50 ¥ OC, WORKING. 


BFIRST PURCHASE: NYM) REQN254-43, 


€-202, 

2410/43 P-72044-50! . ORVEP-72044-501 
MAY 43 REV 15 

pare | MAYMASTHBEE'S | SAS TAB 


_ NAVSHIPS 900,109 


481717 Po-t RESBAZB3 
CAPACiTOR-PAPER? 
RATED 10.0 MFD, 600 ¥ OC WORKING. TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND TOL- 
ERANCE N PERCENT. 


(-10) . 
2710743 CO;TJU-6100 
MAY 43 : 


481718 Po-1,PH,Ps RE48A283 
CAPACITOR-PAPER: 
RATED 2.0 HFO, 600 V DC WORKING. TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND TOL- 
ERANCE. 


(+10) 
2410743 CDsTJU-6020 
MAY 43 


481719 PO-1,PH,Py  RE43A311 
CAPACI TOR-ELECTROLYTIC: REI3A549 
RATED 100 MFO, 15 V DC WORKING. 

FOR REPLACEMENT USE -481780. 


2/10/43 COrBRHTSI IN a 
AUG 443° DYR CAN 


481720 Po-1, PH, Pu RE48AI33 
CAPACITOR-PAPERS 
2 MFD, 600 V DC WORKING. HERHETICALLY 
SEALED CASE. 


(Cd) (#20 -10) 
27108435 CDsDYER-6200 


WAY 43 
481721 Po-1 RE4BA3 11 
CAPACI TOR-SLECTROLYTIC: REI3AS49 


25 MFD, 25V DC WORKING. HERMETICALLY 
SEALED CASE. 


*CZ7C:5088 ISS 0, 


*CQU-N-5088 
cep) 

2/10/43 BR252A IN OYR CAN CG2M-7472878 
FEB. 45. CSF-1970-1 * PT. 2 REV 42 
481722 Mark 11 RE48A154 

CAPACITOR-MICA: RE48A233 


RATED 0.062150 MFD, S00 V DC WORKING. 


(+1) 
2419/43 CFWSMOLOED 
MAY. 43° SILVER CAP. 


481723 PO-1 RE48A299 
CAPACITOR-PAPER REI3SA488 
0.05 MFO, 600 V DC WORKING, TUSULAR. LUG 
TYPE TERMINALS WITH MOUNTING BRACKET. 
NON-UNSULATED TUBE. 


(CO)d €+#20 -10) 


2fttsa3 COSRIAAGSS CDs2t716-1,-2 


MAY 43 
481724 Po-1 RE4BA163 
CAPACITOR -PAPER: © RE4BA488 


0.01 MFD, 600 V DC WORKING, TUBULAR, 
PiGTAIL TERMINALS. HAS UHSYLATED TUBE 
OTHERWISE SiMILAR TO NAVY TYPE-481567.°- 


(co) (+20 -10) 


2714443 CO82546S1 CD 321716-1,-2 


FEB, 45 Caw S68 9MX Cdur3-434 ASSIGNED 
ISSUED 


481725 Po-' RE48AT63 
CAPACITOR-PAPER?: : RE13A488 
0.02 MFO, 660 V OC FORKING, TUSULAR, 
PiSTAIL TERMINALS, HAS INSULATED TUBE. 


{CD0) ¢€+20 -10) 


271143 COLR25AES2. | COs21716-1,-2 
MAY 43 . . 

481726 Pod-1 RESBA163 
CAPACI TOR-PAPER: RE13A488 


0.05 MFO, 690 V OC WIBKING, TuByrar, 
PICTAIL TER“ENALS. HAS INSULATED TUBE 
OTHERWISE SIMILAR TO NAVY TYPE-481568, 


(CD) (#20-10) 


2481743 COSR25A6S5 COs2n716-1.-2 


MAY 43 
481727 Po-i RE48A163 
CAPACITOR-PAPER: RELSA43B 


0.005, 600 ¥ DE KOTKING, TUBULAR, PIG- 
TAGK TERMINALS, HAS iNSULATED TUBE. 


(CD) (€+#20-10) 


2411/43 COZR25A6D5 COL21716-1,°2 
MAY 43 
481728 Po-1 RE4BA163 


CAPACI TOR-PAPERS 

0.002 MFD, 600 Vv 0C QKENC, TUBULAR 
Case, PISTAIL T PNALS. HAS INSULATED 
TUBE OTHERWISE SiMELAR TO NAVY TYPE 
7481267. 


(CO) ¢€+20-10) 
2711743. COSRZ25A602 


MAY 43 
481729 sm RESSA164 
CAPACITI2-PAPERs RE13SA488 


RATED O.0t MFO, 600 V DC WORKING. 


¥CFN:300446-3 REV I 


2401443 CMR2342-17 CO2K-35 3604-3 


may 43 REV 2 * 
481730 sm RESSA164 
CAPACITOR-PAPE@: REI3A438 


RATED 0.005 MFD, 600 Y DC WORKING. 


2001743. CMR2340-25_— COLK-35 5604-5 


RAY 43. | a 2 REV 2 
481731 sm : RE4SA164 
CAPACITOR - PAPER: RE13A438 


RATED 0.02 MFD, 600 ¥ DC WORKING. 


2400443 -CHR2345-9 -COK-35 3604-6 


MAY 43 REV 2 
481732 sm REAGA1 64 
CAPACITOR -PAPER? RET30438 


RATED 0.006 MFD, 600 V DC WORKIKG. 


2451743 CHRe = CO:K-35J604-9 
MAY 43 sare REV 2 


[on | “eee? | AACR 


on | “| aaa] 


i 
i 
i 
H 4 
{ i 
{ 
| 
i 


a 


eee ee 


481733 cen. use RE48A159 
CAPACITOR-PAPER: REI3A488 
RATED 3 MFO, 1000 V DC WORKING. 


2002743 COL2sFi2 CRVSM-418141-12 


may 43 REV O 
481734 cer RE4BA286 
CAPACITOR-PAPER? RE13A488 


RATED 10 MFO, 600 V DC WORKING. 


2412043 CO:TJH-6100 CWIES-682052-4 

MAY 43 Issue 4 
481735 gsr RE484286 

CAPACITOR-PASER: REI3A438 


RATED 12 MFS, 1000 ¥ DC KORKING. 


2702743) COsTJH-10120 CW3ES-682052-5 
MAY «45 ISSUE 4 


cer 481736 Qer 

CAPACITOR-CERAMIC: 

0,0001 MFO, $00 V DC WORKING, NEGATIVE 
TEMP, COEFFICIENT OF 0.00015 MNF/UNF soc, 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 
TOLERANCE IN PERCENT. 


(+20) 
2742743 CERSNISOMIOO CWrES-682049-5 
MAY 45 ISSUE 5 


cer 481737 G3F 

CAPCACITOR-~CERAMIC? 

0.00002 MFO, 500 V DC WORKING, NECATIVE 
TEMP. COSFFICIENT OF 0.00033 MMF/MMFSOC, 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 
TOLERANCE IN PERCENT: 


€-5) *CG:P-7763930-81 REY 5& 
2442743 CERLN330K20 CWrES-682049-6 
MAY 43 tS § *SEE ABOVE 


ceR 481738 der 

CAPACITOR-CERAMICS 

0.9011 MFD, S500 V OC WORKING. NECATIVE 
TEMP. COEFFICIENT CF 0.06075 MMF/MMESOC, 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 
TOLERANCE IN PERCENT. 


(220) 
2742/43 CERSN750F1100 CWSES-632074-5 
AUG 43 «SSUE 5 


cer 481739 ager 

CAPACITOR-CERAMIC? 

0.00075 HFD. $00 V DC WORKING. NEGATIVE 

TEMP. COEFFICIENT PF 0,00075 MMF/MMF IOC, 
TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 
TOLERANCE IN PERCENT. 


(10) 
2712743 CER:N75005b0 CW2€S-682074-6 
AUG 43 issue 5 


cuc481740 ase 

CAPACITOR-AER VAREABLE: 

RATE9 140 MHF MAXEYUM ANIO 6.5 MMF MIM. 
imum, 37 PLATES. SCREW DRIVER SHAFT $¢ 
16" LONG. 


¥CWlESA-682073-0 ESSUE 21 
2413/43 CHCTAPC-140 CHtES0-682070- 
AUG. 44 issuz 5* 


Class 48—Caopacitors 


chat SAMI 


cue 481741 QF 

CAPACITOR-AIR VARIABLES 

RATED 50 MMF YAXEMUM 250 3.9 MMF MINESUM 

14 PLATES, SCRiw Dat SHAFT S/16™ 

LONG. SAME AS TYPE -482962 EXCEPT ROTOR 

1S GROUNDED. 

*CG3P-776t345-18 REV 25, CWSESO~682070-4 

ISSUE § 

2/43/43 CHCSAPC-50 CWZESA-682070 
1SS 21 *C AZOVE 


481742 car 
CAPACLTOR-AGR VARTASL 
RATED 100 MHF MAXI“UM 
(MUM. 27 PLATES. SCRE 
LONG. 
*CG2P-776:345-1S REV 25, cwrEso- 
682070-5. ISSUE § 

CWSSKETCH 369 ISS 1-1-6-43 
2/15/43 CresaPC-100 CHr:£S4-€82070 
DEC. 44 CW3357H Iss 21 * 


fs 


AND 5.5 MMFOMIN. 
wWORIVER SHAFT $/16" 


cHo 481743 = aer 

CAPACITOR-AIR VARIABLES 

RATEO 33.5 NEF MAKENUM AND 7 MMF ME uysye, 
6 PLATES, FLAT SuAFT 1/2" LONG. FLATTED | 
348", 


2/33/43 CHCSMC-35-S CuZKS-8923 

MAY 43 ISSUE 
481744 sm RE 13A 408 

CAPACITOR PAPER? RE 48A 163 


RATED 0.01 MFS, 600 V DC WORKING. 
FOR REPLACEMENT USE -482329 


OCSF:PX-24B ClE38749 


€-20) CRY24-95618-5 
suB 5 
2/13/43 CBVIA-7436 CG 3K - 44 555G2-t 
HAR. 44 @SEE ABOVE REY O 
481745 sm RE 13A 488 
CAPACITOR PAPER: RE 48A 163 


RATED 0.02 MFO, 600 V OC WORKING. 


(-20) 

2/13/43 CBV:A-7439 CGIK-439502-2 

MAY 43 REV 0 
481746 sm RE 13A 488 

CAPACITOR-PAPER? RE 483A 283 


RATED 0.25 HFD, 3500 VOC WORKING 


2/18/43 CSL:XLUMW COM+325704 

MAY 43 REV 1 
481747 sm RE {3A 488 

CAPACITOR=PAPER: RE 484 123 


RATED O11 MFO, 10,000 VOC WORKING. 


2/15/43 CSL:XJMAW CGrM-32N702 

MAY 43 REV 2 
481748 seE RE 134 389 

CAPACITOR-MICA RE 484 229 


RATED 0.0096 MFO, S90 V DC WwORKIUC 


Cot) 
2/18/43 Cwr402C CWES-632076- 
AUG. 44 Issue 3 


3.48-79 


SEAL —_[rasr asioneo son | HATER, | 


481749 se RE ¥3A 339 
CAPACITOR-Y%ICAS RE 488 300 
RATED 0.00014 HFO, SCO ¥ OC RURKIUG. 


(-1) 


2/18/43 Cws400C CHLES-632075-2 
DEC. 44 ISSUE 1 &@ 3 


cer 491750 se 
CAPACITOR-CLIA“IC? 

RATED 0.999125 1 899 Ve WORKT 
2220075 ERATURE COLFFICIENT. TYPE NUMBER 
TO BE FOLLOWED 3Y A OASH AND THE 
TOLERANCE IN PER CENT. 

(-5) 


2/18/43 CERsuPoOel25 -$32074-1 


MAY 43 


ceR461751 — se 

CAPACITOR-CERAMIC? 

RATED 0.097 MEO, 599Y OC WORKING, 
NEGATIVE TEMP COZFEICIENT OF 759X19-6 
MMF/MME/°C. TYPE NyvZER TO BE FILLIWE 
BY A DASH AND THE TOLERANCE IN PER CENT 
(+5) 

“CHZ:CO-887 ISSUE 8B 

2418/43 CERIN750F1000 CHEtS-622974-2 
AUG. 44 Issue 1* 


CER 481752 «SE 

CAPACITOR-CERAMIC? 

RATZO 0.090925 MFO, 5909 V 9C WORKING, 
NEGATIVE TEMPERATURE COLFFICIE TT OF 
BOXI0-6 MMF/MNF/OC,. TYPE NUNZER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 
PER CENT. 
(+5) 
2/18/43 CERs0c0F250 CNEES-692074-3 
MAY 43 1 a 


ceR461753 se 

CAPACITOR-CE2AIC: 

R&TEO 0.00945 MFO, S00 VY DO WAM IS, 
NEGATIVE TEMPERATUTE COLFFIC!I 
TSIKTO-G MMF/MME SOC, TYPE NY 
FOLLOWED BY A DASH ANO THE TOLERANCE IN 


PER CENT. 

(-5) 

2/18/43 CERs17599459 CHSES-682974-4 
MAY 43 ISSUE 


CeR461754 sé 

CAPACITOR-CERA“IC? 

RATED 0.000075 “FO, 599 V DE HORTA, 
ZERO TEMP COEFEICITNT. Tre? sutass 19 Be 


FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 

PER CENT. 

(+8) 

2/18/43 CER:NPOM CW:£S-632049-4 

MAY 43 ISSUE 3 
481755 -ssacc RE 48A 164 

CAPACITO2-PAPER: RE 13a 488 


RATED 0-01 MFO, 400 V OC WORKING. 


RONASE-784-738 REV 3 


270,45 CHRr 560-21 CG:kK-351504-8 

HAY 43 Rev 2 * 
481756 sn RE 428A 315 

CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 138 $49 


RATED 10 MFO, 50 V OC WORKING, 


2/24/43 CSLIXOMRT CGtK-435402-4 
Ray 43 REY 2 


cart_| “BARONS [SPRATT 


cars | = MANyeactunee’s =] MANS ACTURERG 


665197 O- 45 - 51 


RESTRICTED 


MEAGHER | ANIA | 
NAVSHIPS 900,109 


DATE 


3.48-80 


Class 48 — Capacitors 


CAY461757 TA3-6 RE 13A 488 
CAPACITI2-24P zB: RE 434 14? 
RATCO 0.25 NFO, 1599 V DC WORKING. 


2/26/43 FlLssfi2s3269 CAY245-A-643 


MAY 43 Rev 10 
CAY 481758 Tav-6 RE 13A 438 
CAPACITOR-PAPER: RE 434 159 


RATED 15.0 HFO., 6OO V DC WORKING. 


2/26/43 Fuss#i1257327 CAY245-0-644 
AUG 43 REV 12 


481759 ong RE 13A 488 
CAPACITO2-PAreR: RE 432A 163 
RATED 0.02 WFO, 500 V DC WORKING 


3/2/43 CAW: 89 CFTSF-39313-1-1 


May 43 
481760 cag RE 48A 163 
CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 


RATED 0.006 HFO, 500 V DC WORKING. 


3/2/43 CaWw:89 CFTSF-39313-1-2 
“MAY 43 ‘ 

461761 Daa RE 48A 281 
CAPACITOR-PAPERS RE 13A 488 


RATED 4.0 MFD, 600 V DC WORKING: 


3/2/43 CSLSKLM CFLSF-40239-17 


MaY 43 
481762 dag RE 13A 408 
CAPACITOR-PAPER?: RE 42A 317 


RATED’ 0.1 MFD, 7500 V DC WORKING. 


3/3/43 CAWS 7512 CFT: NCP9-I 
May 43 a 
cay 481763 TeL-10 RE 428A 14? 
CAPACITOR-PAPER RE 13A 488 


RATED 16.0 MFO, 1500 V DC WORKING. 


3/4/43 FL3S$1291789 CAY345-D-643-11 


MAY 43 REV 10 
cay 481764 1T8L-10 RE 48A 147 
CAPACITOR-PAPER: RE 134 488 


RATED 6.0 AFO, 2500 V DC WORKING. 


3/4/43 FL S71291255 CAY245-0-643-7 
MAY 45 a REV 10 


NAVSHIPS 900,109 


481755 08-2 RE 48A 318 
CAPACITOR ELECTROLYTIC: RE 13A 549 
RATED 8.6/3,0/8.0 MFD, 450 YOC WURAING 
EACH SECTION. 


3/6/43 CRAZRM-265 COzV¥-8049652 


MAY 43 REV 0 
CRV431766 Sd-4 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPEFS RE 48A 322 


0.02/0.03 MFD, 6000 V OC WOXKINC. 5 
CERAMIC BUSHINGS. 


3/6/43 CRV; 86070-5035 CRY3M-86070-503 
Wov. 43 SuB 8 


481757 sk, SC SER. RE 13A 389 
CAPACITOR, MICA: RE 484 143 
RATED 0.0043 HFD, 300 V DC WORKINGS: 


3/9/43 cuRew CG:K-27N362-163 


MAY 43 REV 6 
481769 rem ser. RE 48a 129 
CAPACITOR-PAPERS RE 13A 488 


RATED 0.5/0.1 MED, 400 V DC WORKING: 
SARE AS 481769 EXCEPT FOR INTERNAL CON- 
WECTIONS. 


3/9/43 CAM 430 CAT3T-7605996-37 


May 43 : REY 1? 
481769 Rem ser. RE 48A 129 
CAPACITOR-PAPER? RE 13A 488 


RATED 0.5/0.1 MFO, 400 V DC WORKING 
SAME AS 481768 EXCEPT FOR INTERWAL CON- 
NECTIONS.. 


3/9/43 CAWs 430 CAY:?-7605996-32 
MAY 43 REV 12 


481770 zex 
CAPACITOR-CERAMIC?: 
RATED 4.0 MMF, 500 V DC WORKING, NEGATIVE 
COLFFICIENT OF 30X10-6 MMF/MMF/OC. CTYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND THE 
TOLERANCE IN PER CENT.) 


3/22/43 CERSN-030K4 CW2ES-692529-6 
HAY 43 ISSUE 6 
481771 zex 


CAPACITOR CERAMICS 

RATED 2.0 BMF, 500 V DC WORKING. POSITIVE 
TEMPERATURE COEFFICIENT OF 120X10-6 MMF/ 
MHF /°C. CTYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY a 
DASH & THE TOLERANCE IN PER CENT. 


3/22/43 CERSP-120K2 CWrES-692529-7 
Hay 43 ISSUE 6 
481772 28x 


CAPACITOR-CERAMICS? 

RATED 20.0 MMF, SOO ¥ DC WORKING, 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
7SOXI0-6 MMF/MMF/°C. (TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOwED BY A DASH AND THE TOLERANCE 1M 
PER CENT. 


3/22/43 CERsN-750K20 CWSES-692529- 
MAY 43 ISSUE 6 


RESTRICTED 


SELL, [rast asionen ron | IR SHNNEN | BENT, [ruse assontn roe | AMR, | CINE, [esr asso von | Ariananndy | 


481773 zax 
CAPACITOR-CERAMIC? 
RATED 1.5 MRF, 500 V DC WORKING. 
NECATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
3OxX10-6 HMF/MMF/OC. CTYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 
PER CENT.) 


3/22/43 CERSN-O30KI.5 CwrES-692529-9 


MAY 43 ISSUE 6 
481774 28x RE 13A 389 
CAPACITOR-MICA? RE 484A 218 


RATED 0.001 MFD, 506 V DC WORKING. 


#CFD2180-118-8 


199/83 CAWSI465~-LS CW:ES-695589-6 

MAY 45 . $SSue 1 * 
481775 ace RE 48a 185 

CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 


RATEO 1.75 MFD, 350 V 60 CY. 


3/23/43 Cos25F318 CRV2W-306203-29¢ 
May 43 SUB @ 


481776 78x 
CAPACITOR CERAMICS 
RATED 0.00005 MFO, 500 V DC WORKING. 
NEGATIVE TEMPERATURE COZFFICKENT OF 
30X10-°6 MMF/MMF/°C. (TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 
PER CENT.) 


3/23/43 CER:N030MSO CW2ES0-696600-1 
MAY 43 
481777 zex 


CAPACITOR CERAMIC: 

RATED 0.000075 MFO, 500 V DC WORKING. 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
3OX10-6 MMF/MMF/°C, (CTYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 
PER CENT.) 


3/23/43 CERSNOSOM7S CW:HS0-696600-2 
MAY 43 


481778 ReF-3 
CAPACITOR CERAMIC-TRIMMER? 
ADJUSTASLE FROM 6.0 TO 25.0 “MF, 500 V 
DC WORKING ZERO TEMPERATURE COEFFICIENT. 


3/23/43 CBN: 823-2(d2) CWQ21 74202 
Mary 43 


481779 vax 
CAPACITOR YARIASLE AIR: 
RATED $.5 TO 20.0 MMF. BUSHING LENGTH 
13/32", SHAFT LENGTH: 1 15/52". NADE UP 
OF 3 PLATES 


3/23/43 CFT:12aC-20- CFISRF-146-1 

MAY 43° AEIB REV J 
481780 su RE 43a 344 

CAPACITOR -ELECT2OLYTIC; RE 13A 549 


RATED 100 MFD, 25 V DC WORKING. 


CHZ5CO-921 ISSUE az 
3423/43 CSLrDKOR CO3K-35 4601-2 
AUG. 44 CSF:990I1 sus 3* 


SACHS | AATACTORIEA 


Class 48—Capacitors 3.48-81 


VENTA [rast assionen ror | ALAR, BT [reve assioneo roe | oavanayng, | [HAMAR OARS, 

481781 sM RE 48A 31t 481789 ss 481797 sw RE ABA 129 
CAPACITOR-ELECTROLYTIC: RE J3A 549 CAPACITOR-CERAMIC? CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 
RATED 10 MFO, 450 VOC WORKING. RATED $00 HAF, 500 V OC WORKING. NECA- i = 


2 
TIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 780 X RATED VOREQ Ss 600 :V-DC' WORKINGS 


200000! HNF/HME/OC. TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN PER CENT. 5 


Ekle CSLz0XOR eels: 4/1/43 CER:N?7500500 P-7763933-63 4/8/43 CSLEXODMRAW6-1! CG:K43J251-4 
AY 43 Sus DEC. 44 Rev 1 MAY 43 REV 1 

481782 SM ide 43a 315 481790 ; RE 48A 286 481798 *CEN. USE RE 13A 549 
CAPACITOR-ELECTROLYTICS: RE 13A 549 CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 CAPACITOR ELECTROLYTIC: RE 48A 319 
RATED 10 MFD, 150 V DC WORKING. .- 0.1 MFO, 300 V DC WORKING RATED 10.0 MED, SO VOC WORKING. 

| 
; ‘WFIRST PURCHASE NSS-18237 
3/24/43 CSLZOXDRT COLK=4355402-3 4/3/43 COs TJH-30001 4/8/43  CO8R-105 CAY:7609192-8 
NAY 43 SUB 2 MAY 43 
MAY 43 

‘ 

481783 sH RE 48A 164 481791 RE 48A 286 

£ 
CAPACITO&-PAPER: RE 13A 488 CAPACI TOR-PAPER: RE 13 A 488 eee ane Fe a i. 
MOLDS € ; ‘ ’ . FO, ‘ 
OLDED PAPER TYPE; RATED 0.01 MFD, 600 Y 25 NFD, 3000 V OC WORKING TRATED. 10) HED ASO VOLTS DG: RORKING: 
DC WORKING. 
FCHLS46AG SERIES ISS. M 
f EXCEPT TOLERANCE ®CGiM- 

3/24/43 CsR:342-19 CG:K-38J604-4 4/3/43 CAW:3009-NSB : a ie ane ra AR nL "Siuwoseiueice 
MAR, 45 CAW:342 SuB 32SctE ABOVE MAY 43 FEB. 45 REV 10.0 ® 
ce: 481784 sH RE 13A 488 cay 481792 YeN-10/T8K-16 RE 48A 14? 481800 mark 12 RE 48A 316 
CAPACITOR-PAPER: RE 48A 110 CAPACITOR-PAPER: RE 3A 488 CAPACITOR, PAPER RE t3A 488 
RATED 12.0 HFO, 330V AC WORKING. 0.2 NFO. -2G00 HV. CCAY DWG. 450643- RATED 1.5 MFD, 6000 V OC WORKING. 


12 REV. BN) Tire FL CAPS. JULcnANUCTSS 


3/24/43 CGS25F514 CGrK+ 8315486 4/7/43 CAY3S$1301034 4/7/43 COLCATAI4E74 «CWS ESL~645480, 
MAY 43 REV 2 MAY 45 RAY 43 ISSUE 1 
cO-481785 NK 12 RE 48A 283 481793 fBM-10/TBK-16 RE 48A 147 481801 marx 12* RE 48a 307 
CAPACITOR PAPER: RE 13A 486 CAPACITOR, PAPER: RE 1354 488 CAPACITOR PAPER: RE 13A 488 
RATED 2.0 MFD, 1500 V DC WORKING. 8.0 HFD.-2000 WV. (CAY OWS. 450645- RATED 2.5 MFO, 330 V AC WORKING, 


1S REV 14) eRe FL CAP iULeKANCE = 108, 


*SL-a, SL-1 

3/26/43 co:TJU-16020 CW:BA-10044-25 4/7/43 CAY:SH1301035 4/4/48  CGICATH#2NF262 = CWIKS-3995 LIST 
NAY 43 ISSUE 2 May 45 : MAR. 44 Of ,U2,93 ISSUE 4 

481786 caYs25304 RE 13A 549 ‘ cG- 481794 cor23Fi20 RE 135A 488 481802 maRK 12 RE 484 313 
CAPACITOR-ELECTROLYTIC?: RE 48A 294 CAPACETOR-PAPER?: RE 484 139 CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 20/20/10 MFO, 250/50/300 V 0g 10 MFO, 2000 ¥ DC WORKING, 2 SECTION. RATEO 1 MFO/1 MFD, 3000 V DC 
WORKING. WORKING PER SECTION, 
3/26/43 CAW:APP CAY:P-7708985- 4/7/43 Cor23Ft20 CGzP-7963477-4 4/7/43 CGOLCATHIAFIS CWIKS-9022, 
MAY 43 1 sus t MAY 43 REV 4 MAY 43 tSSUE 1 

481787 cay-23304 RE 138 549 481795 sm RE 48A 173 c8n481803 rem-2, Tcu-2 
CAPACITOR-ELECTROLYTIC: RE 498A 294 CAPACITOR-PAPER: RE 15A 488 CAPACITOR, CERAMIC: 
RATED 30.0 HFD, 300 V DC WORKING. RATED 10-0 MFO, 1000 V DC WORKING. % | = RATED 0,0901 MFD, 500 V DC WORKING. 

TEMPERATURE COEFFICIENT-.0003/MNF/MHF/ 
- °C. 
(-13 

3/26/43 CAWSAPP CAY2P+7708983-2 4/7/43 CG:25F475 COLK3SII59-5 4/8/43 cLass c CGIK-7892055 
may 43 sup 4 May 43 Rev 3 may 43 REV 0. 

481788 caY-23304 RE 135A 488 481796 ss RE 48A 128 481804 mark tf MoD 1 RE 48A 139 
CAPACITOR-PAPER: RE 438A 138 CAPACITOR-PAPERS RE 135A 483 CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 0.5/0.5 MFD,. 200 V DC WORKING. RATED 0.1/0.1 MFD, 600 V DC WORKING, RATED 10.0 MFD, 600 VDC WORKING. 
3/26/43 CAWS250A CAY!1*7605996-_ 4/2/43 COSLE2XDMRIG-.1 CGSK35J639-6 4/8/43  CG:26F509 CG2K-7890473 
MAY 43 30 SUB 16 May 43 REV 3 MAY 43 REV ft 


| aenarninaa || 
RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


AE SHANNA 


3.48-82 Class 48—Capacitors 


SEAT [rast assionto ron | UNL SRANIG, [SHAR [ruse siento vox | GMM SRRH, 


4843805 MARK 11 MOD 1 RE 48A 139 4818135 Reo/aec ser. 
CAPACITOR PAPER? RE t3A 408 CAPACETOR-MICA?: 
RATED 10.0 MFD, 1400 V OC WORKING. 


AT 25°C, MIN. @ 1S 85 CAT 3OMC) WHEN 
TESTED PER CRV SPEC K-874014,. 


4/8/43 CGs26FS510 CGOIK-7890474 4/12/43 CAW21464 CRVIP-721242-3 

MAY 43 REV 1 AUG 43 REV 1 
4815305 MARK 11-MOD 1 RE 48A 139 481814  Rss/tcos ser. 

CAPACITOR PAPER? RE 13A 488 CAPACITOR-HICAS 


RATED 0.4 HFD; 10,000 V DC WORKING - RATED .Ol HFD, 330 VOLTS AC 
WORKING. Q@ 1S 9O CAT Suit) WHEN TESTED 
PER CRV SPEC K-874014. 


4/8/43 cos26F551 COM-7468894 4/12/43 CAWSI44Iu CRVIP~725742-4 
May 43 REV | AUG. 43 REV 1 

co: 481807 sx RE 135A 488 481815 cK series 
CAPACITOR-PAPER?: RE 42A 320 CAPACITOR CERAMICS 


TEMPERATURE COLFEICIENT. TYPE NUY32R TO 
BE FOLLOZED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
tN PER CENT. . 


RATED 1.0 MFD, 45,000 V DC WORKING. 


4/9/43 CG:14F9t CG2K+8369458 4/12/43 CBNSCLASS 8 CG:P-7763767-40 
MAY 45 REV. 0 HAY 43 REV O 
cen461803 Teu-4 481816 0s/os-! RE 13A 488 
CAPACITOR-CERA“IC?: CAPACITOR-PAPERS RE 484 163 


RATED 25 "4F, 5599 ¥ OC HORKING. TENSERA- 
= COEFFICHENT 0,034/"C + 15 
TYPE NUYZIR TO BE FOLLONca BY A 


DAS AND THE TOLERANCE IN FER CENT. 


RATED 0.5 MFO, 400 V OC WORKING. 


4/9/43 cLass D CAY:M-7407312- 4/12/43 CMALTP-431 CG:P-§986076-90 
AUG 43 11 $u3 4 MAY 43 

481809 Ror/r23c SER, RE 134 488 481817 mK 344 RE 48A 286 
CAPACITOR PAPER; RE 42a 163 CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 


RATED 0.006 MFO, 609 V DC WORKING. RATED 2.0 MFD, 600 V OC WORKING. 


4/10/43 cRvemTI RCAIM-86091- 4/14/43 COzTJH-6020 CWSESA-682052- 

MAY 43 509 SUB 6 MAY 43 14° ISSUE 2 
421810. &55/28¢ SER. RE 13A 488 481818 HK 344 RE 48A 286 

CAPACITOR -PAPE RE 48A 163 CAPACITOR PAPER: RE {3A 488 


RATED 0.01 MFO, 400 V DC WORKING RATED 4.0 MFO, 600 V DC WORKING 


4/10/43 CaveuTl 

HAY 43 SU3 6 MAY 43 (SSuE 2 
481811 k3o/n2¢ ser. 481819 KK 324 RE 48A 286 

CAPACITOR-HICA: CAPACITOR-PAPER: RE 135A 488 


RaTED 2000 MMF+S4, 599 V DC WORKING, 
wax, TEéP. COEF 1S 0 TO + 0.052/°C 
BETHEEN #INUS 32°C AND PLUS 65°C RETRACE 
CHARACTERISTIC 1S 0.05% AT 25°C, MIN Q 
1S 85CAT 30 MC) WHEN TESTED PER CRY SPEC 
K-874014, ; 
4/12/43 CAW11G64 CRVEP-721747-1 4/14/43 CDsTJH-20050 CWZESA-682952- 
AUG 43 REV oF . May 43 $0 ISSUE 7 


, RATED 3.0 KFD, 20900 V DC WORKING 


+ 481812 Ras/rze ser. 481820 HK 19 PE 484 284 
CAPACITOR-“ICA: CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 
RATED 2790 *FLS£, 509 V DC WORKE RATED 2.9 KF3, 1500 V DF WGORKLHG 
TEMP COEF IS O T0+9,018/°C BETH 
32°C TO 69°C, RETZACE CHAPACTERISTIC IS 
0.05% AT 25°C, MIN Q 1S BSCAT 30 MCD 
WHEM TESTED PER CRV SPEC K-874014 


CRVSP-F21 747-2 


4/12/45 CAW31464 4/14/43 COrTIL-15020 CWLESA-682057- 


AUG 45 REY 2 


ota, BR [rust ASSIGNED FOR on EGE ISH | 


RATED 3000 MMFtSS, 500 V OC WORKING, MAX. 
TEMP COEF 18 O TO +#.01 BETHEEN MIXUS 32% 
TO 65°C. RETRACE CHARACTERISTIC 1S 0.05% 


RATED 0.9002 MFO, $00 V DC WORKINGS. ZERO 


CRVEM-86051-511 4/14/43 COLTJH-6040 - CWrESA-692052-16 


481821 Sv CONVERSION RE 484 299 
CAPACITOR-PAPER: RE 153A 488 
RATED 1.25 MFO, 220 ViALC. WORKINGS 


4/14/43 CD:4C-590 CHIKS-5978L02 


MAR. 44 CWXS-$897 LO2 
481822 Hark 12 REAGA202 

CAPACITOR-PAPERS REI3A488 

RATED 16.0 MFO, 600 ¥ Of HOMIES, 3209 V 


DC TEST. SAME EXTER SALLY AS 462560 BUT 
DIFFERENT (NTERNAL CONSTRUCTION. 


*ESL-643702 18S 2 


(-10) 
4/22043 CWr0-165577 CuSLA-790341 
FEB. 45 0-164163 issue 10 
4291823 mark 11 RESBA321 
CAPACITOR-PAPER: RE1SA438 


RATED 0.01 MFO, 1809 V CC HORKI NG, 


CORY) 
5/3/43 CRY?K-86092 CRV:-86092-502 
HOY. 43 sua 7 

481824 zsx REACATEA 
CAPACITOR "01 AGE2:  RE13N438 
RATED 0.003 NFO, C NCAAI av. 
S643) CKr404-8 Curla+752384 
JUNE 43 Issue 3 

481225 zax REZ2A154 
CAPACITORN-“DILSED PAPE2: «= RELZAG3S 
RATED 0.01 MED, 400 V OC WORKING 
5/6/43 Cw:404-C CHrLA-752334 
FEB. 45 CO:10M issue 3 


$1325-A LORAN C-1 = RE 131438 
CAPACITOR-PAPER RE 48A164 
RATED 0.01 FD, 600 VOLTS OC WOxKtNG. 


9/8/44. CBV:A7257 


SEPT. 44 
481326 sq RE!ZA438 
CAPACITOR-PArre: RESEAI28 


RATED O12 MFO, 600 V OC KORKENG. 


(-10) 

$410043 CSLEXD“RTW-6-2 COIK-354639-7 

JUNE 43 , REV 5 
481327 dks REIZA439 

CAPACITOR-PAPTR: RE635128 


RATED 0225/0625 MFO, GOO V OC WORKING 
PER SECTION. 


€-10) 
S/10/43  CSLE2xOMRTA6- EGIK-35J639-9 


MAY 43 27 ISSVE § assionsp) JUNE 43° 25 REV & 
ISSUED 


[an | “saa | aetna [| oan | “ae? 
NAVSHIPS 900,109 


SAUATA | 


RESTRICTED 


[carne | “RASTA: | AHA, 


Class 48—Capacitors 


3.48-83 


DEALT [rast assicnen ron | HAMS, [HREUIRRS, [ease asioneo vox | HAMAR, | 


2Gelee8 , : 48103 DAS RE 13A 488 
CANCELLED, USE -421002. / CAPACITCR-PAPER: RE 48A 323 


RATED 0.1 MFD, 3000 V DC WERKING, 


*WITH SPECIAL BRACKET. 


5/10/43 8/10/45 CSLEXLNHSO-.1% CS3K-444919 
JUNE 43 SEPT 43 REV 0 
- 
eee ee saan 4818357 sa RE 13A 488 
e * ; CAPACITOR -PAPER: RE 48A 173 


RATED O.1/0.1 MFD, 659 V OC WORKINO EACH RATED O.IMFD, 2000 V DC WORKING 
IMFO, K . 


SECTION. 
(+10) 
ae CSUSEXORRINS SI COos ose ee 52 a0) 5/10/43 CG225F5S8 CGIK35J757-14 
REV § SEPT 43 REV 3 
eae Sh neta 401098 065 isk an 
CETI%-PAPERS aA GR-PAPER? 
RATED 1.0: "FD, €00 V DC WORKING. CARA CUL CRE ARES REoa GR. 164 


RATED 0.005 MFD,.6C9 V DC HCRKING. 
FOR REPLACEMENT USE -481645, 


. 4 - Ke - 
ies ESE ENAMEL OSI eae 2 5/10/43 cDstD CG:K43 3459-67 
FEB. 45 REV 0 
451351 3M REIZA488 481339 RE 13A 488 
CAPACHTO2%PAPTR: RES24523 CAPACITOR-PA RE 484 164 
RATED 0.25 MFO, 600 V DC WORKING. PATED 0.01 HED, 4CO V OS KOREINGs 
FOR REPLACEMENT USE -481 825. 
5710043 CSLEXDARTS-25 CO:K-353639-5 s/10043 CD10 CG:k-43J459-10, 
JUNE 43 REV § FEB. 45 11 REV O 
481332 mark ut REIS2488 481040 sQ RE 13A 389 
CAPACITOR-PAPER? REeSai 3a CAPACITOR=HICAS RE 48A 233 
RATED 0.006 MFO, 609 V DC WORKING. RATED 0.00075 MFO. 800 V OC WORKING. 
e 
€-209 
5/10/43 CHR:340-24 CO3K-35J604-9 $/10/43 COr2R CG:K-275733- 
JUNE 43 REV 4 SEPT 43 1304 REV O 
481333 as 481341 sa RE 13A 389 
CAPACITSR: PAPER: CAPACITOR MICA? RE 48A 233 
RATED 0.00047 KFD, 500 V OC WORKING. RATED 0.0001 MFD, 800 V DC WORKING. 
S/1O/43 CHESPME-470K5  CGLK43J738-41 5/10/45 COZ2R CGEK-274753- 
SEPT 43 REV 4 SEPT 43 1308 REV O 
4813834 cas 481342 sq RE 13A 389 
CAPACITOR-PAPERS CAPACITOR-KICA: RE 48A 233 
RATED 0.001 MFD, 500 V OC WORKING. RATED 0.00024 MFD, 800 V DC WORKING, 
5710043 CN2:P4G-1000K5 COrK45u723-45 8/10/43 CDz2R CGEK-270753- 
SEPT 43 REV 4 1309 REVO 
481335 sc-3 RE13A3 89 4281343 sa RE 13A 389 
CAPACITOR-“ICK: RES3At31 CAPACITOR -MICA: RE 48A 233 
RATED 0.0938 MFO, SOC VAC (°"S), RATED RATED 0.09039 MFD, 860 VOLTS DC WORKING. 
11/9/6.8/3 AMPS AT 3 MC/I AC/0.3 HCS 0.1 
aCe 
(-5) : 
5/10/43 CANF2US-328 COrK-35J758-2 s/10743 , CDI2R CG2K-275753- 
DEC. 44 REV 3 SEPT 43 1310 REY 0 


A © [rasr ASSIGNED FOR il suman | 


481844 as RE 13A 488 
-CAPACITCOR-PAPERS RE 48A 173 
RATED 10.0 MFO, 600 VOLTS GC KORKING 


UG 


5/10/43 CG226F524 CG:K-43)308-8 

SEPT 43 REV 2 
481845 vas RE 13A 488 

CAPACITOR-PAPER: RE 48a 173 


RATED 10.0MFD, 1000 VOLTS DC WORKING, 


# K-35d618-1 REV 4 


b410/45 Cus26F524 CG2K-439308-9 

SEPT 43 REV 2 # 
481346 Das RE 135A 488 

CAPACITOR-PAPER? RE 48A 138 


RATED 0.1/0.170.1 MFD, 600 VOLTS DC 
WORKERG EACH SECTION, 


*CCG:8A104870, ISS. 0 
OCIEs6BABIIS 
8/10/43 CSL ISXDMRBYS-.1 CG2K-435249-2 


APR. 45 OSEE ABOVE REV 3 * 
481847: das RE 13A 488 
CAPACITOR -PAPER: RE 43A 129 


RATED O.1/0.170.1 HFD, GOO YOILTS DC 
WORKING EACH SECTION, 


CGSK-473668-2 


REV O 
S/VI/43 CSLESXDRRNG-31  CUTK +43 N251-2 
NOV. 43° CO:DYR-6111 REV 3 
481348 sx RE 13a 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 48A 129 


RATED Ooi /06t MFD, 600 V¥ DC WORKING. 


S/19743 COSDYR-6011 CG:K-43J251-6 
SEPT 43 REV 3 


CRE 427349 TCS-6 
CAPACITOR-VARIABLE AIR? 

VARIASLE FROM 20 TO 425 HNF. CONTAINS 
55 SEMI-CIRCULAR- PLATES. ROUND SHAFT 
15716" LONG AND 0.218" IN DIAMETER. 
RATED 1500¥ OC. 


5719743 CRK:5035346 CH2Z:C0-797 
HOV. 43 / REV A 
421350 sq RE 13A 488 
CAPACITGR PAPER; RE 48A 129 
RATED 0.01/0.25 MFD, 600 V DC WORKING 
EACH SECTION. . 


5/11/43) CSLSXORWE-.OT CG:3K-+43JN251-10 


SEPT 43 REV 3 
421251 bas RE 13A 488 
CAPACITCR PAPER? RE 48A 324 


RATED 0.170.1/0.t HFO, 3000 V DC WORK: 
(NG EACH SECTION. 


$411743 CG325F513 CGK+44/3 9161 
SEPT 43 REV J 


MASUEAETBES denaracnaa [| [are [ARTE 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-84 


PAC First assignaa FoR | MAY ARAMING, 


481352 vas "RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 48a 325 
RATED 1.04FD, 500 V DC WORKING. 


S/11/43) CG3P-7765502-6. CG3P7765502-6 


FEB. 45 . REY 3 
481853 : RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPER? : RE 48A 325 


RATED 0.25 MFD, 600 ¥ DC WORKING, 
SIMILAR TO NAVY TYPE -483969 EXCEPT FOR 
WIDER FLANGE AND SHORTER TERMINALS, 


#NX30-20583 : 
S¢11443  CSLEXKMBWE-.25 CGSK-4453354-4 
MoV. 45 REV O 
481854 das RE 13 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 48A 326 


RATED 1.0 MFD, 800 V DC WORKING. 


B/TIF4S § CGE2SF215 CG2K-445334-5 
SEPT 43 REY O 


481855  CaNceLLeo 
CAPACITOR -PAPER 
CANCELLED FOR REPLACEMENT USE -481545 


SEPT 43 


481856 das 
CAPACITOR-CERAMIC? 
RATED $.5 MMF, 500 VOLTS DC WORKING. 
ZERO TEMPERATURE. COEFFICIENT. TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH. AND THE 
TOLERANCE ¢N PERCENT. 


(-20) 

B/1143 CBNSCLASS D CG2K-343238+2 

SEPT 43 REV O 
481857 as 


CAPACI TOR-CERAMIC? 

RATED 2.2 MMF, 500 VY DC WGRKING. ZERO 
TEMPERATURE COFFICIENT. TYPE NUMBER TO 
BE FOLLOWED 8Y A DASH AND THE TOLERANCE 
im PER CENT. 


€°20) 
5711743 CBNSCLASS BD CGEK-345238-3 


SEPT 43 REY 0 


481858 -a6acg 
CAPACITOR-CERAMIC: , 
RATED $.3 MMF, 500 V DC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NUNBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
im PER CENT. 


¢-20) 

5/11/43 CBNSCLASS D CGSK-34N238-4 

SEPT 43 : REV O 
481859 as 


CAPACITOR-CERANICS 

RATED 4.7MHF, 500 V OC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NUM3ER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
EM PER CENT. 


(-10) 
B¢1E743) CBNSCLASS DO CGOIK-3452358-48 
SEPT 43 REV 90 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


an 


481860 -4acacg 
CAPACI TOR-CERAMIC: 
RATED I5MMF,.500 V DC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT, TYPE NUHBER 
TO BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLER- 
ANCE IN PERCENT. 


¢-10) 

$¢11743 CBNsCLass 0 CGsK-34J3238-52 

SEPT 43 Rev 0 
481861 vas 


CAPACITOR-CERAMIC? 

RATED 27.0 MMF, 500 VDC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NUNBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
UM PER CENT. 


¢-10) 

541743 CBNSCLASS D CG2K-343238-S5 

SEPT 43 ae REVO 
481862 DAS 


CAPACITOR-CERAMIC?: 

RATED 33.0 MHF, 500 V DC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NUMBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
im PER GENT. 


(109 . 
S/11/43 CBNECLASS D CGEK-340238-56 
SEPT 45 REY 0 

481863 Das 


CAPACITOR-CERAMIC? 

RATED 68.0 MMF, 500 ¥ DC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT, TYPE NUMBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
am PER CENT. 


¢-10) : 
5/11/43 CBNSCLASS C CG2K-345238-60 
SEPT 45 ; REY 0 

481864 das 


CAPACITOR-CERAMIC?: 

RATED 10.0 MHF, 500 V OC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NUNSER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
(6 PER CENT. 


(+8) 
5/11/43 CBNSCLASS D CGSK-34)238-135 
SEPT 430 . REV O 

481865 as 


CAPACITOR-CERAHIC?: 

RATED 22.0 MHF. 500 ¥ DC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NUNBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
dm PER CENT. 


(+8) 

S/11/43 CBNSCLASS D CGEK-34)258-143 

SEPT 43 REV O : 
481866 bas 


CAPACITOR-CERAMIC? 

RATED 43.0 MMF, 500 V DC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NUMBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
im PER CENT. 


(+8) 
8711743 CBNSCLASS “D CG2K-34238-150 
SEPT 43 | . REV 0 

481867 Das 


CAPACITOR-CERAMIC: 

RATED St.O0 MMF, S500 V DC WORKING, ZERO 
TEMPERATURE CCEFFICIENT. TYPE NUMBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
iM PER CENT. 


(+53 - 
$711743 CBNSCLASS ¢ CGOIK-34J3258-1 
BEC. 44 REY © 


RESTRICTED 


rst ase vox | ATARI 


481868 bas 
CAPACITOR-CERAMIC: 
RATED 0.0001 MFO, 500 V DC WORKING. ZERO 
TEMPERAUTRE COEFFICIENT. TYPE NUMBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
tm PERCEST. 


¢-8) 
S/UI743 CBNSCLASS C CG2K-34J238-159 
SEPT 43 REY 0 

481869 as 


CAPACSTOR-CERAMIC?: 

RATED 0.00011 MFD, S00 V OC WORKING. 
ZERO TEMPERATURE COEFFICIENT, TYPE 
RUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND THE 
TOLERANCE iM PER CENT. 


¢-8) 
5/1143 CBMSCLASS C CG:K-3445238-160 
SEPT 43 ; REY O 

481870 bas 


CAPACITOR-CERAMIC: 

RATED 51.0 MMF, 500 ¥ DC WORKING. NEGA- 
TIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 30 X 10-6 
WNF/MMF/°C. TYPE NUMBER TO BE FOLLOWED BY 
A DASH AMD THE TOLERANCE IM PER CENT. 


(-8) 

6411743 CBNSCLASS D CGSK-349238- 

SEPT 43 1152 REV O 
481871 odas 


CAPACITOR-CERAMIC: 

RATED 75.0 MMF, S00 ¥ DC WORKING. NEGA- 
TIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 30 X 
10°6 MMF/MMF/°C, TYPE NUMBER TO BE FOL- 
LOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IK 


PER CERT. 

(-$) 

(8711/43 CBNSCLasSS ¢ CG2K-355238- 

SEPT 43 1156 REVO 
481872 DAS 


CAPACITOR-CERAMIC?: * 

RATED 0.0001 MFD, $00 ¥ DC WORKING. 
WEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 30 X 
10-6 MMF/MHF/°C, TYPE NUMBER TO BE FOL- 
LOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 


PERCENT. 

(-5) 

5710443 CBMSCLASS C CG2K-345238- 

SEPT 43 1189 REV O 
481873 as 


CAPACITOR-CERAMIC? 

RATED 0.00083 MFD, 500 ¥ DC WORKING. 
NEGATIVE TEHPERATURE COEFFICIENT OF 

30 X 10-6 MMF/MMF/°OC. TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE iN 


PERCERT. 

(+8) 

8701743 CBNECLASS C CGSK-345238- 

SEPT 43 : 1162 REV O 
481874 bas 


CAPACITOR-CERAMIC? 

RATED 0.00016 MFD, S00 V DC WORKING. 
WEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 

30 X 10-6 MMF/MMF/OC. TYPE KUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 

im PER CERT. 


(-8) 

8711745 CBNSCLASS B CGSK-349238- 

SEPT 43 1164 «REV 0 
481875 as 


CAPACITOR-CERAMICS 

RATED 0.00022 MFO, 500 V DC WORKING. 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
750 X 10-6 MMFCMMF/°C, TYPE NUMBER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
im PER GENT. 

(-20) 

S/19743 CBNSCLASS C CG3K-345238- 
SEPT 43 7015 REY O 


Sear Tet, FIRST ASSIGNED FOR | GHAYL DRAWING | 


431376 as 
CAPACITOR-CERAMICS 
RATED 51.0 MMF, 509 V DC WORKING. NEGA- 
TIVE TEMPERATURE CCOSFFICIENT OF 750 xX 
10-6 HMF/MMF/°C, TYPE HUNBER TO 2 FOL- 
LOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 
PERCENT« 


C-$) 

6/11/43 CBN:CLASS D CG2K-345238- 

SEPT 43 7152 REV O 
481377 vas 


CAPACITOR-CERAMICS 

RATED 91,0 MAF, 529 V DC WORKING. NEGA- 
TiVE TEMPERATURE CF 750 X 10-6 MHF/KKFS 
°c. TYPE NUMZER TO 2 FOLLOWED BY A DASH 
AWD THE TOLERAKCE tM PERCENT. 


¢-$3 
5711/43 CBNSCLASS D CG6sK-345238- 
SEPT 43 7158 REV O 


4012978 pas: 
CAPACITOR-CERAMICS 
RATED 240.0 MYF, £00 V DC WORKING. NEGA- 
TAVE TEMPERATURE COEFFICIEMT OF 750 Xx 
10-6 MHF/HMF/OC, TYPE KUMBER TO BE FOL- 
LOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 
PER CERT. 


C5) 
$711/43 CBiSCLASS C CGSK-345238- 
SEPT 43 7168 REY O 


481379 sn-t im-s 
CAPACITOR-CERAMICS 
RATED 0,C0COOSES MFO, 500 V WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. TYPE NUMZER TO 
BE FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
UM PERCENT. 


5/15/43 CERSHPOK CATALOG. 


SEPT 43 


481509 tcs-6 
CAPACITOR-VARIABLE AIR: 
VARIA2LE FROM 4.5 TO 75.0 HMF. CONTATHS 
20 SEKI-CIRCULAR PLATES. RATED 112C€ VOLTS 
DC. SURILAR TO TYPE -481232 


8419743 CHCSAPC-75 CHZ:CO-798 
NOV. 43° CRKS REY O 


4872881 rcs-6 
CAPACITOR-VARIAZLE AIRE 
VARYAZLE FROM 3.9 TO 25.0 RMF, CONTAINS 
7 SEM) CIRCULAR FLATES. R/TED 1120 VOLTS 
DC. SIMILAR TO TYPE -481082. 


$/29/43 CHCSAPC#25-C CHz3C0799 
wMOY. 43° CRK3 REV O 


cuc431d81-a teJs-2 

CAPACITOR-AIR VARIAZLE 

VARTAZLE FROM 3.9 TO 25.0 RAF. CONTAINS 
7 SEMICIRCULAR PLATES, SavE aS NAVY TYPE 
-43038t EXCEPT STATOR SUPPAD2T SLIGHILY 
LONGER AND SLIGHT DIFFERENCE IN SHAFT 
DtamETER. 


6/30/44 CHC: CGsP-7761345-1 


SEPT, 44 APC-25-C REV 28 
@ 
481222 15) TCJ-t RE 48A 110 
CAPACITOR-PAPER: RE 135A 488 
RATED 0.2 HFD, 375 VOLTS DC WORKING. 
$/21043 CG:25F553 CG:P-7764206-5 


SEPT 43 Rey 6 


AEM 


Class 48——Capacitors 


| ENG [nase assonen ror | HAT aPAYINS, 


ven eNATION 


3.48-85 


CER 4813835 #ANsARR-2 

CAPACITOR CERAMIC: 

RATED S MMF, SOOV DC WORKING. NEGATIVE 
TEMPERATURE COEFFICIENT OF 30 X 10*6 
HMF/MHF/OC, THIS TYPE NUMBER TO BE FOL- 
LOWED BY A DASH & PERCENT TOLERANCE. 


€-10) 
5/25/43 CERSHCSOKS CW3ES-692529-2 
SEPT 43 {ISSUE M(12) 


CER 481334 *anraRrR-2 

CAPACITOR. CERAMIC? : 
RATED S MMF, S00 V OC WORKING. NEGATIVE 
TEMPERATURE CGEFIICIENT OF 80 X 10-6 
MMF/MMF/OC, THIS TYPE NUMZER TO BE FOL- 
LOWED BY A DASH AND PERCENT TOLERANCE. 


¢-10) 
S725743 CERSNOBOKS CWSES-692529-+2 
SEPT 43 ISSUE MC12) 


CER481305 *AN/ARR-2 
CAPACITOR.CERAMICS 

RATED 10 MMF, 600 V DC WORKING. POSI- 
TIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 120 X 
10°6 MMF/MAF/°C, THIS TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND PERCENT TOLERANCE. 


¢€-10) 
5/26743 CERSPI20KIO CWSES-692529-3 
SEPT 43 ISSUE MC12) 


CER 481806 *ANranr-2 

CAPACITOR CERAMIC: 

RATEC 104F, 500 V DC HORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. THIS TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH ANDO PER- 
CENT TOLERA'ICE. 

SCHZ=SCO“1112-& CRVIM-420506-10 SUB 16 
(-10) *CENS300442-5 REV 4 

8/25/43 CERSI:POKIO CWIES-692529-3 
SEPT 43 ISSUE MCI2))*® 


CER481387 *AusanRr-2 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATED SO%MF, $00 VOLTS DC WORKING. NEGA- 
TIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 80 X 
10-6 MiF/MHFOC. THIS TYPE NU4ZER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND PERCENT TOLERANCE 


+10) 
6725743 CERSHOSOKIO CWSES-692529-3 
SEPF 43 ISSUE ACT2) 


CER481388 *Ausare-2 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATED 30%MF, 500 YVGLTS DC HORKING. HEGA- 
TIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 470 X 
10-6 MAFMMF/OC, THIS TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND PERCENT TOLERANCE 


(10) 
5725743 CERS470K30 CHSES-692529-5 
SEPT 43 ISSUE M(12) 


CER481889 *ansanz-2 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATED 24%F, 500 VOLTS DC WORKING. NEGA- 
TIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 30 X 
10-6 MMF/MMF/OC, THIS TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH ALD PERCENT TOLER- 


ANCE. 
¢-10) 

6725743 CWsHOsOK2 CW2ES-692529-7 
SEPT 43 ISSUE MCI2) 


cER 481890 *ansarr-2 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATED 2HUF, 500 V OC WORKING, NEGFTIVE 
TENPERATURE COEFFICIENT CF €9 X 10-6HNF7 
MMF/OC, THIS TYPE NUNGER TO CE FOLLOWED 
BY A DASH AHD PERCENT TOLERANCE, 


(+10) 
$725743 CERZNOZOK2 
SEPT 43 


CHSES-692529-7 


RESTRICTED 


|rsr ASSIGNED ron | SMa, | 


CER481891 *AnsaRr-2 

CAPACITOR CERAMIC: 

RATED }eSH4F, 500 V DC WORKING, POSITIVE 
TEMPERATURE COEFFICIENT CF 120 X 10-6 
MMF/MMF/OC. THiS TYPE KUMZER TO BE FOL- 
LOWED BY A DASH ANO PERCENT TOLERANCE. 


(+109 
$/25/43 CERSPIZ0KI-5 CWSES-692529-9 
SEPT 43 ISSUE M(T2) 


cER481892 *ANsARR-2 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATED 1.5H4F, $00 V CC WORKING. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. THIS TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND PER- 
CENT TOLERANCE. 


5725/43 CERSNPOKI-S 
SEPT 43 


CWSES-692529-9 
ASSUE M(12) 


CER481893 *ANSARR-2 
CAPACITOR, CERAMIC: 

RATED }eSHMF, 5CO VOLTS DC WOR: 
NEGATIVE TEMPERATURE CCEFFICIENT OF 
80 X 10-6 MAF/MMF/OC. THIS TYPE HUMBER 
TO BE FOLLOWED BY A DASH AND PERCENT 


TOLERANCE. 

(+10) 

$/25043 CERZNOBOKS.S CHrES-692529-9 

SEPT 43 ISSUE MC12) 
481894 mxKic RE 13A 488 

CAPACITOR -PAPER: RE 48a 330 


RATED 4.0MFD, 600 YOLTS DC WORKING. 


5/26/43 CAW:610 CAHS14304 PT I 


FEB. 45 REV A 
481395 mki2 RE 48A 330 
CAPACITOR-PAPER: RE 13A 588 


RATED 2.0 HFD, 1000 VOLTS DC WORKING, 


5/27/43 CAWS1010 CAws{43504 PT 2 


FEB. 45 REY A 
481896 HARK 3&4 RE 484 138 
CAPACITOR=PAPER: RE 313A 488 


RATED 065/065 HFD,. GOO VOLTS DC WORKING 
EACH SECTIOHs 


642743 CSLS2XDHRBW6-65 CHSESA-682063~ 
SEPT 43 91 iSSUE 5 


481397 MARK 3&4 RE 423A 338 
CAPACITOR-PAPER: RE 135A 488 
RATED 0.1/0.1 UFD, €00 VOLTS DC WORKING 
EACH SECTION. 


62043 COsOYRB-6011 CWSESA-682063- 
SEPT 43 CSL:2XDMR8SM6-.1 89 ISSUE §& 


481898 Mark 3&4 RE 42a 138 
CAPACITOR PAPER; RE 13A 488 
RATED 0.25/0.25KFD, 600 V DC WORKING 
EACH SECTION. 


6/2743 COsSDYRB-6022 CHSESA+682063- 
SEPT 43 90 ISSUE 5 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-86 


431099 MARK 344 RE 453A 138 
CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 
RATED 0625/0.25iFD, 600 V DC WORKING 
EACH SECTION, ; & 


6/2/43 CSLE2XDNRSW6-.25 CNSESA-662063- 
SEPT 43 96 ISSUE § 


481300 QeF RE 48A 212 
CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 
RATED 0.014FD, 600 VY DC WORKING. 


673/43 CW2D-163104 CUSESA-645292 


SEPT 43 ISSUE J 
481201 Fe RE 43A 231 
CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 


RATED 0.02 HFD, 20,000 VOLTS DC WORKING. 
RHiEWOLEC TUSE 2°172" DIA X B-1/2" LONG, 
ONE 174-20 SCREW TERMINAL IN EACH END. 
LENGTH OVERALL 10-1/2"%. re 


HCD:SK-4448 REV Z 


6/9743 COsBT-15A CH 3BA-10048-2 


SEPT 43 Issue 2 # 
481902 DaAH-1 RE 429A 110 
CAPACITOR-PAPER: RE 13A 488 


RATED 8.0 HFD, 600 V DC WORKING, 


6/9043 CFTSF°36695-9H 


SEPT 43 
481303 DaH-! RE 484 110 
CAPACITOR-PAPERS RE 13a 488 


RATED 4-0 HMFD, 1000 V. DC WORKING. 


679743 CFTSF-36694-1F 
SEPT 43 : 


c¢- 481904 tcec-3 

ANTEHNA LOADING : 

CAPACITOR: CONSISTS OF 14 mMiCA CAPA- 
CITORS, CO-481247-32. RATED £5900 V OC 
TEST, 28 AMPS AT F50KC. 22 AMPS AT 90 KC 
IHSULATEO FOR 15000 ¥ RF ANDO ARRANGED 
FOR SWITCHING TO VARIOUS SERIES~PARALLEL 
COMBINATIONS. 

6411/43 ML-7355091G1 CG:P-77641715 
SEPT 43 et REY I. 


t 


cCFT491905 ag 
CAPACITOR-VARIABLE AIR? 


VARIABLE FROM 2-9 TO 27.5 BHF. 9 PLATES... 


ROUND SHAFT. : 


6/21/43 CFTSF-34481-2-2 CFTsF-34480-2b 
SEPT 43 . CET SF-34482-5K 


481906 MARK 3&4 RE 42a 138 
CAPACITOR-PAPERS RE 135A 488 
RATED 0.5/0.5HFD, 600 V DC WORKING EACH 
SECTION, ; ; : 


6/21/43 CDLDYRB-6055 CHSESA-682063 - 
SEPT 43 97 ISSUE & 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


cFT481907 daq 

CAPACITOR-VARIASLE AIR: 
VARIABLE FROM 1.2 TO 19.8MNF. 7 PLATES, 
ROUND SHAFT, 


6422743 
SEPT 43 


CFTSF-34481-2-3 


481908 sa & Sh-2 
CAPACITOR -PAPER: 
RATED 460 MFD, 600 V DC WORKING. 


6/24/43 CG226F164 
SEPT 43 
481909 YL 


CAPACITOR-ELECTROLYTIC?: 
RATED 8000 HFD, 25 V DC WORKING. 


6725743 CSLEDFN 
SEPT 43 
481910 ye 


CAPACITOR-ELECTROLYTIC?: 
RATED 20 MFD, 50 V DC WORKING, 


6/26/43 
SEPT 43 


CSL SDXDR 


481911 Mark 19 
CAPACITOR -PAPER: 


RATED 0.25 MFD, 


¢-10) 
7L43lay 


CDsTJH-200025 


SEPT. 44 CAK32009MSB 


481912 sm 
CAPACITOR-PAPER: 
RATED 0.02 MFD, 600 V DC 
INSULATED CAN. 


®CW3BA-10055-24 ISS 11 


T1643 
Way 45 


CSLEXTIMW6-.02 


°481912-a sJ-1 
CAPACITOR, PAPER 


RATED 0.02 MFD. 


CFTSF-34481-2b 
CFTSF-34482-1K 


RE 113A 488 
RE 48A 137 


CRV3K-882570-1 
SUB 2 


RE 13A $49 


CSL3E2055 
ISSUE A 


RE 13a 549 
RE 48a 311 


CSL3E2055 ISS A 


RE 48A 286 
RE 135A 488 


2000 ¥ DC WORKING. 


CWSESA-682052-6 
ISSUE 9 


RE 48A 163 
RE 135A 488 
WORKING. 


CSL3P-4597 
ISSUE A * 


RE 135A 4886 
RE 48A 163 


1OOOY DC WKS. IS¥LATED 


CAN. SAME AS -481912 EXCEPT WKG. VOLT- 


AGES 

“2 2412045 CSLSXTEMMIO- 

, APR. 45 202 
481913 sn 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED O.O1H%FD, 400 V DC HONKING. 
FOR REPLACEMENT USE -481915-A. 


746143 
MAR. 44 


CSLSXTIMNWA-. 01 


CW3BA-10055-41 
iss it 


RE 48A 163 
RE 135A 488 


CSLEP+4597 
tSSUE A 


OUTING [FEST assigns For | oeAietetHign | DESORATION —_|Finsy assignen ror | RAPER [ OEGNATION [Fins assionen ror | WADE ARATION 


RE48A163 
RELSASBRE 


481913-A WX3, MIKA 


CAPACHTOR, PAPER 
RATED 0.01.1000 VOLTS OC WHG. 


279/44 OSLEXTSHW10-.01 CW23A-10055-40 


HAR.» 44 ee isSuE 7 
481914 Su RE @8A 286 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 


RATED 1.0 MFD. 2000 V DC WORKING. 


T7043 CDsTJH-20010 CHSESA-682052- 


SEPT 43 48 ISSUE 10 
481915 sJ RE 48A 286 
CAPACITOR PAPER: RE [3A 488 


RATED 2.0 MFO, 2000 V DC WORKING. 


TITS CDSTJH-20020 CWSESA-682052- 
SEPT 43 49 ISSUE 10 


coG@ 4641916 Tex-4 RE 48A 163 
CAPACITOR*PAPER(TUBULAR):3 RE 13A 488 

1 MFD. 400 ¥ DC WORKING. CONSISTS OF ONE 
CAPACITOR, NAVY TYPE -48776 WITH A 
MOUNTING CAP SWEATED ON END FOR SCREW 
MOUNTING. SCREW 3-32, 378" LONG, 


TIN3043)  CDSYC-564A 
SEPT 43 MODIFIED 


CoQ481917 TBx-4 RE 48A 327 
CAPACITOR-PAPER( TUBULAR? RE 13A 488 
0.02 MFO. 400 V DC WORKING. CONSISTS OF 
ONE CAPACITOR NAVY TYPE +48774 WITH AN 
INSULATED BUSHING ASSEMBLY SWEATED ON 
LEAD END FOR SCREW MOUNTING. BUSHING HAS 
172° HEX HEAD AND 378-32THD, 174" LONG 
SCREW. 

7A13743) COSHC-1250 

SEPT 43 MODIFIED 


481318 mk-12 RE 135A 488 
CAPACITOR-PAPER? RE 48A 325 
RATED 0.05 HFD, 600 V DC WORKING. 


7/13/43 CSLEXEMRBWG6-.05 CH2BA-10071-16 
SEPT 43 CGF3S!IH.TO 7700 ISSUE 3 


481919 mK-12 RE 135A 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 48a 325 
RATED 0.1 MFD, 600 V DC WORKING. 


77V3443  CSLEXEMRBWE-.1 CWsBA-10071-17 


aaa 43 CGF:Stm TO 7701 ISSUE 3 


4813920 Mk-12 RE 3A 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 48A 325 
RATED 0.25 MFD, 600 Y¥ DC WORKING. 


7A13743 CSLSXEMRBW6-25 Cw¥rBA-10071-18 
SEPT 43 CGF:SIM.TO 7702 ISSUE 3 


care | RAST | STE _| 


NTS, SERN 


$31921 HX-12 RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 48A 325 
RATED 0-5 HFD, 600 V DG WORKING- 


T/V3043 CSLEXENRSY6-.5 CWLBA-10071-19 

SEPT 43 CGFESIM.TO 7703 ISSUE 3 
481322 Hx-s2 RE 13A 488 

CAPACITOR -PAPER: RE 48A 325 


RATED 1,0KFD, 600 V DC WORKING. 


SCRP:S-35-5406 


7/13/43 CSLEXEMR@H6-1 CWsBA-10071-20 

MAY 45  CGF:SIM.TO 7704 issue 3 *® 
481323 K-12 RE 13A 488 

CAPACITOR-PAPERS RE 48A 325 


RATED 0.1/0.1 MFD, 600 V DC WORKING EACH 
SECTIONS 


TO13/43  CSLE2ZXENRBYG-.1 CHSBA-10071-22 

APR. 45 CGF:7706R ISSUE 3 
481924 ex-12 RE 13A 488. 

CAPACI TOR-PAPERS RE 48A 325 


RATED 0.5/0.5 FD, 600 ¥V DC WORKING EACH 
SECTION, 


TANS T43 
SEPT 43 


CSLS2XEHURBNG-.5 CWSBA-10071°24 
CGFSSimeTO 7708 ISSUE 3 


481925 K-12 RE 153A 488 
CAPACITOR-PAPER : RE 48A 325 
RATED 0.3/0.1/0,1 MFO, 600 V DC WORKING 
EACH SECTION. 


- CAT 2T-7605996-3! 
CSLISXEMRBWE-.1 SUB 22 


713/43 CGF:7710R CW:BA-10071-26 

APR. 45 CAW:618BC ISSUE 3 
481326 ux-12 RE 135A 488 

CAPACI TOR*PAPER? RE 438A 325 


RATED 0.2570.25/0.25 MFD, 600 V DC ORK: 
ONG GACH SECTION. 


TIN3743 CSLE3XEMRONG-.25 CH22A-10071-27 
SEPT 43 CGF:SIM.T0 7711 ISSUE 3 
481927 mK-12 RE 13A 488 


CAPACITOR-PAPER3 RE 48A 325 
RATED 045 NFD, 600 V DC WORKING. 


TAVSCAS CSLEXKMRBYC-.5 CH2BA-10071-102 

SEPT 43 CGF: ISSUE 3_ 
481928 K-12 RE 135A 488 

CAPACITOR-PAPER: RE 48A 325 


RATED. 1.Q MFD, 600 V OG WORKENG. 


CHrBA-1t007t-10 
isSuE 3 


TAI3Z743) CSULXKMRANG-1 


SEPT. 43 CGF; 


Class 48—Capacitors 


[ SBS, [nase asioneo rox | HASLSRANG, 


491229 * 
CAPACITOR-PAPER: 


RE 135A 438 
RE 48A 325 


RATED 0.5 MFD, 500 V CC WORKING, 


OcG323F213. 23F21362 


“FIRST PURCHASE: NXS0-20583 
7/14/43 CSC: CG2K-445334-3 
SEPT 44 %SZE ABOVE REV O 
481929-A UE-1 RE (3A 4888 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 325 


RATED 0.5 MFO, 600 V DC WORKING. 


5/8/44 CSL: COlK-S6J873-5 
AUG. 44 CG: REV O 
431939 id RE 13A 488 


CAPACITOR-PAPER; 


RE 48A 326 


RATED 0.09 MFD, 600 V DC WORKING. 


FIRST PURCHASE: NX30-20583 
7/14/43 CSL CGrK-44/334-6 
SEPT 43 CG:26F554 REV O 
401931 * RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 48A 138 


RATED 0.2 MFD, 600 V DC WORKING. 


FIRST PURCHASE: NX30-20583 

4114043 CSL Co2K-43N249-8 

SEPT 43 CGS25F574 REV 3 
431932 sa RE 135A 488 

CAPACI TOR=PAPER: RE 42A 164 


RATED 0.06 MFO, 400 V DC WORKING. 


TIVAT43 CAR: CG IK+35U604-10 
SEPT 43 REV 5 
481333 sa RE 13A 488 


CAPACITOR *PAPERS 


RE 48a 139 


RATED 10.0 MFD, 609 V DC WORKING. 


715043 CGs25F 471G2 CGEK-52y53-1 

SEPT 43 REV 3 
401934 sq RE 135A 4823 

CAPACI TOR-PAPER RE 48A 139 


RATED 15.0 HFD, 600 VW DC WORKING. 


TF1S/43 CGE2SF 47262 CGEK-52 53-2 

SEPT 43 REV 3 
481935 se RE 13A 488 

CAPACITOR PAPER? RE 48a 139 


RATED 4.0 HFD, 600 V DC WORKING. 


TEISS4S 
SEPT 43 


CGs26F 41862 CGSK-52U53-3 


REV 3 


MEATS | SUNTAPTNIE 


3.48-87 


DENGHATION 


FIRST ASSIGNED FOR OR EGRET GN 


451935 se. RE 13\ 483 
CAPACITOR PAPER: RE 424 139 
RATED 0.285FD, 3000 V oO WORKING. 


TAIS043 CGS26F601 CGK=52053-4 
DEC. 44 REV 3 
481935-a sp RE 1344235 
CAPACITOR, PAPER RE 48A139 
RATED 0.25 HFO, 3990 VOLTS So Hor.iNG. 


SAME AS -481936 EXCEPT FOR TYPE OF 
TERMINALS 


12/28/43 CG325F628 CG352I53 
DEC. 44 SH 4 REY 3 


RE 113A 488 
RE 48A 139 


481337 $9 
CAPACITOR +P APER 
RATED O.} MFD, 2000 V OC ® 


TINS/43 CGE25F $5862 CGrk-52J53-°5 

SEPT 43 REV 3 
4A81937-A VE-1 RE 13A 433£ 

CAPACITOR, PAPER RE 48a 139 


RATEO Of MFD., 3000¥ OC HO2% 
SAME AS -481937 EXCEPT FOR HIGHES 
#WG VOLTAGE. 


WORK 


6/24/44 CG325F627G2 CG2K-56I875-4 

OEC. 44 REV O 
481938 sq RE 135A 488 

“CAPACITOR -FAZERS RE 4348 139 


RATEO 0.01 HFD, 6090 VOLTS OC HOR 


NGe 


TIWS/43  CG:25F 56062 CGrK-52J53-6 
WOY. 43 REY 3 
48139339 * RE 13A 498 


CAPACITOR-P3 3 RE 4ca 173 
RATED 4.0 MFD, 600 V DC WORKING. 


SFIRST PURCHASE: NX80-20583 

7419743) CGtecr 36) CGEK-35S757-13 

SEPT 43 REV 5 
481940 * RE-13A 488 

CAPACITCR-PAPE RE 40A 110 


RATED 4.0 WFD, 600 V OC WORKING. 


"FIRST PURCHASE: NXS0-20583 
7415/43 CGs26r52t CG2K-43303-2 
SEPT 43 REV 4 
481941 sa RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPE2: RE 42 187 


RATED O01 NFO, 6669 VELTS DC WORKING. 


PASTAS 
SEPT 43 


CGs25F 50952 CS3K-4759438-1 


REY 0 


RESTRICTED 


BROT BANAT 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-88 


SEATON FIRST ASSIGNED FOR OR ARE, 


481942 sQ RE 134 549 
CAPACTTOR ELECTROLYTIC? RE 438A 311 
RATED 10.0 MFO, 50 V DC WORKING. 


7715743 CSLEDX05010 CGSK-35J601-4 
SEPT 43 REY 6 


481943 s# RE 13A 549 
CAPACHTOR-ELECTROLYTIC: RE 48A 311 
RATED 40.0 FD, 350 VOLTS DC WORKING, 


7/18/43 CSL3DXD-40350 CGtK-35 5601-7 
SEPT 43 REV 6 


481944 bas 
CAPACITOR-CERAMIC?: 
RATED 150 MMF, SOO V DC WORKING. NEGA- 
TIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 80 X 
10-6 MMF/MMF/°C, TYPE HUMBER TO BE FOL- 
LOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE IN 
PERCENT. 


7/18/43 CBNSCLASS C  CGEK+34J238- 
SEPT 43 . 2163 REVO 


481945 as 
CAPACITOR CERAMIC: 
RATED 100 MMF, 500 VOLTS DC WORKING. 
NEGAT¢VE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
220 X 10-6 MMF/MMF/OC,. TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE 
tm PER CENT. 


7F1S743 CBNSCLASS ¢ CG3K-34J238- 
SEPT 43 4159 REY O 


481946 s@ 
CAPACITOR-CERANIC 
TRIMMERS 62.0 MMF MAX, 12 MMF MIN. ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. HAS SCREW 
ORTVER SLOT 500 ¥ DC WORKING. 


TH1S743 CRNTFAZ TYPE CG3K-445534-7 
SEPT 43 832 REV I 


481947 se . RE 135A 389 
CAPACITOR-NICAS RE 48A 143 
RATED £00 MHF, 800 VOLTS DC WORKING. 


TIV6/43 COIR CG2K-27753-400 

SEPT 43 REVO . 
481948 se RE 13A 389 

CAPACITOR MICA: RE 48A 143 


RATED 240 MHF, 800 V DC WORKING. 


7716743 COIR CG2K-274753-401 
SEPT 43 REY. O 


481949 sq RE 13a 389 
CAPACITOR-MICAS RE 48A 143 
RATED 390 MMF, 800 V DC WORKING. . 


716743 CDSIR OG:K-274753-402 
SEPT 43 REY O 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48 —Capacitors 


EE SARIS, 


481950 sa RE 134 389 
CAPACITOR-MICA: RE 48A 143 
RATED 750 MMF, BOO VOLTS DC WORKING, 


TAVGS43 COSIR CG3K-27J3753-403 
SEPT 43 REY O 


481951 9 mxi RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 48A 321 
RATED 0.01 MFO. 1500 V DC WORKING. 


7720743 CRVSK-86092-503 CRVIN-86092-503 
mov. 43 REV 7 


481952 sa RE 13 S49 
CAPACI TOR-ELECTROLYTIC: RE 48A 315 
RATED 10 WFD, 50 Y DC WORKING. 


723/43 CSL20X0T-5010 CG3K-435402-5 
SEPT 43 REV 2 


481953 mK-12 RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPER: RE 46A 128 
0.5/0.5 MFD, EACH SECTION 600 V OC WORK- 
UNG. OIL FILLED. 


¢-153 
7429/43 CSLEZXDARTWE-0.5 CHTES-682065- 
AUG. 44 ; 10 Issue 8 


481954 HAK-12 RE 153A 288 
CAPACITOR-PAPERCTUBULAR): RE 48A 163 
G.1 MFO, 600 ¥V DC WORKING. OIL FILLED, 
HERMETICALLY SEALED, HAS INSULATING TUBE 
SAME AS -481570 EXCEPT SMALLER IN BODY 
*CDU:3-651.DD-3337-A, CZH:300-104 REY O 
BTL :BA-10055-12,1SS.12. BCAWSTYPE 689 MX 
(10) 

729/43 CSLEXTINWG-0.1 CWsBA-10055-30 
FEB. 45 CMAsTP4I18 @ issue 3 * 


401954 
LENGTH. 


481955 K-12 RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPER(TUBULAR): RE 48A 163 
0.02 MFD, 2000 V DC WORKING. O1L FILLED. 
HERMETICALLY SEALED, HAS INSULATING 
TUBE. SAME AS NAVY TYPE -482249 EXCEPT 
FOR uSE OF INSULATING TUBE. 


€-10) 
7729743 CSLEXTIMW20-0,02 CW:BA-10055-85 
AUG. 44 ‘ YASUE 5 


481956 mK-i2 RE 13A 488 
CAPACITOR-PAPERCTUBULAR): RE 48A 163 
0.25 MFD, 600 V DC WORKING. OIL FILLED, 
HERMETICALLY SEALED, HAS INSULATING 
TUBE. : 


€-203 


7429743 CSLSXTHWG6-0.25 CweS3A-10055-331 
SEPT 43 : ISSUE 4 


RESTRICTED 


[eee he FIRST assionen ron | oka | 


481957 mK-12 RE 13A 488 
CAPACITOR -PAPER? RE 48A 284 
t WFD, 2000 ¥ DC WORKING. OFL FILLED, 
HERMETICALLY SEALED. 


(tO) 
729743 COsTIL-20010— CNHSES-682057-39 
AUG. 44 tSSUE 6 


481958 MK-12 
CAPACI TOR-CERAMICCINSU- 
LATED): RATED 7 MMF, 500 V OC WORKING. 
ZERO TEMPERATURE COEFFICIENT. THIS TYPE 
NUMBER SHALL BE FOLLOWED BY A DASH AND 
A PERCENT TOLERANCE. 


(-7) 
7729/43 CERSNPOK7 CU2BA-10062-25 
MAY 45 CBN3932. ISSUE 6 


481359 mK-12 
CAPACITOR-CERAMIC CINSU- 
LATED): RATEC 100 MMF, 500 V OC HORKING 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT 750 
MMF/MMESOC, THIS TYPE NUMBER SHALL BE 
FOLLOWED BY A DASH AND A PERCENT TCLER- 
ANCES  *CHZ3CO-717 ISS 0 CFN3300442-8 
(-10) REV 4 
7729743 CER:N750L100 CW:BA-10062-26 
SEPT 43 issue6 * 


481960 MK-12 
CAPACI TOR-CERAMIC CINSU- 
LATEDS: RATED 7.3 HF. 500 V DC WORKING 
POSITIVE TEHPERATURE OF COEFFICIENT 320 
NHF/MMFSOC,. THIS TYPE NUMBER SHALL BE 
FOLLOWED BY A DASH AND A PERCENT TOLER- 


ANCE. 

(-3.5) 

7F29743° CER PS20K7.3 CWSBA-10062-27 
SEPT 43 ISSUE 6 


coc 481961 mx-12 

CAPACITOR-VARI-ABLE 

CAIR): RATED 3 TO 25 MNF. RAS 6 ROTOR 
PLATES, 6 STATOR PLATES, 0.030" PLATE 
SPACING. SHAFT 3/4" LONG WITH SCREW 
ORIVER SLOT. STATOR ROD AND ROTOR TERMI- 
NAL EXTEND 7/16" OUT FRONT OF CERAMIC 
t#cw:682070 #SS. 21 

7/29/43 CHCZAPC-25 MOD. CWES0-695270- 
SEPT 44 COC:790-AT 10, ISSUE C(5S)* 


coc 481961 
BASE. 


coc481962 = HK-Iz 

CAPACITOR-YARIABLE CAIRD: 

RATED 6.5 10 100 MMF. HAS 13 ROTOR AND 
14 STATOR PLATES, 0.015" PLATE SPACING. 
SHAFT 374" LONG WITH SCREW DRIVER SLOT. 
STATGR ROD AND ROTOR TERMINAL EXTEND 
7446 OUT FROWT OF CERAMIC BASE. 


729/43 CHC:APC-100 MOD CH:ES0-695270-11 
SEPT 44 COC;:808-AT Cw:682070 ISS 21 


4819635 so-4 RE S3A 389 
CAPACSTOR-MICAS RE 493A 328 
RATED 0.01 MED, 400 V DC WORKING. 


8/2743 CMR: CRVSK-97670-5 
SEPT 43 REV 2 


[BAU [rast assicnen rox | GWE GRIG, 


CW-481964 HK-12 

CAPACITOR-CERAMICS 

90 MNF + 30 MMF AT 20KC, 300 ¥ DC HORK- 
ING. POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
0.00075 MMF/MMF/°C, TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE TOLERANCE,IN 
PERCENT. 


6/6743 = CWsD-162582 CHSESA-654294 
SEPT 43 ISSUE 1 

cw- 481965 HK-t2 RE 48A 329 
CAPACITOR-PAPER: RE 135A 488 


RATED 0.00025 MFD, 25000 ¥ DC WORKING. 


8/6/43 
HOV. 43 


CWe0-164294 CWLESA-652784 


tSSUE 3 


cFT 481966 YL 

CAPACITOR-AIR VARTABLE? 

CAPACITY RATING NOMENAL ES 10 MMF, MAXI 
MUM 10 MHF, HINIMNUM 2 MHF, CONTAINS 3 
PLATES, 2 VARIABLE. 1 FIXED WITH SPACING 
OF 9.03%. 


T/29F83 CFTERA-1403-1  CFTSRA-1403+1 

SEPT 43 REV O 
481967 *SEE BELOW RE 48A 330 

CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 


RATED 4 HFO. 600 V DC WORKING. 


FLM-04, 15. 162 17 


8/6743 CLE$8273 CIE SX +659 
SEPT 43 

481968 HK-t2 RE 135A 488 
CAPACITOR PAPER: RE 48A 331 


RATED 0.01 MFD, 1500 V DC WORKENGe. 


8/7748 CW: D-1639048 CWSES0-649447 
SEPT 43 ISSUE 6 

cst 481969 HAK-12 RE 134438 
CAPACITOR-PAPER RE 48A325 


RATED 0.25 MFD, GOOV DC WORKING. SIMILAR 
TO NAVY TYPE -483853 EXCEPT FOR NARROWER 
FLANGE WIDTH AND LONGER TERMINALS. 


8/17/43 XKMRBW6-.25 CW:BA-EOO71-101 

MOV. 43 ISSUE 3 
481970 mark 26 RE 134389 

CAPACITOR-NICA RE 48233 


RATED 825 MMF, S00 VOLTS OC WORKING, 


“CFM: MOLDED SILVER CAP 


8/16/43 ¥SEE ABOVE CG:M-7469691 

NOV. 43 REV 2 
481971 maRK 26 RE 134389 

CAPACITOR-MICA RE 484233 


RATED 625 MMF, 500 VOLTS DC WORKING, 


SCFW: MOLDED SILVER CAP 
8/46/43 *SEE ABOVE 
WO¥, 43 


CG3N-7469691 
REV 2 


Class 48-—Capacitors 


3.48-89 


DesiGHATiON 


FIRST ASSIGNED FOR | MERON, | 


SUN [ries assienco rox | acme, | 
‘481972 maRK 26 RE 13A 389 
CAPACITOR -HICA RE 48A233 


RATED 0.00355 MFD, 500 VOLTS DC wOKKING. 


*CFW: MOLDED SILVER CaP 
8/16/43 *SEE ABOVE 
NOV. 43 


CG:M-7469691 
REV 2 


coc- 481973 mx-12 

CAPACITOR-YARIASLE AIR 

VARIA3LE FROM 3,0 TO 25.0 HHFO. HAS 7 
SEHICIRCULAR PLATES. HAS 0.112"-40 (¥4- 
40) TAPPED MOUNTING HOLES. SAME AS NAVY 
TYPE -481082 EXCEPT FOR SIZE OF MOUNTING 
HOLES. ’ 
*CWSESA-682070, ISS. 21 

8/17/43 APC-25 CHSESA-682070-6 
SEP1 44 MODIRIED Issue 12* 


cER 481974 MARK 22 

CAPACITOR, CERAMIC 

RATED 5 MMFD. $00 VOLTS DC WORKING. 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
0.00033 MMF/MMF/°C. TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWCD BY A OASH AND THE CA- 
PACITY TOLERANCE IM PERCENT. 


8/18/43 N330K5 CW:BA-10062-11 
NOV. 43 ISSUE 5 
CER484975 WARK 22 


CAPACITOR, CERAMIC 

RATED 50 MMFD, 500 VOLTS DC WORKING. 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
0.00033 MAF/MMF/°C, TYPE NUMBER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND THE CAPACITY 
TOLERANCE ON PER CENT. 


8/18/43 
HOV. 43 


CW2BA-10062-13 


N330HSO 
, bSSUE 5 


CER- 481976 HARK 22 

CAPACITOR. CERAMIC 

RATED 3.3 MMFD, 500 VOLTS DC WORKING. 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
+00047 HMF/MMF/°C, TYPE NUMBER TO 8E 
FOLLOWED BY A DASH ANO THE CAPACITY 
TOLERANCE JM PER CENS.. 


8/18/43 N4&70K3.3 CW:BA-t0062-28 

NOV. 43 ISSUE 5 
481977 oBF RE 134332 

CAPACITOR-HICA RE 13A389 


RATED 0.0016 MFD, 500 VOLTS 9C WUKKIIIG. 


8/20/43 CH:0-162384 CWrESA-645305 

MOV. 43 ISSUE 3 
481978 oF RE 484300 

CAPACITOR-MICA RE 13A389 


RATED 69.4 MMF, 500 VOLTS DC WOXKING. 


8/20/43 
NOY. 43 


CWsD-163270 CWSESA-645305 


ISSUE 3 


481979 BF 
CAPACITOR -PAPER 
CANCELLED 


8420/43 
NOY, 43 


a 
RESTRICTED 


481980 cer RE 134488 
CAPACITOR PAPER RE 48A212 
RATED 0.04 MFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


8/20/43 CW:0-163105 CW ESA-645292 

NOV. 43 ISSUE 1 
481981 QsF RE 13A488 

CAPACITOR PAPER RE 48A334 


RATED 0.4 MFD, 400 VOLTS DC WORKING, 


8/20/43 CH:D-163471 CH SESA-645294 

NOY. 43 ISSUE 1 
481982 RBF-3 RE 13488 

CAPACITOR, PAPER RE 48A1G62 


RATED O08 MFO, 400 VOLTS DC wUKAING. 


8/20/43 CBY:A7682 cwQ:46 X 367 

WOv. 43 ISSUE O 
481983 «cK-> RE 1354488 

CAPACITOR, PAPER RE 48A162 


RATED 0-01 MFO, 400 VOLTS DC WORKING. 


8/20/43 CBY:A7685 cw9:46 X 370 

wo. 43 ISSUE 0 
481984 rer-s RE 135A488 

CAPACITOR. PAPER RE 48A162 


RATED 0-08 MFO, 400 YOLTS DC WORKING. 


8/23/43 CBVIA7684 CWO:46 X 369 

NOV. 43 ISSUE O 
481985 RaF-3 RE 134488 

CAPACITOR, PAPER RE 48A162 


RATED O0-OF MFD, 400 VOLTS DC WORKING 


8/23/43 CBY:A7683 CwO:46 X 368 

MOY. 43 tSSUE O 
481986 = RBF-3 RE 1350488 

CAPACITOR. PAPER RE 48al63 


RATED 0.01 MFO, 400 VOLTS DC WORKING 


cwQi46 X 355 


8/23/43 CBVIATEIT 

NOY. 43 issue 0 
401237  ReF-3 RE 135A488 

CAPACITOR, P4PER RE 4BA163 


RATED 0.05 NFD, 400 VOLTS DD WORKING. 


8/23/43 
mov, 43 


[oars | MBRURASTHAIE? 
NAVSHIPS 900,109 


CBVSA7EtS 


CwQ:46 X 353 
{SSUE 0 


veneh TON [rnsr ASSIGNED FOR | ee Gt 


Class 48 —Capacitors 


a First assiGneo FOR | oRADLGROKTON 


ba 
Zz 
> 
i} 


4 v’ WIN 
ORATION Finst assignen FoR | oh EROKHON 


481988 ReF-3 RE 13A438 
CAPACITOR, PAPER RE 48At29 
RATED 0.2 FD, 400 VOLTS DC WORKING. 


8/23/43 CBY:A7606 CHQ:48 X 248 


Nov. 43 ISSUE O 
481989 RBF-3 RE 13A498 . 
CAPACITOR. PAPER RE 48a129 


RATED O12 FD. 400 VOLTS DC WORKING. 


8/23/43 CBV:A7606 CwQ:48 X 247 


NOV. 43 ISSUE O 
481990 RaF-3 RE 134488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A137 


RATED 12 MFD, 600 VOLTS DC WORKING, TYPE 
NO. DOES NOT INCLUDE ANY MOUNTING SCREWS. 


8/24/43 CBY:A7597 CwQ348 X 243 


NOV. 43 ISSUE B 
481991 RaF-3 RE 134438 
CAPACITOR, PAPER RE 484335 


RATED 2/1 NFO. 400 VOLTS DC WORKING PER 
SECTION. 


8/24/43 CBV:A7609 cHO:48 X 246 


NOV. 43 _ USSUE O 
481992 ror-3 “RE 13A488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A336 


RATED 12 WFO, 600 VOLTS DC WORKING. 


8/24/43 CBY:A7596 CHQ348 X 242 
NOV. 43 4SSUE B 


CER- 481993 HK-22 

CAPACITOR-CERANIC © L> 

RATED 10 MF, SOO,VOLTS DC WORKING. 
TUSULAR 7/32" DIAMETER X 7/16" LONG. 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 
100033 MMF/HMF/°C, TYPE. NUMBER 
10 BE FOLLOKED BY A DASH AND THE 
TOLERANCE IN PER CENT. 

8/30/43 4330 KI0 CWsBA-10062-23 
NOV. 43 ISSUE 6 


481994 st RE 154488 
CAPACITOR-PAPER RE 48A286 
RATED 860 HFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


8/31/43 COSTIH-6O80 CWIESA-682052-15 
NOV. 43 ISSUE 10 


481995 st RE 134488 
CAPACITOR -PAPER RE 480286 
RATED 8.0 HFO, 1000 VOLTS DC WORKING. 


8/31/43 CDSTJH-10080 CHIESA -682052- 
WOV. 43 issue 19 


(este | “OUHIARTIBER? SRA TAAETUE 


NAVSHIPS 900,109 


cHC- 481996 Tex-6 

CAPACITOR=AIR VARIABLE 
VARIASLE FROM 4.5 TO 59,0 MMF. HAS 11 
STATOR AND 1! ROTOR PLATES. 


9/7/43 APG TYPE C CG:4-7470537 
NOV. 43 $ : REV I 


481997 RBL,-1,-2 RE 134488 
CAPACITOR-PAPER RE 434359 
RATED 0.5 MFD, 600 VOLTS DC WORKInG, 


9/11/43 CTD:0%-650-0 CNASF-287 REV O 


SEPT, 44 ; F-289-1 REV O 
481998 | RBL,-14-2 RE 13A488 
CAPACITOR -PAPER RE 484359 


RATED 1.0 MFO, 600 VOLTS DC WORKING. 


¥CGIN-7472847,. PT.1, REV S 
*CRd2CO0-1097 ISS. A 


9/11/43 CTD20N-601-0 CNAIF-237 REV O 


FEB. 48 F-239-1 REY O* 
-481999 sn RE 135A 488 
CAPACITOR =PAPER RE 48A 177 


RATED 30/40/10 MFD, 3 PHASE OSLTA CON- 
NECTED. 90 VOLT, 60 CYCLE WORKINS EACH 
SECTION. CONNECTIONS ASE TO BE SOLDERED 
TO FOIL END. GIVES SATISFACTORY PERFOR- 
MANCE AT HIGH FREQUENCIES. REPLACES TYPE 
-481547 RCRVEM-44005? 

8/18/43 CG226F571 CG2K-475414-1° 
MAY 46 CGSI8F72 SHT 2 REV 4 * 


CER- 4382000 Mk-12 

CAPACITOR-CERAMIC 

RATED 55 MMF. 500 VOLTS DC. HO@KING, 
TEMPERATURE COEFFICIENT -0.00055 TO 
0.00086 MMF/MMF/°C, TYPE NUNSZER TO BE 
FOLLOWED BY A DASH AND PERCENT TOLERANCE. 


*CER?357-000 CFN:300393-1! REV 3 
9/25/43 CER:357-000 Cu2BA-TOT5SS-1 
NOV, 43 : ISSUE 2 bd 


cen 4820N0-Aa AK/TPS-18 
CAPACITOR CERAMIC > 


CANCELLED ' ; 
FOR REPLACEMENT USE-482169 


10/25/44 817-001 CH: BA-10155-2 


DEC. 44 iss. § 
482001 omK-t2 RE 48A162 
CAPACITOR-PAPER. . RE 130488 


RATED 125 MF. 600V. OC. WORKIAG. 


9/25/43 CSFIPX24a WITH Cu:2A-10055-400 
NOV, 43 MOUNTING STRAP ISSUE 5 


Coc 432092.) MK-12 

CAPACITOR -VARLTASLE 

VARIA3LE FROM 5.5 MMF. TO 100 MMF. HAS 
13 ROTOR, 14 STATOR PLATES, SPACING 
2085". SHAFT S/16", 


Pow: ESA-682070-12, 18S. 15 
9/26/43 780-AT CWr6$2970 


SEPT 44 : ISSUE 21 [asvauen 
1ssuro 


CHC- 4382002-A aNnsTPs-138 

CAPACITOR. AIR VARIABLE 

VARIAQGLE FROMS.5 NNF TO 109 MNF. HAS 13 
ROTOR &'14 STATOR PLATES, SPACING 019" 
SHAFT 3/16" SAME AS -482002 EXCEPT FOR 
DISTANCE BEHIND PANEL. 


11/21/44 APC-100 MOD ESA-682070-18 
DEC. 44 : J (SS. 24 


482003 mK-12 RE 484325 
CAPACI TOR-PAPER RE 130638 
RATED .02 MF. 600V. DC. WORKING. 


9/26/43 CSLIXEWREWE-.02 CW310071-44 
NOV. 43 Issue § 


cru- 482004 bas 

CAPACITOR-AER VARIABLE 

VARIABLE F204 4,5 MNP. TO 68.0 NF. HAS 
VI STATOR AND 1) ROTOR PLATES. 


9/29/43 COLK44JEI9-I CG3K44J619-1 
NOY. 43 REV 2 


crW- 482005 pas 


CAPACITOR-AIR VARIABLE 
VARTABLE FROM 4,90 MMF. TO 54,0 MMF. HAS 
7 STATOR AHO 7 KOTOR PLATES. 


9/29/43 CELK4dJE19-3 CGSK44 5619-3 
NOV. 430. REV 2 


-482006 sm RE 134428 
CAPACITOR, PAPER RE 434110 
RATED 18 MFO, 350 VOLTS AC, 60 Civics, 
WORKING. 


ECG:67Xi4 

BCwsdA-10242-2 #SS 1 

9/24/43 CGL26F577 CG:K-3315486 
Fee. 45 MODIFIED @ REV 3) * 


ceN- 482007 sq 

CAPACITOR-CERATIC VARIASLE 

VARLAZLE FROM 20.0 TO 125.0 MMF. 
NEGATIVE TEMPERATURES COEFFICIENT OF 
.00050 HMF/MNF/°C. RATEO 500 VOLTS DC 
WOKKING. 


9/30/43 823° CODE FAN CSIK44 3534-1 
NOV. 45 REV 4 


can- 4820038 sq 

CAPACITOR-CERANIC VARIASLE 

VARIABLE FROM 19.0 TO 50.0 MIF. ZE20 
TEMPERATURE COEFFICIENT RATED 500 VOLTS 
OC WORKING, 


9/50/43 823 CODE FBZ CGIK-4455354-8 
NOV. 43 See ‘ REY 4 


482009. NK-12 RE 484158 
CAPACITOR -PAPER RE 13A438 
RATED 1.75 HFD, 330 VOLTS AC wUaKING. 


TO/1/43> CG326F552 CW 3KS-5997-02 
NOY. 43 ‘ 4SSUE 3 FIG. | 


care | MARUEAGTVANE® | GaXUHTATTNAENA 


a SAA | 


RESTRICTED 


Closs 48—Capacitors 3.48-91 


rust assiounn rox | HALERAIS, ALBIN, [AEA [rnsr assioneo von | RAVER, 


othe, 


482010 x-ToP-t RETIN SS 482018 Hk-4 Re 4ea2 86 482026 nK 4 RE 48A286 
. CAPACITOR-PAPER RE 134488 CAPACITOR-PAPER RE $3A488E CAPE CITORTPKEER RE 13A488E 
RATED 15 MFD, 5000 VOLTS DC. WORKIUG. RATED 2.0 AFD. AT 1000V DC. WORKING. RATED Oc5 AFD. AT 1500V DG. WORKING. 
: : 10/7/43 CGL14F3 CG:P-7766168 10/23/45 CAW:1009-MSB-2 CHIESA-682052-83 10/25/43 CD:TJH-15005 CWrESA-682052-34 
NOV. 43 FIGS 1,3 REV 0 NOV, 43 HSSUE 11 NOV. 43 CAMI1509-HSB-.5 ISSUE 11 
482011 x-rToP-t RE 4BAT10 482019 HK 4 RE 484286 482027 HK 4 RE 48A286 
CAPACITOR-PAPER RE 13A488 CAPACITOR -PAPER RE 13A488E CAPACLTOR-PAPER RE 13A488 
L RATED 1-KFD, 1000 VOLTS OC. WORKING. RATED 4.0 MFO. AT 1000V DC WORKING. RATED 625 HFD., 3000V DC. WOXKING, 
SAME AS -481791 EXCEPT THREAD ON STUDS 
‘ IS 10-32 INSTEAD OF #8-32. 
10/7/43 CG:23F105 CG 3P-7763476PS 10/25/43 CD:TJH-10040 CWsESA-682052-27 10/29/43 CAw:3009-498 
" ROV. 43 REV 6 NOV, 43 CAW:1009-HSB-4 ISSUE 41 ” WOV. 43 #225 
-482012 xX-TOP-1 RE 48A110 482020 HK 4 RE 48A286 cSL 432028 MK 1. MOD. 2 RE f3A488 
CAPACITOR -PAPER RE 134488 CAPACITOR-PAPER RE 134488E CAPACITOR. PAPER 
RATED 2 MFD. 1500V DC. WORKING. RATED 3.0 MFD. AT 600V DC WORKING. RATED «10 MFD., 400V¥ DC WORKING. 
TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 
= TOLERANCE IN PERCENT. 
10/7/43 CGS23F110 CG:P7763476P10 10/25/43 C5:TJH-6030 CWrESA-682052-15 93/2/43 3XEMSWSI CG:K44J786-1 
NOV. 43 REV 6 NOV. 43 CAW:609-MS8-3 ISSUE TI ROY. 43 REV 11 
L 482015 MK 3 AND 4 RE 13A488 482021 NK 4 RE 48A286 482029 46acq RE 134488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A231 CAPACITOR-PAPER RE 13A488E CAPACITOR-PAPER RE 48A137 
RATED 0.02 MFO, 12.009 VOLTS DC WORKING. RATED 5. MFD. AT GOOV DC WORKING. RATED 10.0 MFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


TUSULAR 2 1/27 DIAMETER WITH 1 5/8" 
LONG METAL CAP ON EACH END AND CENTER 
PORTION 2 3/4" OF GLASS. HAS 1/4-20 
SCREW TERMINAL IN EACH END. OVERALL 
LENGTH 1S 10 174". 


10/9/43 CSF2S-1-748 CW2BA-10048-3 10/25/43 COD:TJH-6050 CW2ESA-682052-17 11/2/43 CG326F524 CG2K43J308-5 
NOV. 43 ISSUE 2 NOY. 43 CAW:609X-MSB-15 ISSUE ti NOV. 43 REV 4 
q ;: : 
cst- 482014 cc-46acg RE 13A549 482022 HK 4 RE 48A286 - 482030 mk 1, MoD 2 RE 13A549 
‘ é CAPACITOR-ELECTROLYTIC , RE 48A311 CAPACITOR-PAPER RE 13A488 CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48A341 
RATED 25 MFD AT SOV DC. WORKING. RATED 15 HED AT 1000% OC WORKING. RATED 40.0 KFD., I50V DC. WORKING. 
L 10/16/43 CSL:DSD-5025 CG:K-35J601-5 10/25/43 CO:TJH-10150 CHIESA -632052-33 41/2/43 CMA: CGik-525901-2 
NOV. 43 REV 6 NOV. 43 CAWS1009-MS3-15 ISSUE 11 NOV. 43 REV 0 
‘ 482015 mK-19 RE. 48A286 - 482023 mx 4 RE 48A286 - 482031 MK 1. MoO 2 RE 134549 
CAPACITOR-PAPER RE 134488 CAPACITOR-PAPER RE 135A488E CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48A311 
RATED 2.0 MFD AT 2000 V. DC WORKING. RATED 1.0 MFO. AT 2000V DC WORATKG. RATED 20.0 HFD., 350 V OC. WORKING. 
10/22/43 CAW:2009-MSB-2 CWSESA-682052-79 10/25/43 CAW:2009-NSB-t CW2ESA-682052- 78 TH/2/43 CMA: CGIK-52)901-1 
NOV. 43 : FIG 1, ISSUE 11 NOV. 43 tSSUE 11 NOV. 43 REV 0 
482016 wK-19 RE 48A286 482024 HK 4 RE 48A286 - 482032 MK 1, MOD 2 RE 134549 
CAPACITOR-PAPER RE 135A488 CAPACI TOR-PAPER RE 13A408E CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 484294 
RATED 2.0 MFD AT $500V¥ DC. WORKING. RATED 3 HFO. AT 2000V DC. WORKING. RATED 40 MFD., 350V DC. WORKING. 
a VO/22/43 COSTIH-15020 CWLESA-682052-36 10/25/43 CAW:2009-MSB-3 CW:ESA-682052- 84 11/1/43 CANS AEP CG:K-445740-1 
NOV. 43 CANSI5O09"MSB-2 FIG 1 ISSUE 11 ROV. 43 ISSUE 11 NOV. 43 REV 2 
492017 MK-4 RE 48A286 482025 HK 4 RE ABAgS cG- 482033 MK 1, MOD 2 RE 13A488€ 
CAPACITOR-PAPER RE 154488 CAPAC CLORZEAPER RES As SSE CAPACITOR, PAPER RE 48A526 
RATED 120 HFD AT 1000V. DC WORKING. RATED 0.5 WFD. AT 3000V DC. WOXKING, 


RATED 0.5, HFD. 400V OC. WORKING. 


¥cw:562070; ISSUE 2t MCBNTU-744-625 ALT @ ; CG:R-56U873-6 REV Oo 
40/28/43 COrTsH-10010 CHIESA-682052 2 $0/28 743 CAW-3009-MSB- CHBES ATE? 082-8 11/3/45 23F 231 CG2K44U334-7 
AUG, 44 CAW:1009-MSB-1 ISSUE 11 Feo, 45 ISSYE TI AUG. 44 REV 4* 


ISSUED 
| 


| eMAGTHRR'S | BANKIASTUAA | 


DATE 


RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48-92 | : ; Class 48—Capacitors 


FIRST ASSIGNED FOR 


oS | 


otaehaTion RAR RASA DENELATION 


Biwsgestay tig 


FARST ASSIGNED FOR 


’ 482042 arc RE 130488 
Che aE at Le. <MOD ee: abe pe CAPACITOR. PAPER RE 484350 482049 sk RE 130488 
CAPACITOR. PAPER RATED 0.5/0-1/0.05 MFO. THREE SECTION. CAPACITOR, PAPER RE 480283 


RATED: 2005. HED, 1 2OV DE “MORKING. : 600 VOLTS DC. WORKING. RATED 4.0 MFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


11/8/43 CDsMC-789 CDISK-4854 
134 - CGK-35J604-17 
Moras si REV 5 NOV. 43 11/10/43 CDZTIU CG2K-400503-4 
NOV. 43 y REV 2 
cen- 4820 MK 1, MOD 2 RE 13A389 cG- 482043 sc-1 RE 480187 : 
ree Aare ; RE 48A349A CAPACITOR, PAPER RE 13A488 482050 sm RE 13A488 


CAPACITOR-PAPER RE 48283 


RATED AT 360 MF. AT SOOV DC. WORKING. ~ O21 HED, 15000 VOLTS DC. WORKING. 
Z ’ RATED 0.05 MFO. 3000 VOLTS DC WORKING. 


11/18/43 CG226F572 CG:K-8355178 


4 : CG:K-44922-1 
Habe ee REY 2 ; NOV. 43 REV 2 11/10/43 CO:TUU CG:kK-40N803-5 
. : : ; NOV. 43 REV 2 
cev- 482036 MK 1, MoD 2 RE 130488 482044 mK 4 RE 48A307 : 482051 su 
CAPACITOR, PAPER RE 480348 CAPACITOR, PAPER RE 134488 rw 
TWO SECTIONS, ONE OF WHICH ¢S RATED aT 1475 MFD, 330 VOLTS AC. WORKIUG. ; CARACITOR VARIABLE: ALR 


AMF. , 200. DC WORKING, VARTABLE FROM 4,4 TO 21.0 MMF. HAS 3 


THE SECOND OF WHICH IS 
RATED AT IMF., 600¥ DC 
WORKING, BOTH AT 20°C. 


ROTOR AND 3 STATOR PLATES 


11/3/43 Aa7888 CG2K47J942-1 VN/8/43) CGS2TF213 CW:KS5882 
NOV. 43 REV O NOV. 43 LIST 02 ISSUE 1 W1/10/43 K-435645 CG:K-43 3645 
: a : NOV. 43 REV 2 


-482044-4 Su RE 48A 307 482052 sx 
CAPACITOR, PAPER RE 135A 488 cFw: s 
CARACLTORS CAPER RE US ASECE RATED 1.75 MFO. AT 330V AC WORKING. SAME CAPACITOR -YARIASLE AIR 
RATED 4.0 HF., 600V DC. WORKING. AS -482044 EXCEPT LEADS ARE 10 INCHES VARIABLE FROM 6.0 TO 100.0 MMF, HAS 14 
LONG. ROTOR AND 14 STATOR PLATES. 


caw482037 MK 4 RE 48A286 


3/14/45 CGs2tF203 CG2K8355127 
11/5/43 609-MSB-4 CW:ESA-682052-82 ieee as SEW 11 7 11/10/43 K-445891 CG2K-445891 
NOV. 43 issue 11 NOY. 43 REV 3 


CAPACITOR. PAPER RE 13A488E CAPACITOR-PAPER 
0.3 HEI, 400¥ DC WORKING. TUBULAR, PIG- RATED 0605/0.25 MFO, 600 VOLTS DC WORK- CAPACITOR, PAPER RE 48A163 


TALL LEADS duG. -010 MFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


: :300- 19/8/43 CBV:A7680 Grke4 . 
LI/7/43 TP-444 sie 308 103 nea fever ts 1t/10/43 CSFIPX 24A CRVIM-95618-35 
NOV. 43 : . 7 ; : NOV. 43 sup 1 
: . cFH- 482046 -4€acQ ‘ 
ens $ac02) Oe RE 484165 CAPACITOR-YARIABLE AIR cim- 482054 x-Top-1 
CACACITOR, PACER choke VREndSASE8E VARIASLE FROM LESS THAN 3 MMF TO GREATER CAPACITOR, VACUUM 
0,04 FFD, 60CV DC WORKING. TUBULAR, THAN 22 MMF.HAS 3 ROTOR AND 3 STATOR. - 6 MHFD, 32000 VOLTS AC. WORKING. 
PIGTALL LEADS. yak : ; PLATES AND TwO#4-40 TAP HOLES FOR - 
: ; MOUNTING. 
; tT ec) 11/9/43 K-445406 CGrK-44J3406 
V1/7/43 TP-414 x : NOV. 43 REV 1 11/18/43 VC6-32 CG:P7766389-1 
ROY. 43 fe : ; : ; NOV. 43 : REY 0 
A : , cFW482047 -46acQ : 
Rieiaree me 1sAe8, CAPACITOR-VARIABLE AIR CAM 482055 MK 4 RE 4eazes 
WZOCKFDS, AO0V7DCHORKIRG DO TUSULRR GS PEGE TwO SECTIONS EACH SECTION VARIABLE FROM CAPACITOR, PAPER RE 15A488E 
Thi LENDS: as a 3 TO 21 MMF. EACH SECTION HAS 3 ROTOR pgp RATED TAS ON HED eC OOV DC ZMORNENGs 
AND 3 STATOR PLATES. TwO 4-40 HOLES FOR 
MOUNTENG. i ; 
; ’ 
re 11/9/43 K=445578 CG:K-445378 
VW177/43 TP-422 CZH2300-102 HOV. 43 ; 11/5/43 609-NSB-4 CWrESA-682052 -82 
MAR. 44 REV. 0 : : REV 3 
; ; NOV. 43 ISSUE 41 
482048  sK RE 130488 
cMa- 482041 08B RE 48340 csbacirbacPabek REcdRKoES caW- 482056 MK 4 RE 48A286 
GAPAG TOR ete CTR LTE) e : RE othe. RATED 1,0 MED, 1500 VOLTS DC WORKING. . CAPACITOR, PAPER RE 13A488E 
MFO. 180¥ DC WORKING. 200 VOLIS MAX. ; RATED 0.1 HFD., 3000V DC. WOXKING. 


SURGE YOLTASE. TUBULAR, PIGTAILS. WITH ¢ 
INSULATED COVER. : e 


° 


11/7/43 CNAL2B-27 CZH:300-106 LidTO sa S601 JU CGrK-405505-2 


NOV. 43 REV. 0 [asa HOVes48 ; REV.2 


(pare MOU ARUIB 
NAVSHIPS 900,109 


11/10/43 3009-MSB-s1 CGESA-682052-80 
NOV. 43 FIG 1 §SSUE 44 


BROTHER 


duvonartunia | [ore MARUAGTBEE'S 
. RESTRICTED 


cua 482038 oss RE 48A163 - 482045 -acacg ss 482053 so-5 RE 130488 fi 


rr asm rox | PSFLMACH 


482057 RBN-S RE T3AG88 
CAPACITOR-PAPER RE 48a3825 
RATED 0.5/0.1 MFO, 600 VOLTS DC WORKING 
EACH SECTION SAME AS TYPE -482058 EXCEPT 
FOR CONNECTIONS. 


TE7HE/43 CASEI SBC CAY:T-7605996-34 


WOY. 43 SUB 22 
482058 ren-5> RE t3a488 
CAPACITOR-PAPER RE 480325 


RATED 0.5/0.1 MFD, 600 VOLTS DC WORKING 
EACH SECTION. SAME AS TYPE -4820S7 EX- 
CEPT FOR CONNECTIONS. 


TUZEE/4ES CAWT6188C CAYsT-7605996-36 


NOV. 43 SUB 22 
482059 ren-s RE 130488 
CAPACITOR-PAPER RE 48A325 


RATED 0.5 MFO, 600 VOLTS DC WORKING 


TE716/45 CAWS618BC 
wove. 43 


CAY:1¥-7608996-37 
SUB 22 


cin482060 = x-Top-1 
CAPACI TOR-VACUUM 
RATED 12 HMFD., 3200 VOLTS AC. WORKING. 


19718743 UCK2-32 COIP-7766S89-2 


Wov. 43 REV 0 

482061 st-t RE TSA488 
CAPACITOR, PAPER RE 4803552 
RATED 2 MFD 400¥ AC WORKLNG. 


V200V DC TEST. 


t? 172) 
14723743 CO3GC-105 CwrkS -5886 
WAR. 44 LIST O2 ISSUE 2 


coc- 482062 mx tz 

CAPACITOR VARIABLE AIR 

RATED $0 MMF MAXIEMUM AND $49 MMF MINIMUM, 
14 PLATES SCREW ORIVER SHAFT 5/16" LONG. 
SAME AS TYPE -483741 EXCEPT ROTOR NOT 
GROUNDED, : 
CWZESA-682070 


ISSUE 21 
WN/19/43 733-aT CWrESA-682087-7 
AUG, 44 ISSUE 16 
482063 Tem RE 135A 488 
CAPACITOR. PAPER RE 480 129 


RATED 1.0 MFD, 400 VOLTS DC. WKG, 800 
VOLTS DC. TEST. 


1273043 CAW 24508 CAWS15S! 
DEC, 44 SPECIAL REV A 

CBN- 482064 mK t MoD 2) RE 13A 389 
CAPACITOR, MICA RE 48A 349 


RATED 160 MNF, S00 VOLTS OC WKG 


12/73/43 830-000 CGsK-445922-3 
DEC. 43 Rev $ 


Class 48—Capacitors 


SARIN, 


cER- 482065 mK 1? MoD 2 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 24 MMF, SOO VOLTS DC UKG 


TYPE MUNBER TO BE FOLLOWED BY DASM ANG 
TOLERANCE 6M PERCENT, 


12/5/43 OL CGIR-S3U435-144A 
DEC. 43 REVO 

482066 AK 1 ROD 2) GE ISA 488E 
CAPACETOR, PAPER RE 48A 164 


RATED ,O1 MFD, 120¥ DC WKG. AMBIENT 
TEMP RANGE -32° TO 70°C DIMENSIONS AND 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CONFORM TO 
6G OUG KSSJE04-18 REV S 


(£207 
12/3/43 CMR2338-110 CHZ3CO-1926-A 
WAY 45 338-10 

482067 Tex-4 RE 15a 488€ 
CAPACITOR, PAPER RE 48a 183 


RATED ~O! MFD, 400 VOLTS DC wWXG. 


*¢-103 
12/6/43 CSL2XTMOW CHZ :c0993-B 
FEB. 46 issue 8 


~482067-A ANSARQ-TO REISACSBE 
CAPACITOR PAPER: RE4BSATCES 
RATED .Ot AFO., 600¥ DC WORKING. 
CANCELLED REASSIGNED -482566 


CHZ3CO-682 ESS O CO-8Bt iss 0 
CFI SNCR-9-2F-35 SSS Fe 


(+10) 
7419044 COSFIPX244 2SEE ABOVE 
EER. 48 

482068 Tex-«4 RE {5A 489€ 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 165 


RATED .02 MFO, 400 VOLTS DC wkG. 


OCGSM-7472816, PT t. REV 2 
“CsN28-CO99Z2, ALT B, 


¢-#02 CHZsCO9S2-8 
12/6/43 CSLSxTmOW ISSUE 8 
FES. 46 “SEZ ABOVE 


cru- 482069 vas 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

VARUABLE, FROM 4 TO 54 MMF, HAS 7 STATOR. 
7 ROTOR PLATES. 


€-10) 
V2/6443 CGSK-44 5619-2 COSK-445619-2-5-6 
DEC. 435 -5,-6 REY 2 


ceu- 482070 vas 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

VARIABLE, FROM 4 TO 54 MMF, HAS 7 STATOR, 
7 BOTOR PLATES 


CANCELLED FOR SEPLACEMENT USE -482069 ° 


12/6/43 CGIK-44J619-5 CGIK-44 5609-5 
Fee. 45 REV 2 


cek482071 vas 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

VARIABLE, FROM 4 TO S4 MMF, HAS 7 STATOR 
AND 7 ROTOR PLATES. 4 


CANCELLED FOR REPLACENENT USE -482069 


U2767435  CGSK-445619-6 CGLK-44 5619-6 


FEB. 48 REV 2 


RESTRICTED 


3.48-93 | 


“ener 


cen 482072 = sP 

CAPACITOR, CERAMIC 

RATED .000$7 MFO, S00 VOLTS DC WORKING. 
TUBULAR 2550" DIA. t 13/86" LONG, PIG- 
TAIL TERMINALS. TEMP COEFFICIENT OF 
CAPACITY MINUS .0007S50 PER DEGREE C. 
TYPE WO. TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 
(-$) CAPACITY TOL. 1m PERCENT. 


b2/tasas a CGtK-S4U238-7176 
FEB.. 44 Rew 

482073 sp RE T3ACCSE 
CAPACITOR, PAPER RE 48At64 


RATED .003 MFD, 600 VOLTS OC WORKING. 


V2/44/43 COTDIN CG SK-463 3459-1 
FES. 44 REV @ 

co- 482074 sp WE 13504886 
CAPACITOR, PAPER RE 48alz9¢ 


RATED .10 WHFD, 600 VOLTS DC wORKIAG. 


32/14/43 DYR-60T0 CG2K-47J668-1 
FEB, 44 Rey 3 

: 
cG- 482075 sp RE ITA 4BRE 
CAPACITOR, PAPER RE 48atzg 


RATED 1.0 AFD, 600 VOLFS DC WORKING. 


S2IU6 743 2EFCSE CGSK-47 3668-8 © 


FEB, 44 REVS 
cc- 482076 se RE ISA ABE 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 187 


RATED .3 BFO, 10000 VOLTS DC WORKING. 


V2A1GSE3 26FE44 CG TK -47 3948-4 


FEB. 44 REY 6 
cG- 482077 sp WE 15A888E 
CAPACITOR, PAPER RE 4Balsy 


RATED 10 MFD, 1000 VOLTS DC WORKING. 


12/04/43 26FE23 CGSK-S2US35-7 


FEB. 44 REV 6 
cc- 482078 sp RE I3Aa88E 
CAPACITOR, PAPER RE 4Barss 


RATED 4.0 RFD. 600 VOLTS DC WORKIAG. 


12/4 I4S ASFEZE CG3K-S2US3-8 


FEB. 44 REY § 
cG- 482079 sP WE 13A4B8E 
CAPACITOR, PAPER RE 48A139 


RATED | MFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


82794744 26FS3762 CGiK-S2IS3-10 
FER. 44 REV 8 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-94 


Class 48 =< Cipsciits 


DEAR, [vase assioneo son | MAAR, 


[ BARA | ast ASSIGNED FOR | OA ARIS 


cG- 432089 sp RE 13A 4388 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 139 
RATED .05 NFD, 3000 VOLTS DC WORKING, 


V2/44/43 25F636 CGeK-52U53-12 


FEB, 44 : REV 3 
cc- 482081 sP RE 1344382 
CAPACETOR, PAPER RE 48A139 


RATED 425 MFD, 3500 VOLTS DC WORKING, 


2/04/43 25F637 CGIK-S2I53-13 


FEB. 44 REV 3 
482082 VG, VG-1 RE $3A438E 
CAPACITOR, PAPER RE 48A128 


RATED .05 MFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


PCG3K-553639-13. SHT 1 REV 6, SHT 4 REVS 
12/24/45 CSLIXOMRTWG.05-10 *SEE ABOVE 
FEB. 44 


482083 VG. YG-1 RE 13A438E 
CAPACITOR, PAPER RE 484326 
RATED 105 MFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


*SH 1 REV O, SH 3 REV 6 


82/21/43 CG323F239G2 CG3K-443354-10 

FEB. 44 WSEE ABOVE 
4820384 vc, vo-1 RE 1344883 

CAPACITOR, PAPER RE 48A 187 


RalEO «1 MFD, 7500 VOLTS DC WORKING. 


*SH 1 REV I, SH 2 REVO, SH 3 REV 5 


V2/20/45 CGs25F575G62 CG:K-475948-2 

FEB, 44 _*SEE ABOVE 
482935 vo. vo-1 . RE t3A 438€ 

CAPACITOR. PAPER RE 48A 187 


RATED .1 MFO, 12000 VOLTS DC WORKING. 


"SH 1 REV 1, SH 2 REV 0, SH 3 REV S 
V2/2t/435 CaY: Crk +47I948-3 


FEB. 44 oe 8 *SEE ABOVE ° 
482086 vc. vo-1 RE 13A498E 
CAPACITOR. PAPER RE 484139 


RATED .1 MFO, 7500 VOLTS DC WORKLUG. 


*®SH 1 REV 2, SH 2 REV O, SH 4 REV 3 


b2/21745 COS2aF 47462 CarKk-52453-9 

FEB. 44 *SEE ABOVE — 
482087 oge - RE ISAS 

CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48A341 


RATED $00 MFO. $0 ¥ DC WOVKI WG 1,25 AMPY 
MAX. RiPPLE, TYPE NO. DOES NOT INCLUDE 
MOUNTING BRACKET. se ee 


T2/29/43 CMAZHCSOOS | CZH:302-1143 
FEB. 44 LESS MIG BRACKET Rev O 


1/82/44 “*SEE ABOVE 


482083 oss RE 134549 
CAPACITOR ELECTROLYTIC RE 48A404 
RATED 250 MFD, 12V DC WORKINGS. TiPE NO. 
ENCLUDES MOUNTING STRAP. 


12/29/43 COSBRHI225 CZH2302-112 

DEC. 44 REY 0 
482089 Sa-2 RE 1344386 

CAPACITOR, PAPER RE 48A158 


RATED 8 MFO, 500 VOLTS OC WORKIinG. 


(-20) 
V2/29/43, CRVEK-884818-1 CRVIK-884818-1 
FEB. 44 suB 1 


482090 mMK-3, MK-4 RE 130389 
CAPACITOR-MICA RE 48A124 
0.4 MFO, 1500¥ TEST EFFECTIVE 

18 AMPS AT 3000 KC 
25 AMPS AT 1000 KC 
22 AMPS AT 300 KC 
12 AMPS AT J00°KC 


1/6/44 CANSF3Q-1504 CDsPL-1110A-308 
MAR. 44 


482091 oav-t RE 15A488E 
CAPACITOR, PAPER RE 48A203 
RATED 2.5/2.5/5.0 MFD, 600 VOLTS OC 
WKG, 


1/20/44 Caats COL3C-86~456! 
MAR. 44 REV A 


CARD 482092 mx-26 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 0.001 MED, 300 VOLTS DC WKG, 


€-20) é 

(-10) TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY A DASH 
AND TOLERANCE IN PER CENT, 
*SSUMILAR TO 20KE200 
1422/44 *SEE ASOVE CRYSK-97653-1, 2 
MAR. 44 SUB 4 


cer 482093 mK-26 

CAPACITOR, CERARIC 

RATED .00022 MFO, 500 VOLTS OC WKG. 
NEGATIVE TEMPERATURE COEFFICIENT OF 680 
X 1-1,000,000TH MMF/MMF/°C. 

(-10) TYPE HO. TO BE FOLLOWED BY A DASH 
AND TOLERANCE IN PER CENT. 

*SIMILAR TO 680220 

1/22/44 SEE ABOVE CRY:M-428801-32 
HAR. 44 sua. 17 


ceER 482094 mK-26 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED [000375 MFD, S00 VOLTS DC WKG. 
NEGATIVE TEMPERATURE COFFICIENT OF 680 X 
(V=1,000,000TH MMF/MMF/°C, 
(C10) TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY A DASH 
AND TOLERANCE IN PER CENT. 
“ #SUMTLAR TO M680H375 
CRVIM-428801-31 


“RAR. 44 : sue 17 
“0G- 482095 sa, sa-2 RE 13A488E 
CAPACITOR PAPER RE 48a 110 


RATZO 2.0 MFD, 600 VOLTS OC WKG. 


1/24/44 CG:26F682 CRY EM-422477 
Hag. 46 sus 


ota FIRST ASSIGNED FOR on SARE SN 


C1E482096 JR-! RE 13A549A 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC . RE 68A554 
RATED 40/40 MFD 250¥ DC WKG. 


1/25/44 20379 CML 26122 
MAR. 44 Se ; ALT O 


cain 482097 arc 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

VARIABLE, 4.5 TO 15.0 MMFD. HAS 5S ROTOR 
AND S STATOR PLATES. ; 


1/27/44 NH-15S-0 QFG-115-Q66 
RAR. 44 


cath 482098 QFe 

CAPACITOR, VARIABLE ASR 

VARSAZLE, 5.35 TO 31.5 MMFO. HAS 8 ROTOR 
ANO 7 STATOR PLATES. 


1/27/44 WH-32P-0 QFG-115-Q66 
MAR. 44 


calm 482099 QFG 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

VARIAZLE, 7.6 19 105.6 MMFD. HAS 18 
ROTOR PLATES, 18 STATOR PLATES, 


1/27/44 NA-106L-0 QFG-115-Q66 
WAR. 44 

csF 482100 QGA RE 1305494 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48A341 


RATED 30 WFO. 250 VOLTS DC WKG. 


2/1/44 9709 CBN: 744-538 
WAR. 44 alr Y 
CSF482101 6A RE 1345494 & 
CAPACITOR ELECTROLYTIC RE 48a355 


4 SECTIONS. RATED 29 MFO EACH SECTION, 
450 VOLTS OC WKG 


2/11/44 6925. ~ COM:744-484 


MAR. 44 Age ato 
cw- 482102. aca RE t3A488€ 
CAPACITOR, PAPER RE 48A3556 


RATED 7 WFD, 300 VOLTS OC WKG. 


(-10) , 
2/2/46 -D-160798 — CBMIT44- 424 
MAR, 44 Oe ALT 0 

CG- 482103 Ga RE 13A488E 
CAPACITOR, PAPER RE 48a 175 


RATED 0601 MFO, 1000 VOLTS OC wKu. 


2/2744 23Ft81 CBNS744-541 
MAR. 44 - ALT O 


a ee 
NAVSHIPS 900,109 


RESTRICTED 


oat | “QnA | AMARA | 


Class 48 — Capacitors 3.48-95 


RR SARAH, SEAS, [rinse assioneo ron | HAST RRAMING, DING [rast assioneo rox | HAM. RRA, 


cG- 482104 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED 20 MFO 330V AC 60 CYCLE WKG, 


272744 26F $90 


MAR. 44 


co- 482105 


CAPACITOR 


RATED 0.45 MFD, 


+ PAPER 


272084 26F 165 


MAR. 44 


cer 482106 


CAPACITOR, MICA 


RATED 25 NFD 500 VOLT OC 


2/7/44, 370-8 


MAR. 44 


ceR 482107 


CAPACITOR, 


MICA 


SP. SP-th 


SP, SP-1 


1000¥ oc 


T8S SERIES 


TSS SERIES 


RE 13A 4882 


RE 48A 110 


CGIK-83 86794 
REY O 


RE J3A488E 
RE 48A160 


WKG. 


CG3K-S260278 
REV 10 


RE 13A389 
RE 48A349 


WKG. 


RE 134389 
RE 48A349 


RATED SO KFD 50D VOLT DC WKG. 


2674s 370-8 


MAR 44 
caw482108 mK 3, 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC 


RATED 20/20/20 MFO 


WEG. 


209044 AEP 


MAR. 44 
caw 482109 HK 3, 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC 


RATED 20/20/20 MFD 450/450/450 VOLTS 0¢ 


WKGe 


2/9/44 AEP 


WAR. 44 


482110 s@ 
CAPACITOR, PAPER 


2 SECTIONS. 


WKG. 


2/9/44 CSF;P6399 


MAR. 44 
482111 Tcs-9 
CAPACITOR, MICA 


RATED 0.002 NFD, 


2/16/44 
MAR. 44 


CAWSBE-15 


RATED 0.1 


RE 13A549 
RE 48A294 


1$0/160/150 voLTS DC 


CWrBA-10194-1 


(Ssve 1 


RE 13a849 
RE 484294 


CWSBA-10194-3 
ISSUE 1 


RE FIA438E 
RE 48A129 


MFD 600 VOLIS DC 


CGIK47 3668-10 
Rev 1 


RE 134 389M 


RE 48A276 


750 ¥ OC WKG. 


COLSSISN220E 
REVO 


= care | 


MAGS | BMT || 


665197 O 


45 . 52 


482112 tTes-9 RE 13A3394 

CAPACITOR, MICA . RE 48A276 cG- 482120 sp REISA488E 

RATED 50 MMF, 600 V DC WKG. CAPACITOR, PAPER 
RATED 0.77 MFO. 3309/71/60 HKG. CONFORMS 
TO BUSHIPS DMG RE48A110 EXCEPT HAS MIG 
BRACKET, 

‘ 

2stesaa BE-10 COL:9T ON4SOE 

NARe 44 REY 0 3/1/44 . 25F696 CG:K-9207704, 
MAR. 44 REV O 

cue 482113 = Tcs-9 

CAPACITOR, ATR VARIABLE cG-482121 acc.aco REI3A488E 

VARIABLE FROM 3 TO 25 MMF. HAS 7 PLATES. RE4BA169 

SAME AS -48188) EXCEPT HAS 94-36 TAPPED CAPACSTOR, PAPER 

HTGe HOLES, RATED «01. HFD- 1009 VOLTS DC WKGe 


#CBM2744-470, ALT O 


2717/44 APC-25-C COLSSZ2NS 7A *CG2P-7763475-13, REV 10 

MAR. 44 REV 4 3/6/44 25FIS5 *SEE ABOVE 
HAR. 44 

cue 482114 = fcs-9 

CAPACITOR, AIR VARIABLE cG- 462122 acc.aco REI3A488E 

VARIABLE FROM 4,5 TO. 75 MMF. HAS 28 RE4BAT6Q 

PLATES. SAHE AS -481232 EXCEPT HAS CAPACITOR,PAPER 

V7/32" SHAFT. RATED O45 MFD, 1000 VOLTS DC+WKGy 

2/17/44 APC COL S922N42 

MAR. 44 REV 2 3/4/44 23F159 CBM2744-471 
MAR.44 F ALT 0 

caKK 482115 Tcs-9 

CAPACITOR, AIR VARIABLE cer- 462123 tor RE 13A3898 

VARIABLE FROM 21 TO 405 MMF, CAPACITOR, MICA RE 48A357 


RATED 470 MMF, 500 VOC WKG. 


2/7/44 COL: 922NS2 
RAR. 44 REV 5 3/8/44 370M 6G:M-7471350-10 
HAR. 44 REV 1 
-482116 cov-60073 RE 13A488E 
CAPACITOR. PAPER RE 484283 CG- 482124 Tor REI3A430E 
RATED 065 MFO 2000V DC WKG. ; ; RE4SA139 


CAPACITOR PAPER? 
RATED 1.0 MFO 3000 VOLTS DC WKG 


“cou: PT. NO. 3-359 


. 2/28/44 CO-TJUZ0005 CHZ:CO-1065 

FEB. 45 isso # 3/8/44 23F124 CG3P-7763477-8 
MAR, 44 REV 6 

CO- 482117 -cou-60073 RE 13A488E 

CAPACITOR. PAPER RE 48A283 crH- 432125 ve-1 

RATED O11} MFD. 2000V DC WKG. CAPACITOR, AIR VARIASLE 


VARIABLE FROM 5.0 TO 25 MNF. HAS 10 
STATOR AND 9 ROTOR PLATES. 


2/28/44 TJU-20005 cdU: PT. NO, 
Fea. 45 3-387 3/9744 CGiK-44 3619-7 CGK-445619-7, 
MAR. 44 REV 2 


cav482118 ¢C0U-60073 RE 13A488E 
CAPACITOR. PAPER RE 480317 
RATED 0.05 NFO, 3000V DC WKS. 


CHC- 4321426 vE-1 

CAPACETOF, AIR VARIABLE 

VARIABLE FROM 12,0 TO 95.0 MMF. HAS 
J} STATOR, 12 ROTOR PLATES. 


2/28/44 3012 Cpu: PT. NO. 


FEB. 45 3-408 3/9/44 RFB-100-C CG-K543773-1 
FEB. 45 REVg 

cHe 482119 HK 26 

CAPACITOR, AIR VARIASLE cHe- 482127 ve-1 

VARIABLE 5.5 TO 100 NF. HAS 14 STATOR CAPACITOR, AIR VARIABLE 

13 ROTOR PLATES. VARIAGLE FROY 18,0 TO 145.0 MHF. HAS 16 


STATOR, 17 ROTOR PLATES. 


2/29/44 APC-B CO:P-7761345 PY 17 


MAR. 44 REV 27 3/9/64 HFB-150-C CG2K -54I773-2 


MAR. 44 REV 2 


DATE MASUEACTURRES | MAMHTATTRARRA 


cave | ARTHAS | MANNTACTARR, 


RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48-96 


[_SARRLRS, [esr aon rox | tc | 


crk- 482128 ve-t 

CAPACITOR, AIR VARAIBLE 

YARUABLE MAX 500 MAF. HAS 24 STATOR, . 
26 ROTOR PLATES. 


3797488 #65003 W-555108 

RAR. 44 rev 3 
482129 ve-t RE ISA ass€ 

CAPACITOR, PAPER RE 48A 326 


RATED 4.0 BFD 5QO V OC HKG. 


CSP yresse2-5 REV 4 
3/9/44 §=CG:236 210 CGSK-56)873-2 
BEC 46 «= CGP7765502P5 REV OF 


482130 ve-t 
CAPACITOR, PAPER 


CANCELLED FOR REPLACEMENT USE -461929A. 


3/9/44 0G :K-S6y873- 
mar 44 REV 0 a 

482131 ve-1 RE 13 4808 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 325 


RATED OL] BFD 600 ¥ OC WKG. 


spases "a6 2k-Seue73-4 


av 44 : REVO 
482132 veE-1 RE 153A 498€ 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 138 


TWO SECTIONS. RATED 0.3 MFD, 600 ¥ DC 
WXG PER SECTION. ‘ Pa 


S/so/ea : CGrK-56I976-4 


war 44 REV © 
482133 ve-! RE 13A 488E 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 138 


TWO SECTIONS. RATED 0.3 MFD. 600 VW OC 
WKG PER SECTLON. 


3/30/44 CG:K-S6u874-5 | 

maY 44 F REV 0 . 
482134 UweE-t RE 13A 4886 

CAPACITOR, PAPER RE 48a 139 


RATED 0.5 MFD, 3000 V DC WKG. 


3/T0/ea : C62 -565875-2. 

MAY 44 REVO i 
482135 vE-1 RE 13A 486E 

CAPACITOR, PAPER RE 48 159 


RATED 0.5 MFD, 2500 ¥ DC WKG. 


3/10/84 to:k-S6s875-3 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


A REAM, 


482136 ve-1 RE 13A 438€ 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 110 
RATED 4 HFD 600 V DC WKG. 


*CRP3 5S -S094 

3/10/44 CG-26F520 CG2K-52N566-1 

MAY 45 CSF-2858-35 REV O 
482137 AN/aen-t RE t3A 466E 

CAPACITOR, PAPER RE 48A 116 

RATED 0.125 - 0.05 MFD 400 VOLTS 0C 


WKG. PER SECTION. 


3/10/64 CSLr2XKMRAW CRVEP-720555-59 
WAY 44° CRY; REV 26 
+ $482137-a REI3A488E 
RE48A110 


CAPACITOR PAPER? 
RATED 0.125-0-05 MFD, 600 VOLTS DC. WKG 
PER SECTION. 

CANCELLED 


4790744 = CORY) (CRVIP-720555-54 


JULY 44 £ REVO 
482138 tor RE 135A 488E° 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 310 


RATEO 4.0 MFO, 1500 VOLTS DC WKG, 


3/18/44 CG:23FINI CG2P-7763476-11 


May 44 REV 8 
482139 Yor- RE 13 389M 
CAPACITOR, MICA RE 48A 357 


RATED 220 MMF, 500 VOLTS OC WKG. 


3/18/44 .CER2370M CG2N-7471350-8 
Way 44 - REV I 


cer 482140 = Tor 

CAPACITOR, CERAMIC 

RATED t00 MMF, 8500 VOLTS DC WKG. DISC 
SHAPED WITH 2 PRONGS. 


TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY A DASH AND 
TOLERANCE IN PERCENT, 

3/15/44 «1708 CG:4-7471 809-6 
May 44 REV O 


482141 sp, sp-im RE 135A 488E 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 280 
RATED 30 MFO, 330/1/60 WKG. : 


3/21/44 CG:2tF27G3 - CG2M-9202512-22 
Way 44 REV t 


¢8K 482142 Toe 


CAPACITOR, AIR VARIABLE DUAL 

100 MMF PER SECTION MAX. SPLIT STATOR, 
12 STATOR AND 33 ROTOR PLATES PER 
SECTION. 


3/27/44 ER-100-AD CRYIN-441039-1 
BAY 44 Sua 2 


MOAGHONS | ANHTATRARA 
RESTRICTED 


oa [rst ASSIGNED FOR | oan | 


c8x 482142-A To 

CAPACITOR, AIR VARIABLE .OUAL 

100 MMF PER SECTION MAX. MINIMUM CAPACITY 
5.4 MMFD, SPLIT STATOR. 12 STATOR AND 13 
ROTOR PLATES PER SECTION. SAME AS. 
-482142 EXCEPT HAS SHAFT AT BOTH ENDS. 


3/27/44 ER-t00-AD CRVIM-4410359-2 
JOLY 44 suB 2 


cex 482143 roa 

CAPACITOR, AIR VARIABLE DUAL 

50 MMF PER SECTION MAX. SPLIT STATOR. 6 
STATOR AND 7 ROTOR PLATES PER SECTION. 


3/27/44 ER-SO-AD CRYIM-441039-3 
BAY 44 SuB 2 


c8x 482144 toe 

CAPACITOR, AIR VARIABLE ,OUAL 

RATED 35 MMF PER SECTION MAX. SPLIT 

STATOR. 7 STATOR 8 ROTOR PLATES PER 

SECTION. HAS SHAFT EXTENStON OW BOTH 
Enbs. 


3/27/44 E0-35-A0 CRVSM-44T039-4 


RAY 44 a: SUB 2 
482145 roa : RE 113A 468E 
CAPACITOR, PAPER RE 48a 173 


RATED 4 MFD 600 VOLTS OC WKG,. 


3/27/44 CG:26F317 CRVSK-856639-2 


Mat 44 SuB 4 
482146 an/apc-6 RE 134 488€ 
CAPACITOR, PAPER RE 480 177 


TWO SECTIONS. RATEO | MFD 500 VOLTS DC 
WKG, PER SECTION, 


3/30/44 CIE: CQCsP-302-151 

WAY 44 REV B 
482147  AN/aPc-6 RE 13a 4886 

CAPACITOR, PAPER RE 486A 162 


RATED .05 MFO, 400 VOLTS DC WKG. 


¥COUSDD-S35S7-A-2 ~ 


3/30/44 CSL: COCsP-302-148 

FEB. 45 XTIMS6-.03 REV 3 # 
482148 aANn/apc-6 RE 134 488€ 

CAPACITOR, PAPER RE 48A 128 


RATED 0.125 MFO, 500 VOLTS OC WKG. 


3/30/44 CSF: : COC2P-302-142 

MAY 44 REV C 
482149 AN/APG-6 RE 13A 4888 

CAPACITOR, PAPER RE 48a 128 


RATED 0.5 MFD, 600 VOLTS DC wkKG. 


"3/30/44 CSF: i CQerP-302-144 


KAY 44 REV Cc 


[| care | MAQRARTAR? 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


stn [et [ruse assonen vox | omeanexny | | 


482150 AN/aPc-6 


CAPACITO 
RATEO 0. 


3/30/44 
RAY 44 


R, PAPER 
25 MFO, 600 VOLTS 


CSF: 


°482151 Lae 


CAPACITO 


R, ELECTROLYTIC: 


RE 135A 488E 
RE 48A 126 
OC. WKG. 


COC:P-302-143 


REV 8 


REISA 
RE48A 


RatcD 4 WFD 450 VOLTS DC WKG. 


416144 
SULLY 44 


(CSF)D-11084 


482152 Lae 


CAPACITO 


R, ELECTROLYTIC: 


S49k 
341 


(CRBIOWG-CD- 
1030, ISSUE F 


REI3A 
RE48A 


RATED 8 MFO. 450 VOLTS OC WKG. 


416044 
JULY 46 


(CSFI0-11085 


-482153 tae 


CAPACITO 


R, ELECTROLYTIC: 


S49A 
34t 


(CRBIDWG-CO 


1030-14 


REI3A 
REABA 


RATED 12 HFO, 450 VOLTS OC WKG. 


416744 
JULY 44 


-48 


*(OSFD=11089 
1 


2154 cae 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC: 


TWO SECTIONS, 


WXG PER SECTION. 


416044 
SULY 44 


(CSFID-11086 


482155 Lae 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED 0.01 MFD, 600¥ DC WKG. 


arsoraa 
dULY 44 


-48 


(CSFIP-6829 


2156 LAE 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED 0.5 MFO GOOY DC WKG. 


4arioraa 
JULY 44 


(CSF) 


cst- 482157 ss 


CAPACITOR, PAPER: 


2 MFO, 


€-tor 
asiolaa 
JULY 44 


2000 VOLTS DC WOR 


CCSLIXLM-JH20-2 


030-2, 


iss. F 


S49A 
341 


(CRB)DWG-CD- 


iss. 


REI3A5439A 
RE48A341 


(CRBIDWG-CD= 
YO31, tSS. 0 


REI3A4 


BBE 


RE48A128 


F 


(CRBIDWG-CD- 


1029, 


Iss, 


REI3A488E 
RE48A128 


(CRB IOWG-CD- 


1029-2, 


iss. 


RE48A286 
REISA488E 


KiNG. 


(CHIESA-68205 


ISSUE 


18 


0 


RATED 8 MFD 450 VOLTS DC 


Class 48 — Capacitors 


3.48-97 


RE48A325 
REISA488E 


cSt- 482158 MK 1 Hoo 2 


CAPACITOR, PAPER: 


“DUAL, RATED 0.5 MFD, 400V DC WKG EACH 


SECTION. 

(+20) 

ASVTIM4  2XRMRABW=4 (CG)K-4158567-7 

JULY 44 REV O 

cav- 482159 vc. vo-1 REI3SA488E 
REABA3S26 


CAPACITOR, PAPER? 
RATED 0.015 MFO, GOOV DC WKG, 


4720044 = A7993 (CGIK-445334 


JULY 44 REV 2 
-482160 BM, Bo REISA48B8E 
RE4BATTO 


CAPACITOR, PAPER? 
RATED 1.0 MFO, 600 VOLTS DC WKG. 


4720044 (CAWI6IE (CHZ)CO-876 


“JULY 44 ISSUE Az 
-482161 BM. BO REI3A488E 
RE48A160 


CAPACITOR, PAPER: - 
RATED 0.05 MFD, 1500 VOLTS DC WKG. 


4722044 (CSFI6838 (CHZ(CO-878 


JULY 44 ISSUE 0 
-482162 Bn, Bo REI3A488E 
RE4BA286 


CAPACITOR, PAPER? 
RATEO 6 MFD, 600 VOLTS OC WKG,. 


4722044 (CAW)609 (CHZ)CO-879 


auLY 44 ISSUE 0 
-482163 8H, BO RE13A486E 
RE48A286 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED 0.25 MFD., 4000 VOLTS DC WKG. 


4722044 (CSLIXLMW40-25 (CHZ)CO-880 


suLY 44 ISSUE O 
*482164 6H, BO RE13A488E 
REAB8A163 


CAPACITOR, PAPER? 
RATED .O1 HFOw, 1500 VOLTS DC WKG,. 
WCCSFIS784, (CAWDIG89(CMRIS-4692-P 


4722744 SEE ABOVE (CHZ)CO-884 


JULY 44 ISSUE Al 
-482165 Bm, B80 RE13A488E 
REABAIES 


CAPACITOR. PAPER? 
RATED 0.05 MFO., 600 VOLTS DC WKG,. 


&(CHZICO-902 ISSUE O CCFT-NCP-9-2-33) 


4722/44 CCSFIPK-24A RSEE ASOVE 


JULY 44 


BINGE, —_[rasr asscneo ror | GMMR, | 
*482166 8m. Bo REISA488E 
RE48A175 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED 1 MFO., 600 VOLTS DC WKG. 


¥COUIOND-SOS4-A-z 


al22044 (CSFIP-9755 (CHZ)CO-933 


FEB. 45 ISSUE “AS # 
-482167 BM. BO REI3SA488E 
REABA17S 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED 0.1 MFD,, 600 VOLTS, DC WKG. 
FOR REPLACEMENT USE -482167-A. 


(CHZ)CO-942 
ISSUE AS 


A22044 = (CSFIP-9714 
VULY 44 


°482167-A AN/ARQ-10 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 175 
RATED O«l MFD, 1000V DC WORKING. 


7420044 CGZSEMILAR TO 
APR. 45 25F582 


CFT:NCP-9-3-101 


*482167-A ANJARQ-10 REISAQ88E 
CAPACITOR, PAPER: REABAITS 
RATED O-1 MFO., 1000 VOLTS DC WORKING, 


7/2044 = CGSSIMILAR TO 
SEPT. 44 25F582 _ 


CFYINCP-9-3-101 


ceR- 482168 BM, B80 

CAPACITOR, CERAMIC VARIABLE: 

4.5 MMF MIN TO 7 MMF, MAX. SOOV OC WKG. 
ZERO TEMP. COEFFICIENT. CANCELLED FOR 
REPLACEMENT USE -481617 

w(CHLICO-39I, ISS AL CCFTINCP-10-2-63 
REV A 


4025744 TS2A-NPO 
DEC. 44 


RSEE ASOVE 


cen- 482169 em, 80 

CAPACITOR, CERAMIC: 

55 MMF,.1000 VOLTS DC KG. TEMP. COEFFI- 
CLENT MINUS 0.00052 MMF/KMFSOC. TYPE NO. 
TO BE FOLLOWED BY DASH & TOL. IN 8, 


*CWsBA-10155-2 ISS S, CABL-38880 
(-410) 

4/25/44 817-001 
DEC. 44 


(CHZICO-S3e 
ISSuE G * 


cer- 482170 8M. 80 

CAPACITOR, CERAMIC: 

0.00025 MFD. SOOV DC WKG. TEMP COEFFI- 
CHENT MINUS 750 X .000001 MMF/NNFS °C. 

TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH & TOL. 
th PERCENT. 


(+3) 
4/25/44 N7S5ON £CHZ)CO- 888 
DEC. 44 tSSUE B 


cer- 482171 BM. 80 

CAPACETOR,. CERAMIC? 

0.0004 MFD, SOOV OC WKG. TEMP. COEFFI- 
CIENT MINUS 750 X 10~6 MMF ¢ MMF °C. 


(-42) 


4726744 47500 
VULY 44 


(CHZ9CO-994 
tSSUE & 


BSRSEHOES SHANHIATTUE ch 


RESTRICTED 


MARIE? 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-98 


[UNS [rast asson vox | cane | VINES, [rwsr asscneo ron | taMN |_| 


cen- 482172 BH, Bo 

CAPACITOR, CERAMIC: 

0.00001 HFD, S00V DC HKG. TEMP COEFFI- 
CIENT MINUS 30 X .000001 MMF/MMF °C. 
TYPENO. TO BE FOLLOWED BY DASH & TOL. IN 
PERCENT. : 


4726/44 =D (CHZ>CO-920 
DEC. 44 ISSUE B 


ceN- 482173 eM, BO 

CAPACITOR, CERAMIC: 

0.0002 MFO, 500V DC WKG. TEMP COEFFI- 
CHENT MENUS 750 X .000001 MMF/MMFS°C, 
TYPE HO. TOBE FOLLOWED BY DASH & TOL. IW 
PERCENT. 


®CCLK-345238-7166 REV 0 
4726744 CC (CHZ)CO-895 
DEC. 44 ISSUE 8 # 


cen- 482174 8M, Bo 

CAPACITOR, CERAMIC; 

0.00005 HFD, 5004 DC WKG. TEMP COEFFI- 
CIENT. MINUS 750 X .00Q001 MMFYNMFIOC, 
TYPENO. TO BE FOLLOWED BY DASH & TOL. IW 
PERCENT. 


A(26/84 D (CHZ)CO-896.. 
DEC. 44 ISSUE. 8 


cBeN- 482175 6M, £0 

CAPACITOR, CERAMIC: 

0.000005 MFO, 500¥ OC HKG. TEMP COEFFI - 
CIENT MINUS 30 X .00000) MMFLHMFSOC, 
trp€ NO. TO BE FOLLOWED BY DASH & TOL, 
iM PERCENT. : 


ar2Ttaa ob (CHZ)C0-897 
DEC. 44 ISSUE. B 


cFT- 482176 oau 

CAPACITOR, AIR VARIABLES 

RATED 10 MHF MAX. 4 MMF, MIN. HAS 4 
STATOR AND 3 ROTOR PLATES. 


(CFT -OWG-34481-2 ISSUE Q) 


AS22044 F-34481-2-4 F+34482-1 
JULY 44 ISSUE D 


can- 482177 8H, BO 

CAPACITOR, CERASICS 

0.000002 NFO, S00¥ DC WKS. TEMP COEFFI- 
CIENT MENUS 30 X .090001 MMF AUMEC OC. TYPE 
NO. TO GE FOLLOWED BY DASH & TOL. tN d, 


ar27taa oD : CCHZ)CO-893 °° 
+ JULY 44 ISSUE 6 
cer: 482178 BM. Bo RE4BA349 


CAPACITOR, KICA: : 
500 MMF, 500¥ DC WXG. TYPE NO. TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. UN %. ‘ 
RICH -DWG-CO-941 .1SS Gi (Cw -DMG-BA-10104-3 
iss 11) 

(+49) : 
4427/44 (CERI370A RSEE ABOVE 

WUN. 45 CW1550-125 : 


cER- 402178-a sv RE 480.349". 
CAPACITOR, MICAS : 
RATED 500 MHF,-SOOV DC WORKING, SAME AS 
=482178 EXCEPT FOR SLIGHTY DIFFERENT 
TERNINAL ARRANGEMENT. TYPE NO. TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN PER CENT. 


(+70) 
12/7/44 370AG CusBA-10104-33 
JAN. 45 HSS. 14 


Class 48—Capacitors 


crX- 482179 BH, BO 

CAPACITOR, AIR VARIABLES 

3.5 TO 27.0 MMF. HAS 12 STATOR, 7 ROTOR 
PLATES. ; 


427044 W309 _ €CHZ2C0-994 
JULY 44 ISSUE B2 
cst- 482180 T3x-8 = = -REI3A389 


CAPACITOR. ELECTROLYTIC: RE438A3h1 
$0 MFO, 25 VOLTS DC WKG. 


*CGEM-7472878 PT. 1, REV 4 
4/27/44 LOXOR- (C6Q:B-CO-10011) 


FEB. 45 . ALT 0 * 
cSt- 482181 18x-s REI3A48SE 
CAPACITOR, PAPER: RE48A358 


RatED 4 MFO, 200 VOLTS DC WKG. 


a127044 bers (CG9:B-CO-10001) 
JULY 44 2 ALT 8 


caim- 482182 13x-8 

CAPACITOR. AIR ‘VARTABLES 

25.7 MMF MAX. 7 STATOR, 6 ROTOR PLATES. 
150 VOLTS DC WKG, 


4727044 = =JS26Q- (CGQIC-CO-814 


JULY 44 : ALTA 
coT- 482183 18Xx-8 REISA433E 
CAPACITOR, PAPER? RE4BA359 


RATED | MFD. SOOV OC WKS. TYPE 20. IN- 
CLUDES REVERSI ZLE MOUNTING BRACKET, 
CANCELLED, REASSIGNED-4815998 


4727/44 OM-601 


JULY 44 
482184 Tex-8 REIZAGS8E 
CAPACITOR, PAPER: REA3A325 


DUAL. RATED 0-5 HFD. 200 VOLTS OC WKG 
EACH SECTIONS 


4/27/44 (CSLY2XKHRB2.- (CGQ2C-CO-10000 

JULY 44 ALT A 
*AB2185 AN/SPA-1 ° REI3A488E 

CAPACITOR, PAPER: RE43A207 


RATED 1.0 MFD, 1500 VOLTS DC WKG. 


(-10) ‘ 
4729/44 “CCDITLAISOIO (CGC :8842195 
JULY 44 REV 0 , 


7482186 aor 
CAPACITOR. AIR VARLABLES 
VARLAGLE, MIN. NOT GREATER THAN 6 MMF. 
MAX. NOT LESS THAN 19 MMF. SOOV AC TEST, 
1 ROTOR AND 2 STATOR PLATES. 


WCCNYKS-8923 WITH APPENDICES 1,283 ISS 1 
ESA-645304 ISS 3. ; 
8/4/44 (CHOINC-20-S wSEE ABOVE 

AUG. 44° (CTH) AP-16 ASSIGNED 


GNGTT —_[rsr astonen von | AERA | 


-482187 ToY-i RE13A438 
CAPACITOR PAPER: RE48A139 
RATED 4 MFO, 3000¥ DC WKG. 


(CGDWGP-7763477PTO REV 6) 


576044 (CGI23F126 
AUG. 44 : 


caN- 482198 ve-t 

CAPACITOR CERMIC: 

RATED ,00012 MFO. 500 VOLTS DC HKG. 
ZERO TEMP. COEFFICIENT. 


Sr9/4a Bw (OGIK-345238-161- 
AUG. 44 . REV | 

7482139 sk-im REI3ZAA38E 
CAPACITOR, PAPER: RE48A350 


DUAL, RATED 0.005-0.01 MFD, 12000¥ 0C 
WKG EACH SECTION. % 


(CG )OWG-N-74707886 REV 2) 
8/9/44 (CG)25F646 


AUG. 44 
-482199 sk-im REI3A438E 
CAPACITOR, PAPER: REABAIS9 


RATED 0.5 MFD, 5O000Y DC WKG. 


(CG)DWG-M-74713353 REV 1) 


579744 (CG) 25F649 


AUG. 44 
°482191 sk-im REI3A438E 
CAPACITOR, PAPER: RE4BAI BB 


DUAL, RATED 0.5 MFD, SO00VY DC WKG EACH 
SECTION. 


(CGDWGM~74713354 REV 1) 


S944 (CG)25F646 
AUG. 44 


482192 sc-4 REISAGB3E 


RE48A326 
CAPACITOR. PAPER: 
RATED 0.25 MFD, WORKING VOLTAGE tOOOV 


Dc. 
S/10244 (CG)7765502-11 © CG-P7765502-11 
AUG. 44 ; REV 3 
-492193 mae-1 REI3A549 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC:  RES8A294 


RATEDs 10 HFO, WORKING VOLTASE 25v OC. 


S/11/44 (CSLIOO SPECIAL CKYV:L-61062-14 
AUG. 44 REY 1 


*4821594 mae-t REISA549 
CAPACITOR. ELECTROLYTIC;  RE43A294 
DUAL - RATED 20210 MFO, WORKING VOLTAGE 
450V¥ DC EACH SECTION. 


8/44/44 (CSLIDO SPECIAL CXY?tL-61062-b3 
AUG. 44 REV 1 


IssuED 
MUAGTHER | _ RANHIACRUAERAL 


batt MATHEATHOR'S CRATE 
NAVSHIPS 900,109 9 


RESTRICTED 


pare [RNR | AAT | 


Class 48— Capacitors 3.48-99 


BANAT [rinse asstonen vor | UE SIANNSY SETA, [riesr assioneo ror | MAAR, SEIU. [rinse assicneo von | KATANA, 


*481294-A AN/SPA-1 REI3A483E , 432292 034 REIZA438E 
| REABAIS9 CAPACITOR, PAPER: REABAIGES CAW eeety AA RE-13A-488-E 
CAPAC TOR PAPERS RATED 0.01 MFD, 400V DC WKG, CAPACITOR, PAPER: RE4BASGI 
i PACD OLE MED 20000 DeLuEG: DUAL. RATED SHFD, 50 VOLTS DC WKG EACH 
SECTION. 
(-10) 
4129744 (CLEDSAK (050) 8B52262 5/19/48  CCAWI538T cus:¥12-220 : 
AUG. 44 REV O PART $135 672744  CAW09R-MF Ccusc-21248 
JULY 44 REV O § AUG. 44 ices 
482195 mac-t REISAS49 -432205 034 REISA4G3E 
os cG- -SSA0P 4 
es CAPACITOR, ELECTROLYTIC:  RE48A294 CAPACITOR, PAPER: REABAIGS eee wie ci OBE 
‘ RATED > 25 HFD, WORKING VOLTAGE SOY DC. RATED 0.00005 MFD, 2500¥ DC WKG, ATED OSDS NEDSS OOLU GETS berets sane 
; AS -481714 EXCEP LOW VOLTAGE TERMIRAL IS 
GROUNDED TO CASE. 
¢-10) 
5412/44 (CSLIDO SPECIAL CKY:L-61062-t1 S£f19744 = CCBY)AT772 CHS: ¥12-220 
AUG, 44 REV 1 AUG. 44 REV 0 PART 4664 eee 2eF704 aes 
+482196 NAE-1 REL3A549 -422294 034 REI3A433E CAIN: 432212 rox-8 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC:  RE48A2946 CAPACITOR. PAPERS REABAIGS CAPACITOR. AIR VARIABLE: 
RATED 50, MFO, WORKING VOLTAGE 25¥ DC. RATED 00060 BRO 4 S000 DE ERG RATED 13.3 MMFD WAX, 30V OC WKS, CONSISTS 
OF 2 STATOR AKO 2 ROTOR PLATES. 
S/12/44 (CSLIDO SPECIAL CKY:L-61062-12 “ SA19044  (CAUISSET CHS 2¥12-220 6/3/44 TYPE H CODE 136 cGOrc-co-808-a 
AUG. 44 REY 1 AUG. 44 REV O° PART 2580 ae at aaa 
-482197 08H REI3A423E "482295 on RELSA4S8E “482213 vert peisaavec 
CAPACITOR, PAPER? REABAZ86 CAPACITOR, PAPER: REABAIG62 
. : CAPACITOR, PAPER: RE43A326 
RATED 0.1 MFD, 2090 VOLTS DC WKG. RATED 0.05 MFD, 2000¥ DC WKG, RATED Oc MFO. B00¥ DC“WKGS nie 
5/19/44 (CAW)MSB2009 CHSsv12-219 5/19/46 (CMA)OT467 CHS:712-220 Giva7a' elkcagistacie 
AUG. 44 REV 0 PART 4950 AUG. 44 REV O PART 2757 Ge ad Revi 
' DBR pares 
L 482198 oon RELSAS30€ ee aaa aes Vaetastes *462214 1S-34s4P REISA488E. 
CAPACITOR, PAPER: REABAZEE Vas TRELED CRDT SOGROGUSTD sO00G3<HED CAPACITOR, PAPER: RE48A163 
RATED 4 HFO, 600 VOLTS DC WK. ABLS PO eee 004 ciel ee RATED 0.05 MFO 600¥ DC HKG 
$00 VOLTS DC WKG. NEG. TEMPERATURE COEFF. : . 
S00 MMF/MMF/°C. te 
i *CHsESA-632071-6, ISS. 7. CFT:NCP 10-2-6¢ : 
L : REV A CFISHCP-3333-1-3 ISS C. : (-10) See er ee 
5719/44 (CAW)MSB609 CHS2¥12-219 P Bil 9 (ea tS 001S24 tent ee aN 6/26/44 CSLEXTINWG CW:84-10055-27 
AUG. 44 REV O PART 4654 JUN, 45 REVO) -FSEE “ABOVE DEC. 44 CGF-7833 iss 7 
“42 . 
7492199 08M REISASS3E 492207 skin REISA4B8E “482215 Ts-34/aP REIS S493 
CAPACITOR, PAPER: REABAT62 CAPACUTOR. FARERS _ REABAIS9 . CAPACITOR, PAPER: REA3A326 
RATED 605 NFO, 400V DC WKG. RATED 2 MFO, 2000V DC WKG. DUAL, RATED 0.5 MFO 600V DC WKG. EACH 
SECTION. 
(715) 
CD: YAT-6055 
BYN9/44 (CAND 489 CHS :¥12-220 S/27/44 (CGD2SFINB Le Sas a 6/26/44 CSL: CNr3A-10071-69 
AUG. 44 REV O PART 4719 AUG. 44 : REV 6 ; AUG. 44 2XEMRWG-.5-.15 SS 12 
432209 03M REVSASSIE 7432208 sk-ts REVSA486E -492215 TS-347aP REVSA4G88 
Z CAPACITOR, PAPER? REABAI62 CAPACLTOR PAPER: RE43AS60 CAPACITOR, PAPER: RESSAS25 
RATED 0.05 MFO, 600% DC HKG. DUAL RATED 0.01 MFO, 1200 VOLTS DC WKG DUAL, RATED 0.25 NFD, 6007 DC HKG. EACH 
EACH SECTION. Section. 


SCAW36184CB-.25-.25 
CCSFYPNB-9C 
Cwr@a-10071-23 ISS7 BA-10071-357 ISS 8) 


. " (-15) CSLi2XEMR3W6--225-35 
: 5/19/44 (CAW)689 CHS 2412-220 tue aa 25F647 CGtM-7470787 6/26/44 CO:Vs5-6022 *SEE ABOVE 
AUG. 44 REV O PART 4651 AUG. REY | AUG. 44 CGF:77078R 
-492201 03H REISAIS3E ceP492209 SK-1M “482217 Ts-sasae  saseeeer Q 


CAPACITOR CERAMICS 


CAPACITOR, PAPER: & 
eee REAS ATE? RATED 0.09925 NFU, 1005 VOLTS DC WKS, 


RATED 0.04 NFO, 400V DC HKG. 


CAPACITI2, OY ELECTPOLYTIC OF 423 319 
Ratto 20/20/20/20 “FO, 853/450/459/459V 


 PowER FACTO LESS THAN 0.07% AT 1 HC ae @ 
, C WKS, E NS. 
SAME AS -482463 EXCEPT FOR WORKING HELE TRI CKLoNE 2 . 
VOLTAGE AND POWER FACTOR. @F-4444) CSFLOFP COrdPSIIIS6 CYX:FP 
RCWI3BA-10254-1,24344, & 10 ISS. 2 
: ' 
severed CCANDASS CHS:vt2+220 8/26/44 “(CG)K-7896028  (C5)K-7896028 6/28/45 CYALT PALS *SEE ABOVE 


HAY 45 CAwsAEF & 6 


care | MSRHAGTHA® |” gRAPTE | 


AUG. 44 REV O PART «hice | FEB. 48 REV O REV 0 


Yd “ARUN? | AANA, |_| 
RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3 . 4 8 bl 1 00 
[gone [rast ASSIGNED FOR oR ARAUNS,, 


-482213 tcu-2 RE49A326 
CAPACITOR-PAPER?: REL3A488 
Q.5 MFD. 500 VOLTS DC WORKING. 


C#t0-3) 


6/29/44 CG3P-7765502-P3 CG2P-7765502P-3 


AUG. 44 REV 3 
°482219 tTcJ-2 REABAS25 
CAPACITOR-PAPER? RETSA488 


O.5 HFD, 500 VOLTS DC WORKING. 


(490-32 


6/29/44 CG3P-7765502-P4 CGsP-7765802-P4 


AUG. 44 REV 3 
-482220 Icu-2 RE4SA325 
CAPACI TOR-PAPER: REISA488 


0.05 MFD, £000 VOLTS DC WORKING. 


(e10-3) 


6/29/44 CG2P-7765502-P10 CG3P7765502-P10 
AUG. 44 REV 3 


-482221 GEN. RADIO RE4BA139 
CAPACITOR-PAPER: USE REISAS6B 
4 MFD 2500 VOLTS DC WGRKING OR 1800 VOLIS 
RNS RECTIFIED AC. : 


(£809 


6/30/44 CTDSTRS-2504 CT0:30-1564 


AUG. 44 | 48s B 
7482222 MK 22 RE13A488 
CAPACITOR, PAPER DUAL: RE48A356 


0.5 WFD, 1500 VOLIS DC WORKING EACH 
SECTION. 


¢€tta? 

6/30/44 CW2D-165708 CWESA-664092 

AUG. 44 iss 1 
*432223 vas-3 REIS5A488 

CAPACI TOR-PAPER: RE48A203 


RATED ~25 MFD, 2006 VOLTS DC WORKING. 


¢tto) 

TINI44 =~ CLES 20SAU25 CFE:10.67-B 

AUG. 44 f ALT. 8 
-482224 odas-3 REI3A488 

CAPACITOR, PAPER: REAGA233 


RATED 2.5 KFD., 1500 VOLTS DC WORKING. 


(410) 

TAs44 ~~ CLES 20SAU50 CFE:10.68-8 

AUG. 44 ALT B 
*4$2225 ns-3 RE13A488 

CAPACITOR. PAPER: 


RE48A2338 
i MFO, 2000V DC. : 


(tt0) 


TI3t4A CdsTIUZ0010 
AUG. 44 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


[ Sane, [rns aon ron | HARA 


Co- 482226 aqcr.ecs REI3A488 
CAPACITOR, PAPER; RE48A146 


2 HFD, 2000V OC. WORKING. 


(£10) 


TI3444 
AUG. 44 


-482227 Mo-1 
CAPACITOR, PAPERS RE48A363 
1SOV DC WORKING. TERMINAL 
TO CASE. 6" INSULATED LEAD, 


1.0 MFO, 
GROUNDED 


co:TJ20020 


ENDING IN EYELET. 


7/6044 = COSkCH-2W-1A 
AUG. 44 

*482228 ANsaRQ-10 RE13A488E 
CAPACITOR, PAPER: RE4BAIGS 


CBM-744-200 


REL3A488 


RATED .005 MFD, GOOV DC WORKING. 


7419444 CSF3PX24 
AUG. 44 

°482229 Ns-3 REI3A48 8 
CAPACITOR-PAPER?: RE48A129 


257.5 MFD COOV DC WORKING. 


(£15) 
773/44 = Cp:0Y6055-1 CBM:744-202 
AUG. 44° CSLzXD 

"482230 GEN. USE RE13A488 
CAPACITOR-PAPER: REABAIES 


0.2 HFD 600 WORKING VOLTS DC. 


(440) 


713444 
AUG. 44 


492231 Ansang-10 
CAPACITOR, PAPER: RE4GAT63 


RATED .003 NFD, 6O00V DC WORKING. 


(-10) 


T/19144 
AUG. 44 


-482232 GEN. USE 
CAPACITOR, PAPER: REGBA-163 
RATED .02 KFD, 600 WORKING VOLTS DC. 
TUBULAR, PIGTAIL LEADS, INSULATED CAN. 


COsOT-6P2 
CKASTP-419 


CSF 3PX24 CFT-NCP-9-2-58 


CANCELLED YSE -481912 


(+102 

7WI3/44 CSLSXTIMW6-02 CH:8A-10055-24 

MAY 45. iss at 
“482232-4 Suet RE1SA86E 


CAPACITOR, PAPER RE48AT6S 

1000 VOLTS DC WORKING. 
PiGT4it LEADS, INSULATED CAN. 
*482232 EXCEPT FOR wORKING VOLT~ 


RATED 0.02 MFO., 


TUZULAR, 
SAME AS 
AGE. 


CANCELLED USE -481912 A 


(+40) 
7484s 
WAY 46 


oournina [are anynactiners 


CCSLIXTIMYIG-.02 CH2BA-10055-41 


Ss. 


RESTRICTED 


REISA483E 


REI3A488 


BAW [Tare Maeaerpate’s 


DAUR FIRST ASSIGNED FOR | QWAMERRANING 


-482233 TcR REISA483 
CAPACITOR, PAPER? RE4BA1 46 
RATEO 4.0 MFO., 2000 WORKING WOLTS DC. 


VISAS CG:9CESAS3 


AUG. 44 
-482234 Rrer-1-2 REISA488 
CAPACITOR, PAPER? RE4B8A164 


RATED .004 NFO. 400 WORKING VOLTS DC. 


(-102 
7/3/44 CMR3339 CNAZE783 
AUG. 44 

-482235 acr-5 RET3A488 
CAPACITOR, PAPER: RE4BA164 


RATED 2000 NMF. 200 W.V.0C. 


VIstad Cws0162795 CW:0162795 


AUG. 44 
-482236 NN-3 REISA488 
CAPACITOR, PAPER: RE48A129 


-05/.05/.05 HFD. 400 WVDC. 


(-20) 
7/3444 CSLE3XDHRW4-.5 
AUG. 44 
-492237 GEN. USE REI3A488 
CAPACITOR, PAPER: REABALGS 


-075 MFD. 600 WVDC. 


(+10) 
703044 CHALTP-452 
AUG. 44 

-432238 Tes RET3A488 


CAPACITOR, PAPER: 
8.0 MFD. 500 WVODC. 


RE48A1S9C 


(-20) 
1/3/44 CRY: CRV:72028-511 
AUG. 44 ata 
*422239 100-2 RETSA4B8 
CAPACITOR. PAPER: RE4BAIGO 


0.1/0.1/0.1 MFD, 400 WoC. 
(440-20) 


T4744 CAW:AX-1007 
AUG. 44 CAW:PO-4 


calf 482249 pas-3 

CAPACITOR, AIR VARIABLE? 

Min. CAP. 4 HiiFD. MAX. CAP. 50 HUFO, 
SCREW DRIVER ADJUSTMENT. 7 STATOR ANDO 7 
ROTOR PLATES. RATED VOLTAGE 790 VOLTS. 


*CZC25072-5074, ISS 2 
743044 25.378 CFE325,3578-C 
FEB. 45 CFW-CEY-5073 iss Db 7 


SHANI IAE TLR ch 


432289 MK 31 REIZA4332 
CAPACITOR PAPER? RE4BA325 
RATED 0.25/0.25 MFD, 1000 VOLTS OC WORK- 
UNG. BOTTON TERMINALS. 
#CD-YAB-10022 .CGF-771 88%, CSL-2XEMROWIO- 
225-45 


(+15) 
7122044 of \ CHSBA-1O071-38 
SEPT, 44 : TISSUE 8 


482299 mK 31 
CAPACITOR. KICA RE48A398 
RATED 25 MNF, 5OOV DC WORKING. 
BUTTON TYPE, 
HCH 3A-10804-24 ISS T2 CHSBA-10104°13 
ISSUE 11 TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 


DASH AND TOL. IN %. . 
720) 

7/2244 CER*370-0 WSEE ABOVE 
WAY 45- 


°482291 CAOS-SOAEY REISAS49A 
CAPACITOR. ELECTROLYTIC - RE48A311 
DUAL: 
RATED 10/10 MFO; 1S0V DCW. 


(+20) 
7422044 CLE-10-8-331 (CA0S 6210104 
SEPT. 44 ae 


*482292 cuxasis!-E RETSA5S49A 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC:  RE4SA341 
RATED 40 HFD, 400¥ DC WORKING. 


’ 


7/24/44 CMX-30584-GI 16810 


SEPT. 44 suB 2 
432293 sp d REISA438E 
CAPACITOR, PAPERS. REGSA400 


RATED 0.0016 HFD, 15000V¥ DC WORKING. 


C219) 
7/24/44 CG-26F700 CG2K-7102932 


HAY 45 REV 1 & REV 3 


°4282294 ANJAPA-17A = REI3A549 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE4BA3E1 
RATEO 50.0 UFD, 50 WVDC. 


7725744 COZAYLIOISIT == CKB-36-A3034-1 
SEPT. 44 


N 


“482295 mx 31 
CAPACITOR, AIR-VARIASLE 
RATED 5.5 TO 100 ANF. 16° ROTORS 17 STATOR 
PLATES, WITH AIR’ GAS OF .0195 INCHES. 
SCREW-DRIVER SLOTTED SHAFT WITH LOCKING 
ARRANGEMENT -ROTOR STOP. 


7/25/44. COC-857-AT . CWSESA-682070-13 
SEPT. 44 HSSUE 23 


*48S2235 ANsara-t7 
CAPACITOR CERAMICS 
RATED -0505 MFD 1300 VOLTS DC WORKING 
VOLTAGE CAPACITY 02S HOT CHANGE UUIFORN- 
LY WITH TEMPERATURE. 


*CKOZA3058-1 CHANGE 0 


€-10) 
7426/44 CERIN + CANB-5OB21G REV G 
FEB. 45 TYPE K CHZ*CO-365 ISS 


Class 48 —Capacitors 


. 


°4S2297 AN/APR-17 
CAPACITOR CERAMICS 
RATED ,0025 NF, $00 VOLTS DC WORKING 
VOLTAGE. CAPACITY DOZS KOT CHANGE UNIFORM 
Ly WITH TEMPERATURE. 


€-10). . 
*CKB2A-3059-1 CHANGE 0 

7/26/44 CER KIK CANB-502648 
MAY 45 Rev B * 


°482293 Aiara-t7 
CAPACITOR, CERAMIC: 
RATED 40 RNF., 509 HYOC TATIVE 
COEFFICIENT -.00975 HNFASUF/OC MAX, 
TEMP. COEF, 2.075% PER °C FROM 25°C TO 
85°C, TUBULAR, 5760" MAX. LENGTH, .240" 
MAX. DIA. PIGTAIL TERMINALS. 


€-10) #CHZCO-1108-B 
7426/46 CBN-S31-N CA‘3-50141B 
MAY 45. REVB # 
*482299 mK 31 REISASS9E 
CAPACITOR, PAPER: REA8A296 
RATED 0.25 WFD, 50007 DC WORKING. 
(-109 : 
722044 CAN 35009M CHIESA-682052-8¢ 
SEPT. 44 4S3-.25 ISSUE 15 
432309 REISA48SE 
CAPACITOR, PAPER: . REASAAON 


RATED 0.003 NFD. 600Y DC WORKING. 


(+10) 
7427/44 OSEs CCT 29-5972 
SEPT. 44 

°482301 KK 31 REISA438E 
CAPACITOR, PAPER? RE4SA286 


RATED 0.25 MFO, 300CV OC WORKING. 


¢-10) 


7722744 «COsTJH-30025 CHSESA-682052 -S? 
SEPT. 44 ISSUE 15 


C3K- 482502 AN/aPa-17a 
CAPACITOR, AIR VARIABLE? 
THO SECTIONS, EACH HAVENS THO .7-PLATE 
STATORS AND A 6-PLATE ROTI2,. CAPACITY 
NOT LESS THAN 75 MMF BSTWEEN ROTOR AND 
-ANY STATOR. APPROX, SISUSCHOAL FREQUENCY 
CHARACTERISTIC. 500¥ AC TEST. 

CBKSA7262 REV O CAN3:A-520048 REV B 
7/29/44 MR-75-830 CK3-SHASNENHS 
MAY 45 SPEC. MOD. CHANGE A * 


CAN- 4382303 An/argQ-10 RE48A349 
CAPACITOR, MICA: RE13A389 
RATED 470 MiFD. 500S.V.D.C.H.V. 


(-10) 
BLT 144 M-33 CFT:NCP-7-2-96 
SEPT. 44 REV A 


CEN- 462304 xeSEe slow 

CAPACITOR, CERAMICS 

RATEO 2099947 MFO, 5090 DCUY. TENP. CO- 
EFFICIENT §S ZERO. DOVALE CUP STYLE. 


RRADIO SET AN/ARQ-10 
8/1/44 850 CFT ENCPVIG+2-75 


3.48-103. 


SATURN SG SRN, DINE [ease assonen vor | HARMS: | 


CAPACITOR CERA“ICE 

RATED 2000947 MFO 5039 DCHV, Tis, 
EFFICIENT KESATIVE 750 Pend tc. BOLL 
CUP STYLE. 


BRADIO SET ARSARQ-10 


B/1144 860 POFTSHCPEIG-+2-73 
OCT. 44 REV A 


a 


CAPACITOR CE 
RaATEO0 .CCOi 
EFFICIENT 


“ CUP STYLE. 


WRADIO SET AN/ARQ-10 
BS1S44 650 CFTSNCPIIE-2-73 
OCT. 44 REV A 


cas: 482307 «Ste stow 
CAPACITOR CERAZIC? 

RATED 202012 MFD 5090 DENY. TEMP. CO- 
EFFICIENT NEGATIVE 750 PPA/?C. DOCLE 
CUP STYLE. 


BRADIO SET ANJARQ-10 

. 
Bs 144 $50 CETSNCPI16-2-73 
OCT. 44 REV A 


CER- FS2ROS ax/aRg-10 
CAPACITOR CERAY 
VAREASLES 
TEMP. COEF. 


San 
RAY 

RATED 3-335 HMFD, SVOVOCHV, 
NEG... 300 PP: 


8/1744 CERSTS2A-N300 CFTSNCP+10-2-°66 
oct. 44 REV A 


Co-Gc2509 Cony RE 
CAPACITOX. PAPERS RE 
RATED 6 HFD., 15C0¥ OC. 


-10) . 
9/5444 COsTJ-15060 C8N3744-3004ACT 
OCT. 44 


Dd Est 
cit AIR VARIABLE: 
2.5,9-S0 NNFD, 1d PLATES HAVING 


ce 
Qo 
nm 
«= Ne 
= 


0.03" AIR GAP, SCREW DRIVER SLOT SHAFT, 


LOCKING ARRANGEMENT, 174" THICK [SOLANT- 
ITE BASE. SIMILAR TO CHC TYPE APLoSdD AND 
CTN TYPE AP-SL EXCEPT THAT ONE STATOR 
8434/44 CHCSAPC-S0 “O90. CWS3A+3553546 

OCT. 44 CINSAP-91 MOD. ISS. 8 


CHC 

cT4- 432310 
E RITOR TERMINAL EXTEND 7/16" jit 
OF BASE. 


x» 


23. REI3A 549 
2 REGIA 34T 


2 
CAPACITOR, ELECT IOLYT 
RaTcv 75 4F9., 25 WoV 


8/9446 660 CANRU-S-660-2 
OCT. 44 


PEROTRAER 
NAVSHIPS 900,109 


MART 


3.48-104 


CSF- 432312 AN/ARQ-10  RETSA 849 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE48A 341 
RATED 50 MFO. 400 wVDC. 


8/10/44 DH 11152 CFTSHCPE*3C-5 
OCT. 44 REV C 


°452313 Loray, c&c-t RET3A 488 
CAPACITOR, PAPER: REQSA 163 
RATED 201 NFD, 5O0¥ DOW. TUBULAR CaSE 
WITH PIGTAILS, OUTSIDE INSULATING TUBE. 


(-10) 
8/15/44 CAWS538T 
OCT. 44 

462314 ve-! REISA 389M 
CAPACITOR, MICAS RE48A229 


RATED 10,099 MMFO, SOO VOLTS DC WORK~ 
ING. HAS #19 AWG BARE TINNED WIRE LEADS, 


(+5) 
8/15/44 CWr4020 CWLES§-682076-29 
Oct. 44 iss. 3 


462315 X-LaF-1 RE 13A 389M 
CAPACITOR, MICA RE 48A 148 
RATED 0.0997 SFO., 500 VOLTS OC WORKING, 
1000 VOLTS Dc TEST. 


*CD-1034-17, ISSUE C 
€-t0) 

BL19/44 CSLINCAW-1424 
SEPT, 44 CSLiMOSW-1424 


CRBICO-1033-17 
ISS. C.*C ABOVE 


482516 x-tar-1 RE 134 339M 
CAPACITOR, MICA RE 428A 148 
RATED 0.0009 MFO., 300 YOLTS DC WORKING, 
600 VOLTS DC TEST. 


*CD-1034-19, 18S. C 
¢-10) 3 
8/19/44 CSLEYOBN-1426 — CRBICD-1033-19 
SEPT, 44 CSLzNOSW-1426 ISS. C *C ABOVE 


cER- 492317 st RE4BA 402 
CAPACITOR-MICA: 

500 MMF, 509 VOLTS DC HOSKING. FIXED 
BUITON TYPE. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH AND TOL. EN &. 


€-20) 
8419744 CERS370B CWIBA-10104PT-7 
MAY 45 ISSUE 12 


ceR- 482318 st REGSA 398) 
CAPACITOR, MICA: Pee 

$00 MNF, 500 VOLTS So WORLING. FIXED 
CUTTON TYPE. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH AND TOL. IN 5. 2 


*CAOSZAI7IG3C REV O 
(*20) 

8419444 CER:370-¥ 
MAY 45 CBN: 831 


CW2SA-10104PT-15 
ISSUE 12 * 


cst> 482319 aaF REISA 408 
CAPACITGR, PASSER: RE42A 287 . 
RATED 10,000 MFD. 1000 HYOC. 


€-10) 
8/21/44 CSLEXLMJAWIO 
OCT. 44 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48—Capacitors 


[oBNAR, [ese assionem vor | IATEROE | BA [rast assoneo rox | otkanerndy | BATT [ruse asionso vox | MANGAS | 


-49232) wste 2EL9 
CAPACITOR, PAPER: 
RATED 4.0 #FD, GOO VOLTS 
FOR REPLACEHENT USE +481 


RLORAN MODEL C-1 
8/26/44 
FEB. 45 


CAPAC 
RATED 


TOR. 
0.25 


CAWS 76) 0 


492321 HARK 33 
t) Rg 


ER 


Pap 
MED, 1090 VOU 


*CWSBA-10071-616, ISSUE 


(+10) 


822744 
FES. 45 


CSsP+7765502P12 
Caws1016C3%.25 


" RE 
RE 
pe WO2K tH 


394 


RE 1344285 
RE 48A3256 
TS OC WKs, 


12 


CG3P-77E5502- 
Pl2, REVS * 


cHC 482322 xToz &@ ToD 
CAPACITOR, VARIABLE AIR? 


TWO SECTIONS. EACH 


MMF RAX. 
PER SECTION. .070" SPACI 
142" LOWG HIPOT, 21500V A 


8422/44 


SEPT. 


44 


TW 


x 


12.5+0-2 


CS2P°7767579 


cAc4§2323 xXToZ eT9Z 
CAPACITOR, VARIABLE AIR: 
TwO SECTIONS, EACH SECTI 
MMF. MAX... 9.54+0-2 MNF, 
PER SECTION, .070" SPACI 
1/2" LONG HIPOT. T500V A 


8/22/44 


SEPT, 


44 


CG:P-7767580 


ON RATED 1387.5 
(4. 25 PLATES 
NG, 1/4" SHAFT. 
T 60 CYCLES. 


CG3P-7767579 
Rev 1 


ON RATED 170 


MUN, 23 PLATES 
NG, 144" SHAFT, 
T 60 CYCLES. 


CG22-7767580 
REV I 


cHC- 402324 XT0z & TOZ * 
CAPACITOR, VARIABLE AIR: 


THO SECTIONS. € 
MMF BAX. 640-3 


SECTION, 
18/16" LONS. S5O00V INSULA 
TO GROUND. 


8/227 


44 


SECTI 
MME MEM 
«0707 SPACING, 


SUMILAR TO 


SEPT, 44 KCD-50-M 


ce: 482325 xtoz & Toz 


CAPACITOR, VARIABLE AIR: 
TWO SECTIONS. EACH SECTI 
MNF MAX, 
SECTION, 
TO GROUND. 


B122744 


SEPT. 


44 


6+0-3 MMF, MEN, 
+070" SPACING. 


SIMILAR TO 
KCD-SO-4 


CSL4382326 x-RDdU 
CAPACITOR, PAPER? ~ 
RATED 202 MFO., 60O¥ DCW. 


(+0) 


8/227 
oct. 


44 
44 


XTIMOWE-.02 


CSL- 432327 x-Rou 
CAPACITOR, PAPER: 
RATED .05 MFD., GOOV OCH. 


(-10) 
B/22¢ 
Oct. 


44 
44 


XTIMCHE 


OH RATED 42.5 

6 PLATES PER 
1/4" SHAFT, 
TION FROM ROTOR 


CG:P-7767585 
REV 1 


ON RATED 64.5 
9 PLATES PER 
SOOV INSULATION 


CGsP-7767678 
REV 2 


REIZA 486€ 
RE48A 163 


CSLIP-49384 
ISSUE A 


CSLEP-4984 
ISSUE A 


ESET 


RESTRICTED 


°432329 xToz 4 192 REI3A4S3 
CAPACITOX, PAPER. DUALS RES3A325 
RATED 0,5-0.5 MFI.; 399 HVDC, 


8/26/44 CG3P-7765592P2 C5:P-7755592P2 
SEPT. 44 REV “4 


7482329 xtoz 2 102 REI3s4928 
CAPACITOR, PAPER: RE43A326 
RATED 0.) MFD,; 500 WYDC. 


B/26/44 G3zP-7765502P7 C5:P7765502P7 
SEPT. 44 Rev 4 
co- 432339 Ns-9 RE 134433 


CAPACITOR PAPER 
RATED 2.0 HFO.3; 2000V OC. 


RE 484233 


(+109 
975/44 CD:TJU-20020 CBN:744-217 
NOV. 44 

-492339-A TOP Re 13A4233 
CAPACITO2, PAPea: RE a2a233 


Pat? 2.0 MFD; 2009 JC HE 
7432530 EXCEPT HAS 7/3" TER 


Steltae 19 
AL HE EGHT. 


8/21/45 CiE-20-SAU-200 CIF:F251 
JUN. 45 REY. O 


482331 xtaz & T0z 
CAPACITOR, PAPER: * 
RATED .O1 MFD; 1000 WVDC. 


REIZA433 
RE454325 


8/28/44 CGSP-7765502P7P14 CG:P-7765592Ph4 
SEPT, 44 REV 4 


-482332 Asa-t ROI3a 339 
CAPACITOR, MICAS RE42A 451 
BATED 7000 MHFD, 390V DC WORKING, 600 
TEST Voc. 


€-5) 
6/29/44 COZ3HS 
OCT. 44 


CERSS2533 borat cnt 

CAPACITOR, CE C VAR EAQLE 

RATED 5 MMFO HIN., 20 MVEO MAX, 5090 OC 
WV. TEMPERATURE COEF NEGATIVE 390 Patfos 


8/29/44 CER:TS2A-N300 CATALOS 


FES 45 COUI99-3553-A-2 
GC2F3% LOAN C4 RE 134438 
CAPACITO2, PAPER RI 404154 


RATED .002 HFD., 699. ¥ DC HORI 


8/29/44 CBV?A-7248 
SEPT, 44 


SQIOEHT? BRASHRAE RUE 


Class 48— Capacitors 


3.48-105 


Anh FIRST ASSIGNED FOR] HAML RRAWUIS.: | oak [ruse assianep ror | WANE RRAYDIS, oeuaick [rast ASSIGNED FOR oa | 


#492335 REISA 488 < 
CAPACITOR, PAPERS RE4BA 213 
RATED 3 HFD, 175 WORKING VOLTS DC. 


9/11744  CW2D-160802 CBN:744-19AU 
OCT. 44 

482336 Loran c-1 REISA488 
CAPACITOR, PAPER RE 46A164 


RATED .0025 HFD., 600 V DC WORKING. 


8/29/44 CBY3A7249 


SEPT. 44 
+482337 LORAN C-1 REISAG8S 
CAPACITOR, PAPER: RE4SAI64 
RATED .02.MFD; 600 VDCW. 
8/29/44 CBV3A7280 
SEPT. 44 
-482338 see BELOW RE48A207 
CAPACITOR, PAPER: REI3A488 
RATED 2 NFD..600 VOCW. 
#LORAN MODEL C-f 
8/50/44 CDSTLA-6020 CDUsDD-3342-A 
FEB. 45 Iss 2 
=482339 LORAN C-1 RE48AN63 
CAPACITOR, PAPER: REI3A488 
RATED O45 MED. 600 VDCW. 
8/31/44 CAWT689 
SEPT. 44 
7422349 LORAN c-1 REASAI64 
CAPACITOR, PAPER: REI3A488 
RATED 203 MFE. 6000 VOCW. 
8/31/44 CBUSX56070G 
SEPT. 44 
cBV- 482341 LORAN C-1 RE4BA165 
CAPACITOR, PAPER: RE13A488 


RATED .05 HFD, 600 VOCW. 


B/S1764 CBUSAG883BA 
SEPT. 44 


-482342 GsEE BELOW REISA488 
CAPACITOR PAPER RE48A359 
RATED 0.) MFD, 600V DCW. 


@LORAN MODEL C-1 


971748 (CTDIOM-640 
Fes. 45 


= 482343 TBK RE 154549 
CAPACITOR, DRY ELECTROLYTIC RE 4BA310 
RATED 10.0 MFD., 450 VOLTS DC. WORKING. 


9/6/44 CRY:M-86028-3 

ocr, 44 Sus 7 
°482344 Tex REI3A488 

CAPACITOR, PAPER RES8A173 


RATED 2.0 HFD., 600 VOLTS DC WORKING. 


9/7/44 (OG ZEFIS4 CRVSK-856439-1 

Och. 44 suB 7 
-482345 wea-z RETSAS49 

CAPACITOR, ORY RE4BA340 


ELECTROLYTIC: 
DC WORKING, 


RATED 4 HFD, 450 VOLTS 


9/7744 (CD) BR-445 CBM-744-248T 
OCT. 44 

--482346 8K RE 134 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 405 


RATED 1.0 HFD., 5000 VOLTS DC WORKING. 


9/13/44 CG323F4962 CRYSM-426793-1 


Oct. 44 sue t 
-482347 BM @ B80 REISAG88 
CAPACITOR, PAPER RE48A175 


RATED 0.1/0.1 MFD., 600V OC. 


¢-202 

9/6744 CCAWDENS CHZ:CO-875 
OCT. 44 ISSUE B2 
co- 482348 su/su-1 REISA488E 
CAPACITOR, PAPER RE48A362 


RATED 4 MFD, 1000V DC WORKING. 


¢-10) 

9/18/44 T0-10040 CBM3U-744-329 

FEB. 45 ALT 0 
-482349 ve-i REI3ASE9N 

CAPACITOR, MICA RE4BA3352 


RATED 0.0023 NFD, 500 VOLTS DC WORKING. 


9/20/44 (CWID-166188 CWsBA-102726-1 


Oct. 44 iss. 2 
-482350 BN & Bo = REI3A488 
CAPACITOR, PAPER REABATES 


RATED 0.003 MFO., 8CCV OC, HAS ONE INSU- 
LATED LEAD AND CAN IS USED AS A GROUND. 


(-20) 
9418444 (CSFIPX26A CHZ2CO-948 
OCT. 44 ISSUE O 


RENO 


RESTRICTED 


482351 ve-t REISASEON 
CAPACITOR, MICA RE48A3352 
RATED 0.00275 HFD, S00 VOLTS DC WORKING. 


9721/44 (CWID-168188 CWSBA-102726-2 
OCT. 44 SS. 2 

cG- 482352 REUSASESE 
CAPACITOR, PAPER RE48Az80 


RATED 2 MFP... 330V AC, GO CYCLES. 


(-10) 

9/18/44 2tFI2 

OCT, 44 

cane 482353 RETSA369 
CAPACITOR, MICA RE48A276 


RATED O08 HFD, SOOV DC WORKING, 4000¥ 
BC TEST. 


(20) é 
9/18/48 BEIO 
JULY 45 BEIIIO 


cie- 48235¢ RELSASCS 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC RES8ASTE 
RATED 6.0 MFD., 300V DC WORKING. 


9/18/44 SOOBE6 


oct. 44 
*482355 ve-1 REISA389 
CAPACITOR, MICA RE48A300 


RATED .0001 BFD., SOOV Otw. 


(01) 

9/23764 (CH)D-168187 Cws€S-682075-3 

OCT. 44 ISSUE 3 
*482356 ve-t REISAS89 

CAPACETOR, MICA RE4BA229 


RATED .00475 MFD.. SOOV DCH. 


(-ES) 
9/25/44 (CWID-168189 CW3ES+682076-35 
OCT. 44 ISSUE 4 


ceR- 482357 BM & BO 

CAPACITOR, CERAMIC 

RATED $1500 MMF., SOOV OCW. NOT TENP- 
ERATURE COMPENSATED. 


¢-10) 

9/19744 HE-K, TYPE L cos! 

OCT. 44 ISSUE 0 
cW- 482358 ve-t REI3A488 
CAPACITOR, PAPER RE4SA406 


RATED 0,5 MF/0.5 MF, 400 VOLTS DC WORK- 
ONG. OIL FELLED, DUAL, 


9720/44 D-168709 Qw:BA-102751 


mm} OCT. 44 iSs$. 1 


issuen 
aad 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-106 


Class 48—Capacitors 


ARTA 


MALT pastento fon ° 


+482359 ve-1 , RET3A389M 
“CAPACITOR, MICA RE4BA3S2 
RATED 0.0055 HFO.. $00 VOLTS DC WORKING. 


9/21/44 (CWHI0-168188 CHSBA-102726-3 
OCT. 44 ISS. 2 


CWH- 402360 UE-t 

CAPACITOR, VAZIASLE AIR 

RATED 0.00006 MFO. MIN. AND 0,000695 MFD 
FAk. 15 STATOR AND 14 ROTOR PLATES WITH 
0.051 AIR GAP. TEST VOLTAGE 500 VOLTS AC 
BETWEEN TERMIKALS. CAPACITOR 1S WORM 
ORIVEN AND HAS A DIAL CALIBRATED COUN- 
TERCLOCKWISE FROM 0-90 ON WORM SHAFT. 


9/21/64 (CNID-169585 (CW)BA=103557 
OCT. 44 (CW#H)5S1201 iss. 1 
cuN- 482360 


HAS THREE 1/4" - 28 THO 5/8" DEEP TG. 
HOLES. 


-482351 BM & MO RE13A488 
CAPACITOR, PAPER RE48163 
RATED 0.006 MFD., 1000V DCW. 


¢-20) 

9/21/44 (CSFIPX24A CH2:CO-883 

OCT. 44 ISSUE Q 
-482362 ; RE13A488 

CAPACITOR, PAPER RE48A175 


RATED | MFD, 6O00¥ DC WKG. 


9/21/44 CCSLIXKMRBWE=1 


OCT. 44 
7482363 so-a RET3A408 
CAPACITOR, PAPER RE48A405 


RATED 10 HFD 550/1/60 WKGe 


9/22/44 (CGIZIF75G3 —-CGEK-9215721- 


OCT. 44 . REVI 
-492364 so-4- REI3A488 


CAPACITCR, PAPER RE43A405 — 
RATED &S HFO, 660/1/60 HKG. 


9/22/44 (CG)21F100G5 CGEK-9215722. 
OCT. 44 ; REV v.. 


482365 MK SNK 4 REABATST. 
CAPACITOR MICA RELSA389 
RATED 3000 HAF, 800 VOLTS DC WiG. 


9730/44 (CM) CHLESA-682032-1 
COT. 44 MKW.9°23~-10 Sua & 


-482366 QuB 
CAPACITOR ALR VARIABLE 


VARIAGLE; MIN. - NOT GREATER THAN 6 MMF,” 


MAX. NOT LESS THAN 19 MMF. SOOV AC TEST. 
Ve ROTAR AND 2 STATOR PLATES. AIR GAP 
2024", SEMILAR TO -482186 EXCEPT THAT 
SHAFT £S ROUND WITH A ,j38-32 TAP HOLE 
MCWSKS-9511 ISSUE 1 APPENDIX 2 

bOrssag Cw sESO-661036 
FEB. 45 (ISSUE 2 * 


-482366 
1/4" DEEP INSTEAD CF FLATTED SHAFT, AND 
3/8" FRO END OF SHAFT A 1/16" HOLE tS 
TAPPED THROUGH SILAFT. 


CAW- 482367 TS-120/UP REISA389 
CAPACITOR, HICA RE48A300A 
RATED 10000 MHF, 600 VOLTS DC WORKING. 


10/9/44 CAWS1467-12 CRBICD-1073-312 
FEB. 45 ISSUE C 


-482368 wSEE BELOW RE 13A 488E 
CAPACITOR, PAPER DUAL: RE 48A 129 
RATEO 0,25 - 0.25 MFD. 400 VOLTS DC 
WORKING. 


WCCL-211014,CCL-211018 
(-10) 


10/10/44 CAW:430 to4t 


DEC. 44 18941 CATALOG AEROVOX CATALOG 


482368-A AN/TPS-18 RETSA488 
CAPACITOR, PAPER-DUAL RE48A129 
RATED 0426/0625 HFD. 600 VOLTS DC WKG. 


@CBU TYPE 12M-9-30, CGF TYPE 7508, 
CSL TYPE 2XDHRW6-.25-15 


¢-45) . 7 
VIAt7¥44 CTO-RLO-6225-3 CWZESA-682063- 


DEC. 44 OSEE ABOVE 146 tSS 14 


cHC- 432369 Toe 

CAPACITOR, AIR VARIABLES 

RATED 150 MNF; 31 PLATES SEMI-CIRCULAR 
«070 AIR GAP, PEAK VOLTAGE 3000. LINEAR 


_ FREQUENCY CHARACTERISTIC 16 PLATES ON 


STATOR, 15 PLATES ON ROTOR. 


10/11/44 NTC-150-8 
DEC. 44 : * REV. Ut 


cHC- 482370 “toe 


CAPACITOR, AIR VARIABLES 


RATED #10 MNS, 25 PLATES SEHI-CIRCULAR 
0.200 AIR GAP, PEAK VOLTAGE 6750. LINEAR 
FREQUENCY CHARACTERISTIC, c 


10/11/44 TC1006 CAY:T-7606108-7 
DEC. 44 ee REV. 31 


cak-432371 DE 


CAPACITOR, AIR VARIASLE: 

RATED 300 MNF HAX. ANDO 52 MMF MIN +3083 
$000V 9C W, 60~; 20 STATOR, 19 ROTOR 
PLAIES. 250 AIR GAP, SEMI-CERCULAR. Li- 


, NEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC. 


10/41/44 TK-300-US CAYST~7607403- 
FEB. 45 REV 6 


NAVSHIPS 900,109 


RESTRICTED 


CaYsf-7606108-2 


cHc- 482372 Tar-2 

CAPACITOR, AIR VARIABLE: 

RATIO 22 MMF. MAX. AND 5 HHF MIN, 6 
STATOR AND 6 ROTGR PLATES 7/32" AIR GAP, 
SEMI-CIRCULAR. LINEAR FREQUENCY 
CHARACTERISTIC, SCREW-DRIVER SLOTTED 
SHAFT. 


10/11/44 MC#1872 CAY3K-7809663-2 
FEB. 45 SPECIAL : REV. 5 


-482373 an/fPs-tB RE 134 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48A 110 
RATED 1.5 MFO 330/1/60 WKG. 


10/12/44 CAWSRYSN33S0-1.5 CW2KS-15050 
DEC, 44 LIST O3 ESS. 1 


CARC- 40237408F RE 48A 408 
CAPACITOR, MICAS: 

RATED 0,00013 NFD., GCO VOLTS OC WORK= 
tNG. SPECIAL ITEM WITH EXTREHELY LOW 
LEAD INDUCTANCE. 


(450%) 

(30%) ‘ 

RCFTSNL-45846-1-2, ISS. E WL-45847/8/9-1 
10/12/44 iss. B 

DEC. 44 aSEE ABOVE 

cst- 482375 fcp-2 RE 48A 302 
CAPACITOR ELECTROLYTIC: RE (3A 549 


RATED 24 MFD., 350V¥ OC. 


(+40) 

(-10) 

10/13/44 ZF-24-350 

DEC. 44 

co- 492376 tcp-2 RE 48a 340 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC? RE 135A 549 
RATED AT 25 HFD., 50V OC. 


€-20) 


10/13/44 Epu3250 
DEC. 44 
CSF- 432377 Qua RE 438A 345 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 135A 549 
RATED 680 HFD., 450 VOLTS D.C.owW. 


SCHSESA-658832 ISSUE 5 & SPEC. 
KS-9438 ISSUE } APP 4, 


(450) 

(-10) 
40/14/44 0-8092.-- SSEE ABOVE 
“DEC. 44 ; 

cuA- 432378 QuB RE 48A 347, 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC? RE 13A 549 
RATED 25 MFO... 200¥ D.C. 
wCactESL-G618C9 ISSUE 1 AND SPEC, 
KS-9499 ISSUE }° 


(+75) 


(+10) . 

10/14/44. HA=95332 RSEE ABOVE 
DEC. 44 : 

crv- 482379 tcP-2 RE 48A 293 
“CAPACITCR, MICA: RE 13a 389M 


RATED .00005 HFO., 2500V D.C.W. 


(+10) 
10/14/44 NF 
DEC. 44 


on | RST | aa] 


ATEN, BAN SENNS AU HAVE ARYHS, SATE 


csF- 482380 MARK 33 RE 48At63 
CAPACITOR, PAPER RE 130488 
RATED 0,009 MFO., 600 W.V.0.C. NO 
INSULATING TUBE. 


cto)” 
10417444 PX24 CS:K-7102940 PT 
JULY 45 REV I 


csf- 482387 mark 33 RE 48A 163 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 0.1 MFO, GOOY O-CoW. NO INSULA~ 
TING TUZE. 


&CGSK-7102941t PT 1 REV. O EXCEPT FOR 
WORKING VOLTAGE ( 


(£10) 

10/17/44 PX248 #SEE ABOVE 
OEC. 44 

CSF- 462562 mark 33 RE 48A 163 
CAPACITCR, PAPER: /RE 13A 488 


RATED 0.5 MFD., GOOY D.CoWe NO INSULAT- 
ING TUBE. 


CEIOD 

10/17/44 PX248 CGsK-7102941 
DEC. 44 PT 2 REV. O 
cua- 482383 oce RE 13A 849 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 48A 310 


THO SECTIONS, RATED 40-40 HFD. 450 VOLTS 
OC WORKING. 


(450) 

¢-10) 

$0/17/44 CMAsFPD-258 CuLs25110 

DEC. 44 Iss. 0 
-482384 HARK 33 RE 48A 139 

CAPACITOR, PAPER: RE 135A 488 


RATED 0.25 HFD., 2500V D.C.W. 


(tos) 

10/17/44 CGsK-7882251 CG:K-7882253 

DEC. 44 REY. 2 
-482385 oce RE 13A 488 


CAPACITOR, PAPER: RE 48A 163 
RATED 0.656 MFD, 1000 VOLTS DC WORKING. 


WCML-15187 ISS. 0 EXCEPT FOR TOLERANCE. 


10/18/44 CIEsPT-106 wSEE ABOVE 


OEC. 44 


cuc- 482386 Toe 

CAPACITOR, AIR VARIASLES 

219 MNF MAM.) 2000¥ PEAK, SPLIT STATOR. 
It STATOR AND 10 ROTOR FLATES. 


10/38/44 CHC3TCD-210-6 CAY:7606108 


DEC. 44 P 8 REV 11 
~482387 mark 33 RE 48A 407 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 


RATED 205 KFD., 400V 0.COWe 


(+10) 
10/18/44 COsPC-2169 CGSM-7474573 
MAY 45  CSHLSXTH-4-.0510 PT 4 


cave | MANMEARTHBR'S | d#aNHEAPTHASE, 


Class 48—Capacitors 


~482388 MARK 33 
CAPACITOR, PAPERS 
RATED 0.1 HFO, 400V D.C.W. 


RE 48A 407 
RE 13A 488 


(£10) 
10/18/44 CDsPC-2170 CGIM-7474573 
BAY 45 CSLSXTM-4-.1-30 PT 5 


~462389 MARK 33 
CAPACITOR, PAPER: 
RATED 0.25 HFD, 400V D.C.we 


RE 48A 407 
RE 13A 488 


(410) 
10/18/44 CDsPC-2171 COSM-7474573 
HAY 45 CSLEXTM-4-.25-10 PT. 6 


CHC- 4823590 TaK-9 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 0.000031 MFD, NAX, AND 0.000006 
MED MIN, EACH SECTION. DUAL, SPLIT-STA- 
TOR TYPE WITH 6 STATOR & ROTOR PLATES 
EACH SECTION, 0.0715" AIR GAP BETWEEN 
PLATES: KIO-LINE SHAPE; NON-LINEAR, 
SPLIT BUSHING LOCK;.SCREW-ORItVER SHAFT. 
VOsi 9/44 HWEd=SomK CAT M-/4061 80 
DEC. 44 P5 REV. & 


CBK- 482351 TOL-2 
CAPACITOR, VARIABLE AIR 
RATED 0.003750 HFO.. NAX.% AND 0,000024 
FO. MIM +402: 400V DC W. HAS 12 STATOR 
AND bt} ROTOR PLATES; SEMI-CIRCULAR: SEN- 
GLE SECTION: LINEAR FREQUENCY VARIATION. 
SAME AS -482391-A EXCEPT HAS NO STOP- 
PINS. 

11416744 X-750-ES 
FEB. 45 


CAYsT+7605863 
P 4 REV. 9 


CBkK+ 482591-A TSK-9 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 0.090750 HFO. MAX. AND 0.000024 
NEO, Mb. HAS 12 STATOR AND 11 ROTOR 
PLATES; SEML-CIRCULAR; SINGLE SECTION; 
LINEAR FREQUENCY VARSATION. SANE AS 
-482391 EXCEPT HAS STOP-PINS. 


10/19/44 X-750-ES CAY:T-7605863-4 
JAN 45 REV 9 


cHc- 4823592 fex-9 

CAPACITOR, VARIAZLE AIR: 

RATED 0.600430 Hid. MAX. AND 0.000045 
MED. MIN. 24 STATOR AHO 25 ROTOR PLATES. 
SEUE-CIRCULARs 0.08" AIR GAPS LINEAR 
FREQUENCY VARTATIONS SINGLE SECTION. 
4500 PEAK VOLTAGE. 


CAY:T-7607256 
P 3 REV. 6 


10/18/44 TC-450-ewW 
DEC. 44 


cHC- 422393 feKx-9 

CAPACITOR, VARIASLE AIR: 

DUAL, RATED 0.00032 NFO. MAY. EACH SEC- 
TION: 160 ANF. DOUBLE SECTION. 34 PLATES 
PER SECTION. PEAK VOLTAGE 
4500¥ PER SECTION AT 60 CYCLES, 34 
PLATES PER ScCil0N 0.08" AIR GAP BE- 
THEEN PLATES; SEMI-CIRCW.AR; SPLIT 
10/19/44 TCD-320-BW CAy:T-7607256 
DEC. 44 P 2 REV. 6 


citc- 40239 
STATOR TYPE; LIHEAR FREQUENCY VARIATION. 


3.48-107 


FIRST ASSIGREOD FOR | cpmanenng. | 


cHc- 4623594 1eKx-9 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

DUAL RATED 0.00032 MFO. MAX. EACH SEC~ 
TION, PEAK VOLTAGE 52507 PER SECTION, 
60 CYCLES, 41 PLATES PER SECTION, SEMI- 
CIRCULAR; O11" AIR GAP. SPLIT STATOR 
TYPE; LINEAR FREQUENCY VARGATIONS 


10/19/44 TCO-320-JH 
DEC. 44 


CAY:T-7607256 
Pt REV. 6 


cHC- 482395 Toe 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 30 MHF, MAX. CAPACITY, 5.2 MIN, 

CAPACITY. TEST VOLTAGE -6CO VOLTS. 20 

PLATES, SEHI-CIRCILAR, 10 CH ROTOR, 10 
ON STATOR. LINEAR FREQUENCY VARIATION. 


10/20/44 HF-30-x CAYsM-7408575 
DEC. 44 REV. 7 


C8k- 482395 TeKk-9 

CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

RATED, 0.0003 MICROFANAODS NAX: 0.990082 
MICRGFARADS MIN. Z1G4; 5000V DC W, 60~. 
20 STATOR PLATES, 19 RUVUK PLAIES HITH 
0.230" AIR GAP, SEN{-C{RCULAR. SINGLE 
SECTION. LINEAR FREQUENCY. 


10/21/44 TK-300-US T+7607403-1 
Fea. 45 REV. 5 


cBK- 462397 1eK-13 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

RATED 0.009075 NICNSFARADS MAX; 0.000011 
MICROFARADS MIN. 10 STATOR, 9 ROTOR 
PLATES, SEWMI-CIRCULAR, 0.0384" AIR GAP, 
LINEAR FREQUENCY VARIATION. PEAK VOLTAGE 
4200. SCREW-ORIVER SHAFT. SINGLE SECTION 


10/21/44 NP-75-0S T-7607403-4 
DEC. 44 SUB. & 


-482398 an/fes-i8 
CAPACITOR, NICA: RE 48A 398 
RATED 15 2 £59 VOLTS DO WORKING, 
BUITON TYpe. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH AND TOL. IN 3. 


10/24/44 CéR:3700 CW2BA-10104-4 
HAY 45 Iss. 42 


-482559 an/tPs-i8 
CAPACITOR, MICA: RE 48A 357 
RATED 360 Une. $09 VOLTS DC WORKING. 
BUTTON TY: TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH AND TOL. IN 4, 


10/24/44 CER:370N CHSBA-F0104-17 
MAY 45 iss. 12 


-48240 AN/TPS-1B RE 13A 428 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 163 
RATED O21 HPO. 1009 VOLTS DC WORKING. 
INSULATED CAN. 


BCSLEXTIMHTO-.1-10 


10/24/44 SEE ABOVE CW:8A-10055~-47 


DEC. 44 Iss. 18 
“4524014 an/TPs-i8 RE 134 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 484 163 


Rated 0.5. FO, 600 VOLTS DC WKG. INSUL- 
ATED CAN. 


0/24/44 CSLEXTINWE-.5-10 CHrBA-10055+32 
DEG. 44 Ss. 15 


RESTRICTED 


“ACHE? | AANHEACTIAHA |_| 


vane | MOUS | SARA] 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-108 


Class 48—Capacitors 


[ska Yrasr aon von | Sa | SANS, AMER 


crk- 482402 aus 

CAPACITOR, VARIASLE AIR? 

RATED 12.5 MNF MIN, 356.2 MMF MAX. TEST 
VOLTAGE 500V AC. 11 STATOR AND 12 ROTOR 
PLATES. 0.0235" AIR GAP. HAS STOP AR- 
RANGEMENT FOR 180° ROTATION. COUNTER- 


CLOCKNISE. CHSKS-9535 

iss. 2 
10/24/44 CN817073 CWwsESO-661663 
DEC. 44 iss. 2 


482403 AN/UPM-1,1A,1B RE 48a 351 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 13A 549 
RATED 25 NFD., 25V O.C.N. 

(#300) 

(+109 

HCHZSCO-1060 ISSUE 0 EXCEPT FOR TOLER- 
ANGE. : 


10/25/44 CSFE1970-3 SEE ABOVE 
DEC. 44 EXCEPT FOR TOL. 


482404 Toe-1 RE 480 341 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 13a 549 
DRY: RATED 340 HFD., 110¥ ACW, 60 
GYOLE. 


10/24/44 CO ETB-340-W CAY?9-D-5820 
DEC. 44 CMA-94881 sus. 3 


-482405 An/uPM-1,1A,18 RE 48A 139 
CAPACITOR, PAPERS RE 13A 488 
RATED «1 MFD. 2000¥ DCW. 


ct20sy 
10/28/44 Cd:T-20001 CHZ2CO-1064 
OEC. 44 ISSUE O 


-482406 aAnstps-18 REISA389 
CAPACITOR, HICA RE48A3S7 
RATED 90 MHF. 500 VOLTS DC WORKING, 


¢*103 
10726744 CERS370-M CWSBA-1014-26 
DEC. 44 CANSH 36 ? OR 27 ISS 14 


482407 anseurs-1.1A,tB RES8A315 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC REI3SAS49 
RATED 25 MFO. 25V DC We 


¢#100, 210) . 
10/26/44 CSF21570-2 EX- CHZ3CO-1067 iss 
DEC, 44 CEPT FOR TOL. O EXCEPT FOR TOL. 


cav- 462408 TsK-9 

CAPACI TOR-VARIAGLE AIR 

RATED 1 TO 7 NiF, GO0OV DC WORKING. SHAFT 
LENGTH 3 3/16". SAME AS 482412 EXCEPT 
SHAET LENGTH. : 


#1-7605497P-2 REY 20 
10726444 H-7405440GI M-7405440G-1 
DEC. 44 im REY 17 # 


cax- 482409 TBK-9 

CAPACITOR-VARIASLE AIR 

RATED: 100 MNF. MAX AND 15 MMF. MIN, 21 
PLATES, 31 ON STATOR, 10 OY TOR, SEMI- 
CIRCULAR SHAPE, SPACING 0, IN, LUNEAR 


FREQ. VARGATION. PEAK VOLTa.~ 3000. SCREW 


DRIVER TYPE SHAFT WITH LOCKING ARRANGE- 


WENT. 
30/27/44 412-8 CAY3T-7607403 
OFC. 44 MT-100-GS PT 2, REVS 


NAVSHIPS 900,109 


°482410 atstes-18 RE13A488 
CAPACITOR, PAPER RE4SA129 
RATED 065 NFD., GOOV DC UKG. TERMINALS 
ON SIDE. 


C-tor 
(0/27/44 CAW3630-35 CWSESA-682063- 
DEC. 44 CSEZPBIS-3564A 160, iss 14 


482411 anstes-18 RE13A488 
CAPACITOR, PAPER RE48A128 
RATED 0.5 HFD., GOOV DC WKG. TERMINALS 
ON TOP. 


(40) 
SCSFsPBTT-545A 
10/27/44 CAW:630-T-.5 CWEESA-682063-111 


- DEC. 44 CBVS14M-4-20 6 


CAY- 432412 TBL-2 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

RATED I TO 7 MMF., 600V DC. SAME AS 
482408 EXCEPT FOR 2 1/2" SHAFT LENGTH. 


10733744 M-7405440G2 M-7405440G62 
DEC. 44 REV 17 


cute 482413 rer-2 

CAPACITOR, ALR VARIABLE 

RATED 77 TO 300 NUF,. 6500¥ PEAK., 60~; 
LENEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC. 33 
PLATES ON STATOR; 32 PLATES ON ROTOR. 
SEMI-C{RCULAR; .192"SPACING ONE SECTION. 


10/31/44 TL-300-AW CAY:T-7607256-4 
FEB. 45 KODIFIED REV 6 


CHC-482414 TBL-2 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

RATED 19 TO 160 MMF, IN SERIES TWO SEC- 
TIONS OF 38 TO 320 MMF PER SECTION; 
SPLIT STATOR; 4500V PEAK PER SECTION, 
6O~., LINEAR FREQUENCY. CHARACTERISTICS 
34 PLATES PER SECTION; 0.080" SPACING: 
SEMt*CIRCULAR. SCREWDRIVER SHAFT 3 1/2" 
§0/31/44 TCD-320-B8S¥ CaY:T-7607256-5 
FEB. 45 MODIFIED REV 6 


cue: 482414 
LONG. 


cHt- 482415 ew 

CAPACITOR. AGR VARCABLE 

RATED 215 MMF MAX.; 200¥ PEAK VOLTAGES 
SPLIT STATOR; TH STATOR AND 10 ROTOR 
PLATES. SEMI-CIRCULAR PLATES .025" THICK 
WITH 0.070" AIR GAP. LINEAR FREQUENCY 
SIMILAR TO NAVY TYPE 482386 EXCEPT FOR 
MOUNTING CHARACTER(STICS. 

1176/44 TCO-210-L CAY 376063 08P-3 
DEC. 44 REY 11 


CaAW- 482416 SEE BELOW REI3SA488 
CAPACITOR, PAPER DUAL RE48A129 
RATED 0.25/0.25, 200 VOLTS DC WORKIIIG. 


(108 

CCL-221014 TO CCL-211018 

42/2444 230—, cousc2t247, ° 
DEC. 44 CHG. 1 


-482416-a SJ-i RE 484129 
CAPACITOR, PAPER; RE 134488 
RATED 0.25/0.25 MFO AT GOOV DC WORKING. 


(+20) 
4/17/45 CAW-630 


CWSES-652663-359 
JUN. 45 : 


CAW- 492417 MARK 3 & 6 RET3A549 
CAPACITOR, DRY RE48A294 
ELECTROLYTIC: 3 SECTIONS, RATED 30/30/ 
10 KFO., 450/450/450 VOLTS DC WKG. HAS 
CATHODE RING, 4 PRONG OCTAL PLUG IN BASE. 


11/3/44 AX-1091 CHSBA-10194-11 
DEC. 44 ISSUE 6 


caw? 482418 WK 3 a 4 RE48A294 
CAPACITOR, DRY REI3A549 
ELECTROLYTIC: FCUR SECTIONS, RATED 30/ 
30/10/40 NFO, 4507450/450/150 VOLTS DC 
WORKING. HAS CATHODE RING. 4 PRONG OCTAL 
PLUG-IN BASE. 


1173/44 =AX=1090 CW2BA-10194-40 
DEC. 44 (ISSUE §& 


caW- 482419 MK 3 & 4 REI3AS49 

CAPACITOR, DRY RE48A294 

ELECTROLYTIC: THREE SECTIONS RATED 407 
P5715 MED... 25748974590 VOLTS OC WORKERS 


CATHODE RING, 4 PRONG OCTAL PLUG-EN BASE. 


11/3744 = AX-1092 CWeBA-10194-52, 
DEC. 44 (SSUE 6 


cAW- 402420 WK 3 8 4 REI3A549 
CAPACITOR, DRY REABA294 
ELECTROLYTICS SINGLE SECTION RATED 40 
WFO, 25V OC. CATHODE RING 4 PRONG OCTAL 
PLUG-iN BASE. 


11/3744 = AX-1093 CWsBA-10194-12. 
DEC. 44 ISSUE 6 


CAH- 4824214 s-s4afaP REISAS49 


CAPACETOR, DRY RE4BAS4S 
ELECTROLYTIC: TWO SECTIONS RATED 20 MFD 
4004 DC, 60 MFO, 400% DC WORKING. 


. 


173/44 AX-1094 CW2BA-433927-3 
DEC. 44 2 ISSUE 2 


caw- 492422 TS+34A/AP  peysasag 
CAPACITOR. DRY RE48A345 
ELECTROLYTICS TWO SECTIONS RATED 40 
HFO, 350¥ 0C, AND 20 MFD, 8t50¥ DC WORK- 
(Wc, 


1t/3744 = AX-1095 CWSBA-433927-4 
DEC. 44 - ISSUE 2 


CAMs 492423. TS-34A7AP = RE13A549 
CAPACITOR, DRY RE48A345 
ELECTROLYTIC: THO SECTIOUS, RATED 20 
NFO, 15C¥ DC WORKING, AND 1000 NFO. SV 
DC WORKING. 


11/3/44 AX-1096 CW3BA-433927-5 
DEC. 44 (SSUE 2 


i 
! 
i 
' 
i 


i 
i 
H 
H 


cre-4S2424 #See BELOW 
POWER FACTOR CORRECTION 

uET? CONSISTS CF THSEE 0.5 MFD AMD 
FIVE 1.0 HED PAPER CAPACITORS CONNECTED 
{¥ PARALLEL ACROSS THE SUPPLY WITH A 
SWITCH (N SERIES WITH EACH CAPACITOR TO 
CUT ANY OF THE CAPACITORS OUT OF THE 
#S0,S0°a,S0°3,S0°13 
VE/3744  RX-1353 
DEC. 44 


W74-5069 SUB O 


cRe4 22424 
CIRCUIT. HAS 10 AMPS FUSE WITH PROTECT- 
{NG RES(STOR ACROSS THE FUSE AND A NEON 
VUBI CATING LAMP TO CNOICATE WHEN THE 
FUSE &$ BLOWN. 


ce GEN RADAR USE 

cu- 482425 

SYNCHRO CAPACITOR UNIT 

COUSESTS OF A DRIPPROOF. STEEL CASE DE- 
SIGNED FOR BULKREAD MOUNTING AND CON- 
TALNENG ONE MARK 3 AND ONE HARK 4 SYN> 
CHRO CAPACITOR. REDUCES EXCITATION RE- 
QUIREMENTS OF 6 DG AND 7 DG SYNCHROS 
11/6/44 CGIDL-8236508G1 CHICAL~27590 
DEC. 44 


ce 
IN 0G SYNCHRO cnh-432425 
AvPLIFttnS, CASE 1S ATTACHED TO 2 CHAN- 
HELS BY NEAKS OF BARRY C-2000 SHOCK 
Mounts, 


CG- 482425-A GEN. RADAR USE 

SYNCHRO CAPACITOR UNIT? 

CONSISTS OF & DRIPPROOF, STEEL CASE 
DESIGNED FOR BULKHEAD HOUNTING AND CON] 
TAINING ONE MARK 3 ANO MARK 4 SYNCHRO 
CAPACITOR. REDUCES EXCITATION REQUIRE- 
MENTS OF 6 DG & 7 OG SYNCHRO IN OG SYN- 
CHRO AYPLIFLERS. CASE 1S ATTACHED TO 2 
3/26/45 0L-8236508G1 

APR. 45 


0G6-48242 5-4 
CHANNELS BY MEANS OF BARRY C-2000 SHOCK 
MOUNTS. SAME AS -482425 EXCEPT HAS 
DIFFERENT TERKENAL BOARD ARRANGEMENT. 


cNc- 482426 Taw 

VARTASLE AIR CAPACITOR 

RATED 115 KHF CAPACITY, 6000 PEAK VOLT- 
AGES 23 PLATES- 12 OW STATOR AND 11 RO- 
TOR: PLATES SEMICIRCULAR WITH O.17t" 
SPACING. LINEAR FREQUENCY CHARACTERIS- 
TIC, POLISHED. ROUNDED EDGES. »040" THICK 


11/6/44 TC-t10-8 CAY2T+7606108P1 


DEC. 44 REV #1 
482427 AN/TPS-1B = RET3A488 
CAPACITOR. PAPER RE48A287 


RATED 120 HFD, SO00V DC WORKINGS 


(+109 (CSLd . 
1107/44 XLHWSO-1-10 CWIESA-682065-2 
DEC. 44 tSSUE 6 


Class 48-—— Capacitors 


452428 sc-5 REI3SA488 
CAPACITOR PAPER-OUAL RE48A295 
RATED 063/0.3 WFD 7500¥ DC WORKING. 


¢-407 
1172244 CG-26F738 CGSM-7473105-1 
DEC. 44 REV O 


482429 AN/TPS-1B ° REt3A488 
CAPACITOR, PAPER - DUAL = RE48AI129 
RATED 0.25/0.25 MFD, 600 VOLTS DC WORK- 
UNG. 


Cony 

11/7/44 PBTS-388¢ CWSESA+682063-147 
DEC. 44 CSFs iss 4 

ClE- 482430 Reu-1 RE4SAI39 
CAPACITOR, PAPER 

025/625 MED, 20C0Y DC HKG. 


COMMON GROUND-CAN, CLL FILLED. 


(-15) 
V1s7/44 0 AH-8193 i 
DEC. 44 
482431 Qu8 REISA488 
CAPCACITOR, PAPER RES8A334 


RATED 0.2 MFD, 400V DC WORKING. 


1178/44 CH3D-169528 CUSBA-1039t2 


DEC. 44 HSSUE 2 
CSL- 482432 Tes-4 RE 48A 148 
CAPACITOR, HICAs RE 13A 389 


680 HME, SOOY OC KORKING. 


1147744 HO CGSK-4158225-9 
DEC. 44 

482433 aus RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48A 210 


RATED 4 RFD, 400Y DC WORKING. 


1378744 CHsD-167245 Cw:BA-103892 

DEC. 44 (SS. 2 
-482434 1Bx-7 RE 13A 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 48A 359 


RATED 2 WFD, 600V OC WKG. 


11722744 CTDsONT-602 CG3M-7475009 
DEC. 44 PT 1 REV O 


CHC- 482435 AN/TPS-1B 

CAPACITOR, AIR VARIABLE: 

RATED 6.5 MHF, MIN. AND 140 MMF. MAX. 

18 ROTOR AND 19 STATOR PLATES. 0.015" 
AUR GAP. SCREW DRIVER SHAFT 5/16% LONG. 
SIMILAR TO -481740 EXCEPT FOR SIZE OF 
MOUNTING TAPS. 

*CBH:1000E-21 ALT 0,CDUs0D-3304-A-2 
11/9/44 APG-140 CWrESA-682070 


FE8. 45 HOD tSSVE 24 * 


RESTRICTED 


3.48-109 


RAT [rst assicnee rox | MALAI, | ROR, [rise assioneo rox | RATE TRARS, SNL oWAV RH 


cG- 482436 Tes-4 . RE 48A 189 
CAPACITOR, PAPER: RE 153A 488 
RATED & MFD. 220¥ ACo 


11/9/44 26F110 
DEC. 44 


CGeM-860254-31 


CHC- 482437 Tes 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

MAX. CAPACITY 260 MHF. MEN. CAPACITY 11 
MHE. 34 PLATES. SOOV AC TEST. HIDLENE 
PLATE TYPE. 


11/16/44 MC-250-H CATALOG 
DEC. 44 caer 


cuC- 482438 TEs 

CAPACITOR, VARUABLE AIR: 

20 MMF MAX CAPACITY; 6.5 RMF Mit CAPACI- 
Ty 3 PLATES. §00V AC TEST. 


11716744 HC-20-S CATALOG 
FEB. 45 


cex- 482439 tes 

CAPACITOR, FIXED AIRS 

60 MNFD. CAPACITY. 18 PLATES. 0.100" 
ASB GAP a 


14/16/44 EE-60-FS CATALOG 
DEC. 44 


cek- 482440 tea 

CAPACITOR, VARUABLE AIRS 

t2 MMED. MAX. CAPACITY; 6 NAFD. MINS 
CAPACITY. 7 PLATES 0.218% AUR GAPs 


11/16/44 WA-12-WNDE CATALOG 
DEC. 44 


cos- 482441 Tes 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

75 MMFD, MAX. CAPACITY, 21 MMNFD. MIN. 
21 PLATES 0.300" AIR GAP. 


VI/T6744 BC-1615 CATALOG. 
DEC. 44 


coB- 482442 Tes 

CAPACITOR, VARUABLE AIR? 

340 MMF. MAX, CAPACITY, 27 HNF. MEN. 
CAPACITY. 39 PLATES 0.100" AR GAP. 


1716744 BC-1606 CATALOG 
DEC. 44 


co8- 482443 Tes 

CAPACITOR, VARLABLE AIR: 

255 MMF. MAX. CAPACITY, 52 MF MIN. 
CAPACITY, 35 PLATES 500" AIR GAPy 


HI716744 GC-1806 CATALOG 
DEC. 44 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-110 


HABLA [nese assvowes ron | oie. | [ARI [ease assionao roe | oar |_| 


co8- 482444 TEs 

CAPACETOR, VARIABLE At®s 

100 RAF. MAX. CAPACITY, 7 KWF RIK. 
CAPACITY 2024" Ad GAP, 14 PLATES. 


W9s16044 WC-18S5 CATALOG 
pec. 44 

CG- 482445 TEs RE 130 483 
CAPACITOR, PAPERS RE 494 159 


1S AFD CAPACITY, 1000 VOLTS DC WORKING, 


VWN717746 23F19 


DEC. 44 
c6- 482446 TEB RE 134 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 139 


3 MFD CAPACETY, 12.500 VOLTS OC WORKING. 


th7t7744 14 F 18G2 


RAY 46. 
cG- 482447 Tes RE 13K 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 169 


49 MFG, FOOO¥ OC ue 


11787744 SCESAS4 
DEC. 44 


cex- 482448 tes 

CAPACITOR, VARIAGLE AIR: 

440 MMFO. MAX, CAPACITY, 40 MRFD. RIM. 
GAPACITY 43 PLATES. 0.070" AIR GAP. 


19/97/44 X£7-440-PS caTtmoe 
DEC. 44 


caY- 482449 Tce 

CAPACITOR, VARIAGLE AIR: 

250 MMFD MAX CAPACITY, 240 MMFO MIN. 
CAPACITY Z000V 60~ TEST VOLTAGE. 39 
PLATES 0.05" AIR GAP. 


14/97/44 GAY sf-7605611G-1 
DEC. 44 REV 13 


482450 RB-2,5.6 
CAPACITOR, VARIABLE AIRS 
3 SECTIONS, EACH SECTION {S MADE UP OF 
2 CONDENSERS CONNECTED IN PARALLEL. 
RATED 470 MMF, MAX TO 24 AMF. MIN, AT 
SO00V DC. MAXINUM WORKING, 18 PLATES ON 
STATOR, 20 ON ROTOR [NM EACH MAIN SECTION. 


CANCELLED 
12/9/44 CHASSA~-19-E€ CNASD~618 
FEB. 48% REV. i 
-482451 sa-2,3 RE 130 488 
CAPACITOR, PAPER DUALS RE 46A 322 


RATED 0.03, AND 0.015 MFO GOOOV DG MKG. 


RCRYSM-86070-504, SUB 36 
13/48/44 CRYSH-860/0-504 WSEE ABYE 


FER. 45 Issued 


Class 48—Capacitors 


CHANT RR, Zz ASSIGNED FOR of SRAER | 


cSH- 482452 aus RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48A 286 
RATED 2.0 AED, 600 VOLTS DC WORKING. 


(+109 

11/22/44 XIMJW6-2-10 CW2ESA-68205290 
DEC, 44 ISS. 18 

caw- 482453 Qu RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48a 139 


RATED 35 KFD, 600 VOLTS DC WORKING. 


bs 


(-10) 
11/22/44 609M-15 CNSBA-10001-77 
BEC. 44 {SS. 6 


CARY- 482454aN/TPS-1B RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER? RE 48A 363 
RATED 0,25 MFD, 350 VOLTS DC WORKING. 


(=10) 
11/22/44 CW-S232A 
DEC. 44 


CARY SCW-S232A 


CTO- 482455 an/trs-tB RE 486A 363 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 0.01 MFO (#50-10%) 40 VOLTS OC 
WORKING, THIS ITER 1S POR REPLACEMENT 
USE ONLY. 


11/22/44 4456 CTD-4456 
DEC. 44 (ss. 1 


-482456 HK 20 MOD 1 RE 48A ttOo 
CAPACITOR, PAPER A-C2 RE 13A 488 
RATED 1,0 HF AT 330 VOLTS AC WORKING, 
60 CYCLE. 


11/25/44 CD:KH3010-2 CHEKS-16105 
DEC. 44 List 04 38S. 3 
cen 482457 tu-s RE 46A 413 


CAPACITOR, MICA 

RATED 50 MMF, SOOV DC. WORKING. BUTTON 
TYPE. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY OASH a 
TOL. IN PER CENT. 


(+5) 

12/19/44 633-8 CRBICD-4111-1 

DEC. 44 issue Cc 
-482458 ns-3,749 RE 13A 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 48A 299 


RATED 0.5 MNFD. GOOY OC WORKING. 


716 
11/27/44 PC-1882KT 
DEC. 44 


CON-744-218-T 


CER- 482459 xtoz & TDZ 

CAPACITOR, MICA: RE 48A 357 
RATED 100 MMF., SOOY DC WORKING. TYPE 
NO. TO BE FOLLOWED SY DASH AND TOL. (N 
PER GENT. 


(+103 
11/27/44 370M CG2N-7471350 
FEB. 45 PT @ REV. 2 


CER- 482460 XxtoZ‘s Toz 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATEO 1000 MMF: 1S00V DC WORKING. TEMP 
COEFFICLENT -7SOMMF/MMF/0°C. TYPE NO. 
JO BE FOLLOWED 8Y DASH AND TOL. EN &. 


€-10) 
11/27/44 1700 CGtM-7471809 
FEB. 45 PT 16 R2 


-482461 NJ-3,4,7,9 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 163 
RATED 0.01 HFO. 1600V¥ DC WORKING. 


10 
11/27/44 CDz0T-1681 
DEC. 44 


~482462 NJ-3.4.769 RE 135A 486 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 409 
RATED 5.0 MFO. 220V AC WORKING. 


710 
11/28/44 CBV:Z7466 CBM-744-140 
OEC. 44 tSSuE T 


ceR- 482463 xtoz & toz 

CAPACITOR CERAMICS 

RATED 250 MMF, 1200 VOLTS DOC WORKING. 
POWER FACTOR LESS THAN 0.1% AT 1 HC. 
SAME AS 482209 EXCEPT FOR WORKING VOLT- 
AGE AWD POWER FACTOR. 


11/28/44 CG2K-7896028 

DEC. 44 PT 2 REV 4 
"432464 NJ-3.7.9 RE 13A 389 

CAPACITOR, MICA: RE 48A 148 


RATED $00 HMF.. S00¥ DC WORKING. 


CANCELLED FOR REPLACEMENT USE -4869 


-3 

#CBM DWG-FOR DIMENSIONS OHLY 744-26U 
11/28/44 COZSR=LS aSEE ABOVE 
FEB. 45 


482465 Nd-3.749. RE 48A 410 
CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC: RE 153A S49 
3 SECTIONS RATED 8/858 MFD. 450 WORKING 


VOLTS DC. 

+75,-0 ; 

t1,c8/44 COLAVLEX. 758 cOM:744-208 

FES. 45 19SUE U 
-482466 Nd-30709 RE §3A 389 

CAPACITOR, MICA RE 48a 148 


RATED 370 MMF, SO00V OC WORKING. 
CANCELLEO FOR REPLACEMENT USE -481151 


RCBM FOR OEMENSIONS ONLY 744-28U 
+t 


11/28/44 CO:5R-LS SEE ABOVE 
FEB. 45 

-482467 NJ-3,7.9 RE 13A 389. 
CAPACITOR, MICAS RE 48A 148 


RATED 300 MNF, SO0V DC WORKING. 


(+0) 
11/29/44 COISR-LS 
DEC. 44 


pate ABE'S SASHA 


as pate [ SAGO | eANHIATTUAEce 


NAVSHIPS 900,109 


pare | MBRAERHRE'S ANUS ch 


RESTRICTED 


vedehaTiOn 


FIRST ASSIGNED FOK 


Pe este i 


-482468 NJ-4 RE 135A 389 
CAPACITOR, MICA: RE 46A 148 
RATED S74 MMF, 500V DC WORKING. 


ts 
11/29/44 COsSIR-LS 
DEC. 44 
7482469 NJ-4 RE ISA 389 
CAPACITOR, MICAS ~ RE .48A 143 


RATED 466 MHF. SOOV DC WORKING. 


ots 
11/29/44 COSIR-LS 
DEC. 44 
-482470 an/tPs-18 REISA 488 
CAPACITOR, PAPER REABA 164 


RATED 0.02 MFD. 400¥ DC WORKING. 


(+20) 
11/30/44 CW30-163995 Cw:8a-104821 
Dec. 44. ISSUE 1 
482471 Nuns RE 153A 589 
CAPACITOR, MICAS RE 48A-943 


RATED S00 MMF AT S00 VOLTS DC WORKING. 


-1s 

12/1/44 COs IR 

DEC. 44 

co- 482472 sv RE ISA 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48A 139 


RATED 4 MFD, 4000 VOLTS DC WORKING. 


¢-20) 
12/2/44 PFD-401-35 CW3BL-24190 
JAN. 45 Iss. i 
482473 sv RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48a 138 


RATED 8 MFD, 400 VOLTS DC WORKING. 


(-10) 
BCAWS4508-1 CSR SXOMRBW4-1-10 


12/6/44 &SEE ABOVE CW:ESA-682063-253 
JAN. 48 iss. 15 
482474 no-a RE 13A 389 


CAPACITOR, MICAS RE 480 145 
RATED 370 MMF AT S00 VGLTS OC. 


Gn 
12/2/44 COstR-Ls 
JAN. 45 
2482475 Nu-4 RE 135A 549 
CAPACITOR, DRY RE 48A 410 


ELECTROLYTIC: RATED 16 MFD AT 250V 


OC WORKING. 


(+10) 
12/2/44 CDSAYLEX-759 COMS744-209 
Jan. 45 MT oO 


665197 O - 45 - 53 


: 


Class 48— Capacitors 


SHUN, 
"482476 Nu-4 RE 48 337 
CAPACITOR, ORY RE 134 649 


ECECTROLYTICS 
DC WORKING. 


RATED 16 RFD AT 250¥ 


#75) 
(-10) 
12/4/44 COgKR-216 
JAN. 46 
-482477 an/tps-18 RE ISA 483 
“CAPACITOR, PAPER? RE 480 411 


RATED 0.03 HF, 10,000V¥ DC WORKING. 


(+10) 

12/4/46 CWsD-169272 CW2BA-104855 

JAH, 45 iss. t 
-482478 Nu-4 RE -48A 337 

CAPACITOR, DRY RE 13A 549 


ELECTROLYTICS 3 SECTIONS RATED 6/8/8 
NFO. AE 450¥ DC WORKING. 

FOR REPLACEMENT USE -482851 

+78 

0 

12/4/44 COsKR-S888 

FEB. 46 

Cot- 482479 QuB RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48A 310 


RATED 15 MFO, 220V AC WORKING. 


¢€-10)2 
12/6/44 ALH2.2-16-10 CWSBA-10242-1 
JAN. 45 iss. 3 


ceN~ 482480 sv 
CAPACITOR, MICAS 
RATED S00 MMFD, SOOV DC WORKING. TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY A DASH AND THE 
TOLERANCE IN-PER CENT. BUTTON TYPE. 


RE 48A 413 


(+20) 

12/7/44 833(HOD) CW38A-23957-1 
MAY 45 ISSUE 2 

csu- 482481 aus RE 135A 488 
CAPACITOR. PAPERS RE 48A 281 


RATED #0 MFO, 220V AC WORKING. 


¢€-107 
12/7/44 ALMIW2.2°10-10 CWSBA-10242-5 
JAN. 45 iss. 1 


cuc- 482482 sv 

CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

RATED 2.55 MNF. MIN, TO 25.0 MMF WAX 5 
ROTOR 6 STATOR PLATES, SEHI-CIRCULAR, 
0.0195 BETWEEN PLATES. LOCKING TYPE, 
WITHOUT ROTOR STOP. 


RCWSESA-682070-28 ISS. 24 
32/7/44 CHSESA-682070-28 RSEE ABOVE 
JAN. 45 


cER- 482483 sv RE 48A 415 
CAPACITOR, MICA: 
RATED 500 MMF, 500 VOLTS DC WORKING, 


BUSHING MOUNTING TYPE. 


(-109 
12/7/44 370 AF CW:GA-36081 
VAN, 45 1ss. 7 


RESTRICTED 


denne [| fare | ARAN 


3.48-111 


on RR 


FIRST ASSIGNED FOR 


OEE ic 


°482484 wK-3,7,.9 
CAPACITOR, VARIAGLE AER? 
RATED 5.3 MFD. HIN TO 100 WFD MAX, AY 
1O00V DC WORKING, 23 SEMI-CIRCULAR 
PLATES, 1) ON ROTOR, 12 ON STATOR. 
COMER ELECTRIC CO;’ CAPACITOR MODIFIED BY 
SUBMARINE SIGNAL CO. AS PER DRAWING. 


12/7/44 CEY3810-43A CBM: 1000Z-16 

FEB. 46 ALT. 0 
482485 WK-3,7,9 RE 134 488 

CAPACITOR, PAPERS RE 480 414 


RATED 1.0 MFD AT GOOV DC WORKING, 


(-109 

12/7/44 Cwsiaia CON: 744-167 

JAN. 45 aut. @ 7 
co- 482486 sv RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 480 417 


RATED 0.15/0.15 MFD, 6000 VOLTS D 
WORKING. i 


(+10) 

12/8/46 26F435 CW sESL-639558 

WAY 45 CWSKS-8892 18S. 3 
-482487 sv RE 138 549 

CAPACITOR, ORY RE 48A 294 


ELECTROLYTICS 
OC WORKING. 


RATED 25 MFO, 400 VOLTS 


SCAWZAXTIOO CSF3D8858 CusKS-9349 
12/8/44 SEE ABOVE CMSES-657712 
JAM. 45 (SS. 2 


caY- 482488 fce 

CAPACITOR, FIXED AIR; 

202 TO 210 MMF 1000¥ GO~ (TEST) 14 PLATES 
CIRCULAR; 0.05" SPACING. TEMP CONPENSA- 
TED. 


12/8/44 P-7706523/G-3 
MAY 45 REV. 15 


cay- 482489 Tce 

CAPACITOR, FIXED AIR 

140.3 TO 145.7 MMF 1000¥ 60~ BETWEEN 
TERMINALS CTEST). 10 PLATES CIRCULAR, 
0.05" SPACING. TEMP. COMPENSATED. 


12/8/44 
FEB. 45 


P-7706523 G-2 
REV. 15 


caY- 482490 fce 

CAPACITOR, FIXEO AIRS 

125.6 TO 130.5 MMF .IO000V 60~ BETWEEN 
TERMINALS CTEST). 9 PLATES CIRCULAR 
0.05" SPACING. TEMPERATURE COMPENSATED. 


12/8/44 P-7706523/G-1 

RAY 45 REV. 35 
-482491 R8L-2,5.6 REABATES 

CAPACITOR, PAPER RE13A468 


RATED 0,003 HFG. AT 400V DC. WORKING. 


~t0 
1248744 CNRI339 CNA SE783-5-4 
JAN. 45 REV 2 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-112 


Class 48—Capacitors 


ABUT EMM [REARS [ease assionem ron | HASLAM, | [cRNA [rst assicneo von | AAR | 


482492 reL-2.5.6 RES8A164 
CAPACITOR, PAPER REISA488 
RATED 0.003 MFO. AT 400V DC WORKING. 


-to 
1248/44 CHKR3340 CNASE7&4-11812 
JAR. 48 Rev 3 


-482493 rer-2.5.6 REABAIGS 
CAPACITOR, PAPER REI3AG88 
RATED 0.0025 MOF. AT 400V DC WORKING. 


~to 
9278/44 = CMR3340 CRA3E784-9 & 10 
~ JARO 4S gev 3 


482494 RBL-2,5.6 RESBAIES 
CAPACITOR. PAPER " REI3A488 
GATED 0.005 MFD. AT 400V DC WORKING. 


-t0 
12/8/44 CMR3340 CNASE784-1 @ 2 
JAHe 45 REV 3 


-482495 RBL-2,5.6  REsBAI64 
CAPACITOR, PAPER REISA488 
RATED 0.004 HFD. AT 400V DC WORKING. 


-10 
12/8/44 CUR2340 CNASE784-$3824 
vau. 45 REV S$ 


CNA 482496 = RASS 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

8 MMF TO 120 MMF; SOOV DC WORKING CMAX) 
9 STATOR, 10 ROTOR PLATES, SEMI-CIRCU- 
Lar. 


1279/44 SS-120CSPECIAL) C-284 PTIO 
JAN. 45 CwO-120 REV O 


482497 1S-238/UPM) RE1SA549 
CAPACITOR. ORY RE46A416 


ELECTROLYTIC:S RATED 50 MFD, GOV OC ue . 


¥279/44 ClEs#iB18) COL3A-8C-6029 


JAN. 45 REV © ois 
CG -482498 Que RE ISA 488 
CAPACITOR PAPER: RE 46A 280 


RATED 4 WFD, 330/1/60. 


V/12/45  21F15G2 CGsK-8385967 
JAN. 45 REV. 6 


482499 ger-2,5.6 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 45 MAF, AT SOOV DC WORKING. TYPE 
NO. TD BE.FOLLOWED BY DASH AND TOL. a 
he i. co 


{-$) 
1279/44 CBNS8ES CNA3D-825-0-416 
JAN. 46 REV 6 


-482500 SF/sF-t REABAAZI -482508 rex 
CAPACITOR, PAPERS REISA488 CAPACITOR, VARSABLE AIR: 
RATED 0.008/0.008 HFD. AT 110V AC WORK~ RATED 342 TO 25 MMF AT SOOY OC WORKING. 
1NG. 4 PLATES ON STATOR, 3 PLATES ON ROTOR, 
: SEML-CIRCULAR. LINEAR FREQUENCY CHARAC- 
TERISTIC. 
(189 : : 
1/18/45 CTO:SD-210N-02 CBM:744-459 . 12/12/44 CFWs CAY:7607868 PU 
JAN, 45 : ALT 0 MAY 45 REV. 14 
-48250 168 -482509 ren 
CAPACITOR, VARIABLE AIR: CAPACITOR, VARIABLE AIR: 
RATED 7 HMF TO 44 MHF AT 500¥ DC WORK- FOUR SECTION TUNING CAPACITOR: EACH SEC- 
§NG FOR EACH OF TWO SECTIONS. 9 PLATES TOON RATED 168 MMF MAX, LESS THAN 12.5 
ON STATOR, 8 OW KATOR, SERI-CIRCULAR. MMF MIN SOOV DC WORKING. 9 PLATES ON 
LINEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC, STATOR, 10 ON ROTOR. SPECIAL CAPACITY 
CURVE. 
V2/01/44 CEMSATF*140F CAY:760786E PC 12/42744 RK: CAY:7607344GI 
JAN. 45 REV. 14 JAN. 45 REV. 13 
-482502 Ren : 482510 reu-1.2.3 
CAPACITOR, VARIABLE AIRS CAPACITOR, VARIABLE CERAMIC? 


RATED 3.2 MMF TO 25 MMF AT 600V DC WORK- 
ING. 4 PLATES ON STATOR. 35 PLATES OW 
ROTOR, SEMI-CIRCULAR. LINEAR FREQUENCY 
CHARACTERISTIC. 


RATED 20 MMF MAX AND 5.0 NNF MIN AT 
S00V' DC WORKING. TEMP, COEFFICIEMT 
-0006 MMF/MMF/°C., 


V2/11744 CFWSARL-21-N CAY27607868-P2 12413744 CBN:820-8 CNASE-3114-2 
JAN. 45 SPECIAL ; REV. 14 : JAN. 45 REV. 4 
-482503 ren cHc -482511 ss 


CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

RATED 2.8 TO 10 MMF AT SOOV OC WORKING. 
2 PLATES ON STATOR, ONE PLATE ON ROTOR, 
SEMI-CIRCULAR., LINEAR FREQUENCY 


CAPACITOR VARIABLE AIR? 

RATED 6.5 MMF MIN. AND 140 MMF MAX. 25 
PLATES ON ROTOR SEMI-CIRCULAR, 24 PLATES 
ON STATOR 0.0195" AIR GAP. SCREWDRIVER 


CHARACTERISTIC. SHAFT 1/2" LONG. 

V2/00744 CFWSARL-25-°0 CAY27607868-PS - 1/13/45 CHCSAPC-140 ESA-682123-3 

JAN, 45 SPECUAL REV. 14 JAN. 45 HOD ; iss. 14 
~482504 Ren +482512 tev 

CAPACITOR, VARIABLE AIRS: : CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATEO 3 TO 17 MMF AT SOOV DC WORKING, RATED 3 MMF. MIN, TO 14 MMF, MAX. AT 


S PLATES ONSTATOR y.-27EE ATES ON ROTOR: 150V DC WORKING. 3 PLATES ON STATOR, 3 
SEMICIRCULAR, LINEAR FREQUENCY CHARAC- PLATES ON ROTOR, DOUBLE SPACED, SEHI- 


TERISTIC. CIRCULAR. 


VASA CAS CEM EARLS 2870, © SCAT 37607868. 05 12/14/44 CHCSHF-SPECIAL CAY:7407621/P1 


JAN, 48 SPECIAL REV. 14 JAN. 45 REV 4 
-482505 Rem 482513 ter 

CAPACITOR, VARSABLE AIR: CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 1-9 MMF AT 2.3 MMF AT 5OOV DC RATED 2 MMF. MIN. TO 13 MMF. MAX. AT 


WORKING. ONE PLATE ON STATOR, ONE PLATE 


150V OC WORKING. 2 PLATES ON STATOR, 2 
ON ROTOR, SEMI-CIRCULAR. LINEAR FRE- 


PLATES ON ROTOR, SINGLE SPACES, SEMI- 


_ QUENCY CHARACTERISTIC. am CURCULAR, 


V2/01/44 CFWSARL*0 CAY37607868 P4 


12/14/44 CHCSHF-SPECIAL CAY:7407621/P2 


JAN. 45 SPECIAL REV. 14 JAN. 45 REV 4 
-482506 NK-3.7,8 RE 135A 389 , 
: - TBY 
CAPACITOR, MICAS RE 48A 148 : 482514 


CAPACITOR, VARIABLE AIR 

TwO SECTIONS, EACH SECTION RATED 2 MHF. 
MIN. TO 22 MNF. MAX. EACH SECTION, 6 
PLATES ON STATOR, & PLATES ON ROTOR, 
SEMI*CIRCULAR. LOGRITHHIC FREQUENCY 
CHARACTERISTIC. 


RATED 360 MMF AT 5O00V DC WORKING. 


of 
12/12/44 CD3SR-LS CBMT-744-650 . 12/14/44 cues CAYSP-7707602-Gt 
JAN. 45 ; MT O : ns ° 
: ig ; JAN. 45 Hs REV 3 
°482507 ren CAY-482515 § 1BK-9 


CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

RATED 7.5 TO 110 MMF AT SOOV DC WORKING. 
14 PLATES ON ROTOR, 14 PLATES OW STATOR, 
SENI-CIRCULAR. LINEAR FREQUENCY CHARAC- 


CAPACITOR, WARIABLE AUR 
RATED 7 TO 90 MMF, 20,000 VOLTS BREAK- 
OOWN. 1400¥ RHS/AC TO GROUND, 


TERISTIC. : 
i FCAYST-7610064-1, REY Ov CAYST-7604325-3 
REY 18, 
ted12s4a CFs. = CAY37607868 P7 
3 :T- 5 
JAN, 45 REV. 14 2014444 CAY3T-7604452-7 
JAN. 46 Rev 15 * 


care | OMUAETHRI? | SANNTACTUNESA 


[ese] Mounaitiatr "[antertan 
NAVSHIPS 900,109 


DATE fe meiracmunses | gSANHIACTUARA | 


RESTRICTED 


Dean [AEST Assionep FoR | GAA RLGSR 
cw- 482516 UE-1 REI3A389 
CAPACITOR, HICA RE4BA332 


RATED 1750 MMF SOOV DC. WORKING. 


(-#) 
12/16/44 0-168188 CW3BA-102726 
VAN. 45 SSUE 3 


cen- 482517 Lu-s 
CAPACITOR, MICA 
RATED 400 MMFD SOOV DC WORKING. BUTTON 
TYPE. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH & 
TOL. IM Se 


RE48A413 


(+6) 
V2/19748 8335-E CRBSCD-3311-2 
JAN. 45 ISSUE ¢ 


cen- 482518 Lu-s 
CAPACITOR, MICA 
RATED 400 HHFD SGOV DC WORKING. FIXED 
BUTTON TYPE. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH AND TOL. SM %. 


RE48A402 


(5) 
t2719744 830-E CRBSCD-116-4 
JAN. 45 iSsu— 0 


cFW- 482519 Lu-s 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 3.7 HMF MIN TO 9.5 MMF BAX. AT 
300V DC WORKING 11/16" SHAFT, 2 PLATES 
O# ROTOR AND 2 PLATES ON STATOR. 


12419744 SO33191 CRBSCO-b5 23 
WAY 45 (ISSUE E 


CFW- 482519-a Lu-3 

CAPACITOR, AIR VARIABLE? 

RATED 3,7 MMF. MIN. TO 9.5. MMF. MAX. AT 
300¥ OC WORKING 1 3/32" SHAFT. SAME AS 
-482519 EXCEPT FOR SHAFT LENGTH, 2 
PLATES ON ROTOR AND 2 PLATES ON STATOR, 


12/19/44 SD23190 CRBSCD-1622 
WAY 45 (SS. 0 


cFW- 482520 Lu-s 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 3.5 MMF. MIN. TO 5-5 MHF. MAX, AT 
300V DC WKG. 9/16" SHAFT. 1 PLATE ON 
ROTOR AND | PLATE ON STATOR. 


12719744 S0335189 CRB3CD-1520 
MAY 45 : ISsue E 


cFW- 482520-atu-3 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

RATED 3.5 MHF TO 565 MMF. MAX 13/4" 
SHAFT. SAME AS -482520 EXCEPT FOR SHAFT 
LENGTH. 


12/19/44 CRBsCD-11420 

JAN. 45 iss, 0 
482521 S0-7H/7N REI3A488-D 

CAPACITOR, PAPER REABAIES 


RATED .05 HFD. AT 600V DC WORKING. 
CANCELLEO FOR REPLACEMENT USE -482165 
(-10) 


V2A19744 PX-24A 
FES. 46 


care | RYMEARRES | SMNNIAPIA. | | (re 


Class 48—Capacitors 


HART [rast assionen ron | HAUL ORAYING, 


BENG TON 


3.48-113 


[nase ASSIGNED FoR | oft eae 


-482522 S0-7M/7N REI3A549 
CAPACITOR, DRY ELECTROLYTIC REABA341 
RATED 510 HHE. AT T10V AC WORKING. 


12/20/44 CSFSAC*A3S224E CSF SAC-A3S224E 
JAN, 45 


“482523 x80 
CAPACITOR, YVARGABLE AIR 
RATEO 6 MMF. MIN. TO 75 MMF HAX. 10 
PLATES ON STATOR, 9 PLATES ON ROTOR, 
SEMI-CIRCULAR. LINEAR FREQUENCY CHARAC- 
TERISTIC. SCREW-ORIVER SHAFT. SOOV WKG. 


12/20/44 CFM-CEY; CZC35074 
FEB. 46 ISSUE 2 


-482524 Reo 
CAPACITOR, VARIABLE AER 
RATED 13.8 MMF. MIN. TO 390 MHF. MAX. 32 
PLATES ON STATOR, 13 PLATES ON ROTOR, 
SEMI-CIRCULAR, MOUNTED OFF CENTER ON 
SHAFT. CRK TYPE "C" FREQUENCY CHARACTER- 
OSTIC CURVE. ‘ 


12/21/44 CRK380062 c2c35100 
vANe 45 (SSUE 4 


-482525 reo 
CAPACITOR, VARIABLE AIR 
TWO SECTIONS, TOTAL RATING 27.6 HUF. 
MIN. TO 750 MHF. MAX, + 1 MMF. 12 PLATES 
ON STATOR, 13 PLATES ON ROTOR, FOR EACH 
SECTION. "C" SHAPED PLATES, CRK TYPE "C* 
CURVE. 


12/21/44 CRK280063 ezc:s0l 
JAN. 45 ISSUE 6 


-482526 Reo 
CAPACITOR, VARIABLE AIR 
RATED 3 MMF. MIN. TO 25 MMF. MAX. 1000¥ 
DC TEST. 4 PLATES ON STATOR, 3 PLATES ON 
ROTOR, SEMI-CIRCULAR. LINEAR FREQUENCY 
CHARACTERISTIC. 


12/21/44 CFW-CEY 35072 czc:5072 

JAN. 45 {SSUE 2 
“482527 so-7M/7N REISA488 

CAPACITOR, PAPER RE4BA162 


RATED 0.1 MFD. AT 220V DC WORKING. 


(+10) 
V2¢22744 CEW310289 COOS3T2ZAIS 
JAN. 46, REV 1 


coc- 482528 Lav 

CAPACITOR, VAR(ABLE AIR 

4 SECTION, EACH SECTION RATED 10-626 
HNFD. 27 PLATES PER SECTION, 0.0165" 
AUR GAP. 


12/23/44 890-4-60 


JAN. 45 
cuR- 482529 Las RE4BATE4 
CAPACITOR, PAPER RELSA488 


RATED 0-00) MFD, 600 VOLTS OC WORKING. 
MOLDEO PAPER. 


32723744 339-1 
JAN. 45 


crk- 482530 Rcn 

CONDENSER, VARIABLE AIR, DUAL 

RATED 13.8 MMF TO 390 MMF PER SECTIONS 

2 SECTIONS. 12 PLATES ON STATOR, 13 
PLATES. ON ROTOR. SEMI-CIRCULAR. CRK TYPE 
“C" FREQUENCY CHARACTERISTIC CURVE. 


12/23/44 80110 CZ2C:7076 
JAN. 45 iss 3 


cRK- 482530-A R80 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

DUAL, RATED 413.8 MMF. TO 390 MMF. PER 
SECTION. 12 PLATES ON STATOR, 13 PLATES 
ON ROTOR. SEMI-CIRCULAR. CRC TYPE *C* 
FREQUENCY CHARACTERISTIC CURVE. DIFFERS 
FROM -4826530 IN THAT 1S HAS A LONGER 
SHAFT LENGTH. 200¥ WORKING, 5OOV TEST. 
1/43/45 80063 czczSt0l 

FEB. 45 Iss 6 


482531 RCH 
CONDENSER, VARIABLE AIR 
RATED 3.2 MMF TO 36 MMF. & PLATES ON 
STATOR, 5 PLATES ON ROTOR, SEMI-CIRCULAR 
LINEAR, TEST VOLTS 1000, 


(~20) 
12/23/44 CEY,CTNS7567 CZC37567 
JAN. 45 (Ss 2 


°482532 Rct 
CAPACITOR, VARIABLE AIR 
RATED 2.8 TO 17,5 MMF, 3 PLATES ON STA- 
TOR, 2 PLATES ON ROTOR SEMI-CIRCULAR. 
LENEAR FREQ, CHAR. 1000 vOLTS TEST. 
2.7/8" SHAFT, SAME AS -482715 EXCEPT FOR 
SHAFT LENGTH. 


12723/44 CEY,CTN:7088 €2C37088 

MAY 45 tss 2 
-482533 ve REABATIO 

CAPACITOR, PAPER REISA488 


RATED 10 HED. AT GOOV DC WORKING. 


(-10) 

12726744 CAY:SH#1318745  CAY?3-C-1824 
JAN. 45 LINE 17 REV 2 
482534 ve RE4BATTO 

CAPACITOR, PAPER REI3A4B8 


RATED 0.1 HFO. AT 5000V DC WORKING. 


12/26/44 CAY3:S#13!0709 CAY23-C-1824 
VAN, 45 LUNE 8 REV 2 


-482535 ve REABAI74 
CAPACITOR, PAPER REISAG88 
RATED 0.1 MFD. AT GOOV WORKING. 


(-10,43) 
12/26/44 CAWs4618B 
JAN. 48 


CER 452556 we 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 125 MMFD, SOOV OC. 


€-§) 
12/26/44 NPODI25 
JAN. 45 


CDUSDOD-335435-A 


RESTRICTED 


MARRS | SANIT, | 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-114 


Ah FIRST ASSIGNED FOR | HAY DRAYINS, 


Class 48—Capacitors 


SAGA [rast assionao ror | WAVERRAYHS, 


co- 482537 uJ REISA488 
CAPACITOR, PAPER RE48A207 
RATED 1 HFD, 1000V DC. 


12727444 TLA-10010 COU S0D-3344-A2 


JAN, 45 
caM- 482538 wy REI3A488 
CAPACITOR, PAPER RE48A330 


RATED 1 MFD, 1000¥ DC. 


12427/44 1010 COUSDD-3342-A 


JAN. 45 
csF- 482539 uJ REI3A486 
CAPACITOR, PAPER RE48A530 


RATED 1 MFD, 1000¥ DC. 


12/27/44 P68Ot COUSDD-3347-A2 


JAN, 45 
caw -482540 YE REASAZBG 
CAPACITOR, PAPER REISAG8S 


RATED 5 MFO, GOOV OC. WKG. 


1/19/45 #609MSB CAY:T-7610894/ 


JAN. 45 P 63 REV. 18 
caAw> 482541 uJ REISA488 
CAPACITOR, PAPER RE48A139 


RATED 0.25 MFD, 2000¥ DC. 


12/27/44 2009-MSB COU300-3298-A2 


JAN. 45 
caw- 482542 uJ REISA488 
CAPACETOR, PAPER RE4BAIS9 


RATED 0.25 AFD. 2000¥ DC. 


12/27/44 TyH-200025 CDU:0D-3298-A2 


JAN. 45 
caW- 482543 vy REISAS88 
CAPACITOR, PAPER REASANS9 


RATED 0.25 MFO, SOO00V DC. 


12/27/44 CAWSTJH-300025 CDU:0D-3298-A2 
JAH. 45 © COSTJU-30025 


caw- 482544 uJ RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 162 
RATED 0.05 HFD, 600¥ DC. 


12/27/44 689 


NAVSHIPS 900,109 


CDU:D0-3337-A-2 


daw. 45 sso 


482545 mK 20 HOD t RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48A 162 
“RATED 0.5 HFD 200V¥ DC WORKING. 


(+10) 
12/27/44 CEUS10896 CEUSIOISG 
JAN. 45 CHG. E 


casQ- 482546 HK 20 Mod 1 

CAPACITOR, PAPER: 

RATED 0.18 + 202 RFD. 450V DC WORKING. 
SPECIAL ITEM WITH 2 TERMINALS, ONE A 
TAPPED INSERT FOR 0.164-32 STUD AND 
OTHER A PLATE AT ONE MTG. HOLE TO RE- 
CEIVE GROUND WIRE. 


12/27/44.x% 1413 CurBA-105229 
JAN, 45 iss. 1 


COK- 452547 Ve 

CAPACITOR, VARIAGLE AIRS 

TWO SECTIONS, RATED 100 HMFD PER SECTION. 
6 ROTORS, 7 STATORS PER SECTION. 


12/27/44 WE-KS8534 
JAK. 45 


CDU:D05013-D0 


CRK- 482548 us 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

THREE SECTIONS, RATED 26 MMFD PER SEC- 
TION. 3 STATORS, 2 ROTORS PER SECTION. 


12/27/44 RC+325 
JAN. 46 


CDU300~-3291-B-1 


CUA- 402549 us 
CAPACITOR, VARIABLE AIRS 
ONE SECTION, RATED 4-15 HHFD. 


42/27/44 22915 
JAN. 46 


COUSDD-SIO07~A 


cCaY- 482550 Ice 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 66 MMF, ONE SECTION; TEST VOLTAGE 
4500¥ RMS, 60Q2 BETWEEN ROTOR AND STATOR, 
9 PLATES ON STATOR, 10 PLATES ON ROTOR; 
STATOR RECTANGULAR; ROTOR SEMI-CIRCULAR; 
0.156" SPACING BETWEEN PLATES. 


12/27/44 T-7605584G-4 
JAN. 46 REV. 28 


-482551 SU-SU-1 RE 484 187 
CAPACITOR, PAPER: RE 135A 488 
RATED 0.045 HFD AT 16000V DC WORKING. 


¢-10) 
12/27/44 CG:25F835 CBM:744-746 
JAN. 45 : ALT. 9 ‘ 
cev- 482552 ws RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 163 


RATED 0.02 MFD, 600V OC. 


12/27/44 A 7260 
JAN. 45 ‘ 


CDOUSDD-3305-A 


Rac KT | 


csF~ 482553 us RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48a 165 
RATED 0.001 MFD 600V DC. 


12/27/44 10515 CDUSDO-S29t-A-1 


JAN. 46 
-482554 su/su-t RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 486A 417 


«RATED 0,02/0.02 HFD AT 7000¥ DC WORKING. 


(+10) 
12,¢8/44 CG:26F620 CBM:T-744-596 
JAN. 45 : ALT 

CHA- 482555 TS-34/aP RE 13A $49 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 484 418 
RATED 1500 MFO, TOV OC, 


CANCELLED SEE -482657 


12/28/44 FPO30 
May 45 


caw- 482596 ts-34/aP RE 135A 549 
CAPACITOR, GLECTROUTIDE RE 48A 418 
RATED $500 MFO, 1OV¥ OC, 


CANCELLED SEE -482657 


12/28/44 AEF 
MAY 45 


CSF- 482557 TS-34/aP RE 13A 549 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 48A 418 
RATED 1800 HFD, t0V OC. 


CANCELLED SEE -482657 


12/28/44 OFP 
May 45 


Co- 482558 ts-34/aP RE 13A 549 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 48A 418 
RATED 1500 MFD, IOV DG. 


CANCELLED SEE -462657 


12/28/44 UPS 
MAY 46 


-482559 su/su-i RE 48A 299 
CAPACITOR, PAPERS RE 135A 488 
RATED 1.0 MFD AT 220¥ AC WORKING. 


€-10) 3 
12/26/44 CAJzPC-100295 COM: T-744-661 
JAN. 45 ALT. @ 


cW- 482560 AN/TPS-1B | RE48A202 
CAPACITOR, PAPER REI3A486 
RATED 16,0 MFD. 40G¥ OC WORKING. 120¥ 
A*C, 400 CPS. GXTERNALLY SAME AS -481622 
BUT INTERNALLY DESIGNED TO DISSIPATE 
HEAT AT 120¥ 400 CPS, 


(-15) 
12/29/44 CW2D-168574 CW:BA-1 04820 
JAN. 45 iss i 


_ RESTRICTED 


INOS SHAE 


Class 48—Capacitors 3.48-115 
[otha ener aston rox | 


SRE SPERM RARE, BEL HE RRNGS 


-482561 sussu-! RE48A16S CJA- 482569 cou-60073 
CAPACITOR, PAPER REISA488 CAPACITOR. VARIABLE AIR cw- 482577 veE-1 RE 48A229 
RATED 0.055 MFD AT 1000V DC ONE SIDE OF RATEO 50 WHF. MAX. 7 ROTOR AND 7 STATOR CAPACITOR MICA RE 13389 
CAPACITOR GROUNDED TO CAN. PLATES. RATED 5100 HMF. SO0V DC WORKING. 
(210) 
12/29/44 CSFSPX24A CBM; T-7446-580 12730444 20050 coU:3-410 : 
JAN. 45 ALT 0 JAN. 45 1/1/48 CW:D-168189 CW2ES-682076-35 
yi Fes. 45 ISSUE 5 
-482562 suvsu-) RE48A163 -482570 RBL SERIES  REISA488 8 8 
CAPACITOR, PAPER REISA488 CAPACITOR, PAPER REASA164 coc- 482578 sv 
RATED 0,004 MFD AT 1000¥ DC. WORKING RATED 0.006 MFD AT 400V DC WORKING. CAPACITOR, VARIABLE AIR : 
ONE SIDE OF CAPACSTOR GROUNDED RATED MAX, 110 MMF., MIN, 7.7 MHF. 18 
TO CAN. é ROTOR, 18 STATOR PLATES, 0.0195" SPACING 
‘ BETWEEN PLATES. DOES NOT INCLUDE ROTOR 
STOP, INCLUDES SHAFT LOCKING DEVICE. 
(-10) Pata) SEMICIRCULAR PLATES. 
12/29/44 CSFSPX24A CBM:T-744-660 : iee7e¢s 
JAN. 45 ALT O sae: eHR SaaS Seeks Tass 1/2/45  COC:1008-aT CWZESA-682123-4 
FEB, 45 ISSUE 14 
-482563 sussu-1 RES8AIG3 cw- 482571 MK 3, 4 
CAPACITOR, PAPER REI3A488 CAPACITOR, VARIABLE AIR CHA- 482579 aSEE BELOW RE 48A341 
RATED O.! MFD AT 600V DC. WORKING CAPACITY RANGE 2.25 MMF + 0.25 MMF WITH CONDENSER, ELECTROLYTIC RE 1350549 
ONE SIOE OF CAPACITOR 1S GROUND- A NOMINAL CAPACITY OF 5,0 MMF + 50%. ONE RATED 2000 HFD. SOV DC WORKING. 
ED TO CAN. STATOR AND ORE ROTOR PLATE: AIR GAP 


0.017". ALSIMAG #196 INSULATION. 


(10) RRECTIFIER POWER UNIT 


12/29/44 CSFZPX24A CBM: T-744-646 W174 CW:BA-22581 BTL :BA+22581 LOS: INE IAL LE 
Sano cab ae ieuckas iss 3 1/3/45 CHASC-3978-2 CLG:0-3978-2 
FEB. 45 CHANGE 62 
-482564 tce REI3A488 -482572 Ts-120/uUP RE48A129 ceR- 482580 su/su-1 
RAPA UGE rare ee RE4BA129 CAPACITOR, PAPER REI3A488 CabAcitoRe VARIABLE CERAMIC 
2 : RATED 050070601. /AT SQ ONDE HORK ING. DUAL SECTION, 3-13 MMFO, EACH SECTION, 
500V DC. WORKING. NEGATIVE TEMPERATURE 
eiiceLeee COEFFICIENT 300 x 0.0003. 
(-10) 
127297446 CD3DA-6050 1/1745 CAW2430 CRB:CD-1098 B-6 rye ag eae te 
MAY 46 JAN. 45 1S3SUE A /4/ SEEC ABOVE Seat7 sar 608 
FEB. 45 ALT 0 
-482565 sussu-t REI3A488 -482573 Ts-t20/UP RE48AI63 482581 su/su-1 RE 48A311 
CAPACITOR, PAPER RE4SAIGS CAPACITOR, ‘PAPER RET3A488 CAPACITOR, DRY ELECTROLYTIC RE 13A549 
RATED 0.025 HFD AT GOOV DC WORKING, RATED 0.1 MFD 400V DC WORKING. RATED 25 WFD. 1$0¥ DC WORKING 
(-10) {-10) 
12/29/44 CSFZPX24A CBM:T-744-643 W//45)— CAWS489XY CRBICD-1100 B-4 1/4/45 CDLAVL=10187 ate : 
JAN. 45 ALT 0 JAN, 45 (SSUE A He 5 : rea fat e32 
°482566 AN/ARQ-10 | RE48A163 : 7482574 Is-120/UP RE48A163 482582 su/su-t RE 48A810 
CAPACITOR, PAPER REISA486 CAPACITOR, PAPER REI3A488° CAPACITOR DRY ELECTROLYTIC RE 134849 
RATED 0.01 MFO, 600V DC WORKING. RATED 0625 MFD AT 400V DC WORKING, RATED 8 MFO, 450¥ DC WORKING TYPE TJU 
MOUNTING, 
CFTSNCP-9-25-35 
ISS F  CRP235-5089 
(210) (-10) 
TIV9/44S CSFEPX24A CHZ:CO-822 ISS 0 1/1/45. CAH2489XY CRBICD-1100 B-2 
: 9/4/45 : -I H = 
MAY 45 & CO-881 ISS oO * JAN. 45 1SSUE A os 45 SP EANLATOEY? Rae Hom $35 
-482567 cou-60073 RE4AsAI6S ; CW- 482575 ve-I RE48A332 cen- 482583 8M AND 80 
CAPACITOR, PAPER REI3A488 CAPACITOR. MICA REI3SA389 CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 0.008 MFD, 600V DC WORKING. RATED 3100 MMF, S00V DC WORKING. RATED 3.0 MMF. 1000Y DC WORKING. 
. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
* Im PERCENT, 
(-10) te) $0.5 MMF, 
12/30/44 CAW3689 HX CDU:3-527 WVe4as D-1681 88 CW2BA-102726~5 Talay. CaNnz0 CHL:CO-978 
JAN. 45 JANe 45 ISSUE $ FEB. 45 ISSUE A 
-482568 cov-60073 Reasazes CW- 482576 vUE-I RE 48A332 C8N- 482584 BH AND BO 
CAPACITOR, PAPER REI3SA488 CAPACITOR, MICA RE 15A389 CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 0.25 MFO, 3000V DC WORKING. SAME. RATED 3850 MMF, 5O00V DC WORKING. RATED 4,0 MMF, 1000¥ DC WORKING. 


AS -481510 EXCEPT MOUNTING FEET ARE 
SCIGHTLY SMALLER. 
TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH ANO TOL. 


tN PERCENT, 
t10) is , tO,5 MSF 
127430/44 TJU-30026 CouUs3 +386 1/1/45 CW:0-168188 CW3BA-102726-6 1/4/45 D CHL:CO-976 
JAN. 45 Fee. 45 issue 3 


FEB. 45 ISSUE A 
isuto 


MACOS | AANIRATRIR |] 


[eae Tana? Taaniartinga | [ere ainaarnas 
RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48-116 e 


¥ Ha 
ENGL [riasr assienen ron | HARUN | 


Class 48— Capacitors 


CHALYER, — [rinst assiqnen ror | QNAUTORAWING | | 


cen- 482585 6M AND 80 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED SO MMF, 1000¥ DC WORKING. 


TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
UN PERCENT. 


+5 WHF 
4/5/45 c CHL:CO-1032 
FEB. 45 

482586 AN/APA-17 RE 48A163 
CAPACITOR, PAPER RE t3a488 


RATED .005 MFD., 6O0¥ OC WORKING. NON- 
TMSULATED CASE. 


-20 

4/5/45 CSF3PX248 CANB3A-SO0561 

Fer. 45 REV F 
482587 AN/APA-17 RE 48ate2 

CAPACITOR, PAPER RE 15A088 


RATED .05 HFD., GOOV DC WORKING. NON- 
UWSULATED CASE 


#CHZ2CO-1103, ISSUE 2 
“10 
§/5/45 = cSF3#4950 CANB:A-50781 


‘ REV E: ¥SEE ABOVE 


cBN- 482588 RBL SERIES 

CAPACITOR, CERAMIC 

RATED .00006 MFD, SO0V DC WORKING, ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. MAX. LENGTH 
-860°. 


5s 
¥/5/45  CBN:CLASS C DB25C-310 
FEB, 45 TYPE 810 REV 6 


482589 mx 8 Moo 4 RE 134488 
CAPACITOR PAPER RE $8az83 
RATED 8 HFD GOOV DC WORKING. 


~10 

2/4/45 CDs TJU-6080 CAY:2-C-8496 

FEB. 45 CHANGE 4 
482590 rex RE 13A549 

CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48340 


RATED SO°MFD, 25 VOLTS DC WORKING. 


2/1/45  csF:0-8219 CHL 2450034 
FEB. 45 ChE:1B-167 ISSUE A 
c®8- 482591 wec-i RE 48A423 


CAPACITOR. DRY ELECTROLYTIC RE 13A649 
RATED 160/160 MFO AT 150 WORKING VOLTS 
oc. 


1/23/45 AVLEX-3804 CON: 744-220 

FEB. 45 auto 
482592 HK 20 moo | RE 130488 

CAPACITOR, PAPER RE 484325 


RATED AT .25 MFD, 1000¥ DC WORKING. 


@CSLEXKHRWBIO-.25-10, COsWAB-10025, 
CGF37948B, CSFSPAB-OA 


tie 
1/5/45 SEE ABOVE CWrBA-10071-61S 
FEB. 45 ISSUE 12 


CSL- 482593 cur-211204 RE 48A422A 
CAPACITOR, PAPER 
RATED 2 X 1 MFO., 600 WV DC, 


4/10/45 CSLZENtO3-Ct CSL3F-6347 
FEB. 45 REV A 
ry 


cFW- 482594 su/su-1- 

CAPACITOR, VARIAGLE MICA 

RATED 75 WHF. MIN. TO 260 MMF. MAX. 
300¥ DC WORKING. 


1/6/45 $0-3002 CBMST-1000E-16 
FEB. 45 ALT O 


cFW- 482595 su/su-t 

CAPACITOR, VARIABLE MICA 

RATED 170 NHF. MIN. TO 350 MMF. MAX. 
300¥ DC WORKING. 


1/6/45 s0-3003 CBH:T-1000E-17 
FEB. 45 ALT O 


CFW- 482596 sU/su-1 

CAPACITOR, VARIABLE MICA 

RATED 12 MMF. MIN, TO 95 MMF MAX. 300V 
OC WORKING. 


1/6/45 $0-3004 CBMST-1000E-18 
FEB. 45 ALT O 


cew- 482597 su/su-s 

CAPACITOR, VARIABLE MICA 

RATED 370 MNF. MIN TO 950 MMF. MAX, 300¥ 
OC WORKISG. 


1/6/45 $D-3005 CBM T-1000E-739 
FEB. 45 ALT O 


cNA- 482598 NNC-t 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 40: KMF MIN TO 1190 MMF. MAX. FOGOV 
RMS TEST VOLTAGE. SEMI-CIRCULAR PLATES. 
32 ON STATOR 33 ON ROTOR, LINEAR TAPER, 


1/19/45 EMC-1I90 CBN3938~2 ALT O 
FEB. 45 , CBM: 1000E-0 


cCrN- 482599 Reo 

CAPACITOR, VARIASLE MICA 

RATED FROM | MMF WIN. TO 12 MAF. MAX. 
$000¥ DC TEST, SOOV DC WORKING. 


-t0 

1/15/45 CTNST-6616 CZC:6093 

FEB. 45 ISSUE 0 
482601 sF RE 135A 488 

CAPACITOR, PAPER , RE 48A 431 


RATED 0.1/0.1 MFO, AT 7000¥ OC WORKING, 


®CG3K-6888272, REY & 

~10 

1/t0/45 CGs25F328 CBM: 744-A-60 
FEB, 45 *SEE ABOVE 


NAVSHIPS 900,109 


NAVY T: 
AR, |ast assicnen FoR | ot SETHeKHoR 


cFW- 482600 sF/sF-t 
CAPACITOR, VARIABLE MICA 
RATED 110 MMF. HiN TO 300 MAF. MAX, 


1/9/45 HC-31 CFW CATALOGUE 
FEB. 45 V-4 PAGE 16 


CSL 482602 cut-211275 RE 48A143 
CAPACITOR, MICA RE 330389 
RATED .001 MFD. 600¥ DC WKG. 


1/94/45 CSLEMW3W MOD CHT:A-129-60 
APR. 45 CAW:1467 


coB- 482603 Tes 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 250 MMFO MAX, 10 MMFD NIN. 36 
PLATES, 024" AIR GAP. RATED 550V¥ OC 
WORKING UNMODULATED, 1000 VOLTS MAXIMUM 
PEAK. 


1/10/45 MC-909 CATALOG 
FEB. 45 CrvsPMti-20 


coe 492604 Tes 

CAPACITOR, DUAL, VARIABLE 

A(R: EACH SECTION RATED 320 MNFOD MAX, SO 
HHFO HIN, 25 PLATES PER SEC, 225" AIR 
GAP, TOTAL LENGTH EXCLUDING SHAFT 

2t 7/8". HEIGHT 8 3/4", WIOTH 6 1/2". 
SHAFT IS 3/8" DIAMETER AND EXTENDS 
2.5/8" tN FRONT AND L 4/8" AT REAR. 
1/10/45 GC-1847 CATALOG 

FEB. 45 CYVsPWIT-7A y 


cey- 482605 rcx 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

TWO SECTIONS; RATED 4.3 MMF, MIN. TO 29 
MMF, MAX. FOR EACH SECTION. 7-7 PLATES 
ON SPLIT STATOR, FLOATING ROTOR OF 6 
PLATES SERVES AS A COUPLING. ROTATION 
90° COUNTER CLOCKWISE. CEY TYPE DELTA 
"Cc" TAPER. SO00V DC TEST. 

V/it/4s c-4582 C2C:8357 
FEB. 45 ISSUE 3 


CEY- 482605-A ack 

CAPACITOR, VARGABLE AIR 

TWO SECTIONS, RATED 4,3 RMF. MEN TO 29 
MMF. MAX. FOR EACH SECTION 7-7 PLATES ON 
SPLET STATOR "FLOATING" ROTOR OF 8 
PLATES SERVES AS A COUPLING. ROTATION 
90° COUNTERCLOCKWISE. CEY TYPE DELTA "°C" 
TAPER. SOOV DC TEST. SAME AS *482605 
1741745) C-1686) C2C28356 

FEB. 45 41833 4 


cey-482605-a 
EXCEPT HAS LONGER SHAFT LENGTH. 


CEY- 482606 rex 

CAPACITOR, VARIAGLE AIR 

THREE SECTIONS RATED 4.3 MMF. MIN, TO 
29 MMF. HAX. FOR EACH SECTION. 7-7 
PLATES ON SPLIT STATOR; "FLOATING" ROTOR 
OF 8 PLATES SERVES AS COUPLING. 500¥ DC 
TEST, CEY TYPE DELTA "C" TAPER. 


1/11/45 ¢-1580 cZc+ 8355 
FEB. 45 ISSUE 3 


RESTRICTED 


DATE 


SARE 


a 


cze- 482607 xcx 

CAPACITOR, VARIABLE 

POLYSTYRENE: RATED 0.5 AMF. MIN. TO 32 
MMF. MAX, SOO¥ OC TEST. POLYSTYRENE & 
TITAMSUN BIOXIOE DIELECTRIC, 


1/10/45 8450 8450 
Fes, 46 tSSUE 2 


cRX- 462608 anc 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED $4.5 AMF. MIN. TO 406. 2 MMF MAX, 
RATED $2D0¥ OC WORKING, SEMI-CIRCULAR 
PLATES, 15 ON STATOR, 34 ON ROTOR, 
LEWEAR TAPER. SINGLE SECTION. 


t/tis4s TYPE *c* CRVZM-SOS25 1 /P-15 
FEB. 45 : REV 18 


cak- 482609 anc 

CAPACETTOR., YARIASBLE AIR 

4 SECTION GANG. 14.5 MMF, MIM. TO 406. 

2 WHF. MAX. FOR EACH SECTION, RATED 
1200¥ OC WORKING. SEMI-CIRCULAR PLATES, 
13 ON STATOR, 14 ON ROTOR. LINEAR TAPER, 


1/11/45 TYPE *C® CRVZW~ 305251 /P-h4 
FEB. 45 REV 19 


crv- 482610 anc 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATEO 2 HAF, WIN. TO 12 MMF. MAX. 400¥. 
SPECIAL SCREW TYPE STUD ARRANGEMENT FOR 
VARYING CAPACITANCE. 


W/11/45 PT. 662 CRVsW-303263: 162 
FEB. 45 REV 7 


cav- 482611 Ice 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 155 MNF MIM. TO 159 MMF MAX: 
2000¥. 60~ TEST VOLTAGE BETWEEN ROTOR & 
STATOR. SEMI-CIRCULAR PLATES, 12 OM 
STATOR, 13 ON ROTOR. LEWEAR FREQUENCY 
VARIATION. ONE SECTION. SEMICIRCULAR 
ROTOR 0.05" SPACING (-2) 

0/13/45 CAY2T-7605618/G10 
FEB. 46 REV 14 


cav- 482612 Ice 

CAPACITOR, FIXED AUR 

ANT. SERIES CAPACITORS DUAL: IST, 
SECTION; RATED 53 WHF., TEST VOLTS 
5000V RMS 60~ BETWEEN TERMINALS. 8 
PLATES, 0.137% SPACING. SPECIAL PLATES 
TOL. £2% 2NO SECTION, RATED 72 MHF., 
TEST VOLTS 3125 RMS 60~ BETWEEN 


1/13/45 CAY:T-7605612 
FEB. 45 REY 27 
CaY- 482612 


TERMINALS, 18 PLATES, 0.125" SPACING. 
SPECIAL PLATES. TOL -2%. 


482613 S-1O7/TPH-1 RE 48a128 
CAPACITOR, PAPER RE 130488 
RATED 2 MFD., GOOV DC WORKING, 2 TOP TAB 
TERMIMALS. 


OCAWS630T-2, CDSOYRT-6200, CTD:RLON-602, 
CIV 14M-6-20, CGFZ7505T, CSLZXDMRIWE-2-1( 
CSFSPBTT-S65A 

4/15/45 @SEE ABOVE CHLESA-682063- 
FEB. 45 43, tSSvE 18 


Class 48—Capacitors 


482614 


CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC 


3.48-117 


TS-35A/AP 


OLR [rast assione vox | APLAR HINGLA _ [rasr assione> ror | GaN, | | SNARE, 


FIRST ASSIGNED FOR | SAM aRNS, 


RE 480345 
RE 13A549 


RATED 40 MFO., 400V¥ DC WKG. ETCHED PLATE 


EWCLOSED IN 


ALUMINUM CAN. 


1/13/45 CAWZAX-1097 


FEB. 46 


482615 ts-35a/aP 


CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC 


DUAL EACH RATED 40 MFO, 4 
ETCHED PLATE ENCLOSED UN 


1/13/45  CAWZAX-1098 


FEB. 45 


co- 482616 = ss 


CAPACITOR, 
RATED 1.0 4 


(10) 


1/19/45 TJH-25010 


FEG. 45 


PAPER 
FO, 


CtTN- 482617 Reo 


CAPACITOR, 
RATED 3 MMF 


-20 
1/15/45 18 
FEB. 45 


VARIABLE MICA 


CWrBA~433927-1 
(ISSUE 4 


RE 480345 
RE 134549 
OOV DC WORKING 
ALUMINUM CAN. 


CWPBA-433927-2 
ISSUE 4 


RE 480286 
RE 130488 


2500¥ DC WORKING. 


CWSESA-€82052-58 


SSUE 09 


» MIN. TO 60 MMF. MAX. 1000¥ 
DC TEST. SOOV OC WORKING. 


caW- 482618 VE 


CAPACITOR, 
RATED 0.05 


1/15/45 §6 
FEB. 45 


F47 czc:s071 
ISSUE 3 
RE 130488 
PAPER RE 48A074 
MFD. 600¥ OC. 
18B CAY:SY-7ELO894/PI9 
REV 18 


CBM- 482619 WK-3.7,58 


CAPACITOR, 


VARIABLE AIR 


RATED 5.6 MMF. MIN. TO $00 MMF, MAX. FS 
TATOR, $4 PLATES OW ROTOR, 
SEMI-CIRCULAR. HAMMARLAND TYPE HFIOO 
MODIFIED BY SUBMARINE SIGNAL CO. TO HAVE 
A 3/4" SCREW DRIVER SHAFT. 


PLATES OW S 


1/15/45 88 
FEB. 45 


0-43 


caW- 482620 ve 


CAPACITOR, 


RATED .67 X 


PAPER 


10002-22 
ALT, t 


287 X .67 AFO. SOW V. AC. 


*CAY:T-7610894/P62/REV 18 
1/16/45 CAWZAX-10694SB8 


FEB, 45 


cFW- 482621 Das-4 


CAPACITOR, 


VARIASLE AER 


CAW315561 
*SEE ABOVE 


RATED 4.0 MMF.MIN TO 50.0 MKF. MAX, 


RATED 7004. 


SCREW DRIVER 


ADJUSTMENT, 45 


PLATES, & STATOR AND 7 ROTOR. 


1/16/45 $29 


FEB. 45 


CFES25.407 


CATQ 482622 SO-7H,SO-7N RE 48A153 
CAPACITOR, PAPER RE 13A488 
RATED 0.25 MFD. 200¥ DC WORKING, | 
SECTION. 


1/17/45 10949 CATO: 10949 
FEB. 45 ISSUE 0 
cGF- 482623 st-t RE 48A 352 


CAPACHTOR, PAPER RE 135A 488 
RATED 2 MFO, 440¥ AC WORKING, 


(-7.5) 
~CurKS-5886, LIST O35 FIG. t, ISSUE & 
@CWSKS-S886 LIST 03 


t/17/45 CGF 7175 *SEE ABOVE 
FEB. 45 @SEE ABOVE 

482624 o0AaQ RE 130488 
CAPACITOR PAPER RE 484163 


RATED 0.0! MFO. S00 VOLTS DC WORKING. 


1/13/45 Caw:538 CFT:F-39313- 


FEB. 45 1 PT t ISSUE ® 
482625 so-t2n/1eNn RE 48A163 
CAPACITOR, PAPER RE 130486 


RATED 0.02 HFD, 600V DC WORKING. 


*CHZ:CO-EItO ISS 0 CRP OWG IN FILE 
C-40) 

¥/17/45  PX24A CRY2M-95618-37 
FEB. 45 CSF: Sua 9 _ 


482626 rar RE 13A569 
CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC RE 48A541 
RATED 8/8/8 HFD, 475 V DC WORKING, 


1/17/45 CSF20-9053 CNASE-337-5 

FEB. 45 REY 4 
482627 SF/SF-I RE 480430 

CAPACITOR, PAPER RE 134086 


RATED 0.03 HFD. AT 16000 V OC WORKING. 


(-10) 
1/19/48 CGE26F380 CGN: 744-A60 
FEB. 4S 

482628 sF/sF-1 RE 480431 
CAPACITOR, PAPER RE $3a0488 


RATED O.65/0.1S MFO. AT 8000¥ OC WORKING 


(-10) 
1/19/45 CGs26F381 
FEB. 45 


COM:3744-A60 


CWw- 482629 oc RE 48A 442 
CAPACITOR, POLYSTYRENE FIG t 

RATED 0.025 MFO. 200 W VY DC. CONSISTS OF 
TWO POLYSTYRENE WOUND UNITS CONNECTED IR 
PARALLEL AND POTTED $N A HERMETICALLY 
SEALED TIW PLATED CAN. ONE MTG. STUD. 


rss 
1/22/45 C¥s0-162689 CW:8A-105961 
FEB. 45 ISSUE J 


Ea A Sc a 


care | ETRE | ARIAT. 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


Class 48— Capacitors 


—3.48-118 


UR, [rast assicnap ror | HAS REAMING, AIS oevTaR | 


NAVY TYP! 
DENGKATION —_|FiasT assigned ron | oR LAREKHG 


CW- 482630 oac RE 486A 442 
CAPACITOR, POLYSTYRENE FIG 2 cne-482638 eu 
RATED 0.10 MFD. 400 W V DC. CONSISTS OF CAPACITOR, VARIABLE AIR 


TWO POLYSTYRENE WOUND UNITS CONNECTED IN 
PARALLEL AND POTTED 1N A HERMETICALLY 
SEALED STEEL CAN, TWO MTG. STUDS. 


RATED 21°25 MMFD. MIN, TO 75 WNFO. MAX. 
6750 VOLTS PEAK. 8 PLATES ON STATOR, 9 
ON ROTOR, G.2% SPACING. SEHI-CIRCULAR 

> PLATES. LINEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC. 


x88 re LOCK & SLOTTED SHAFT. 
1/22/45 Cw20-162690 CW23A-105862 
FEB. 45 {SSUE | , 1/25/45 1C+65-G CATALOG 
he MAR. 45 : 
cW- 432651 osc RE 48A 442 
CAPACITOR, POLYSTYRENE FIG 3 452639 RBK SERIES 
RATED 0.30 HFD. 200H V OC, CONSISTS OF CAPACITOR, VARIABLE AIR 
TWO POLYSTYRENE WOUND UNITS CONNECTED IN RATED 3.0 FD MIN, TO 25 MNFD MAX, 800 


VOLTS DC TEST. 3 STATOR & 4 ROTOR PLATES 
SEMI-CIRCULAR tN SHAPE. APPROX. LINEAR 
FREQUENCY CHARACTERISTIC. CERAHIC iNSU- 


PARALLEL AND POTTED IN A HERMETICALLY 
SEALED STEEL CAN. THO MTG. STUDS. 


26% LATUON. 

1/22/45 CWs30-170091 CH3SA-105863 

FES. 45 : ISSUE ft : 1725748 CRK222+7 CHL:248A039 
HAR. 45 CAINS ss 


CSL- 482632 cCHT-211275 RE48A129 : 
CBN- 452640 RBK SERIES 


CAPACITGR, PAPER RELSA488 
DUAL EACH SECTION RATED 1 MFD. 600V OC CAPACITOR, CERANIC 


WKG. 250V 60 CYCLES AC WORKING. RATED 10.0 MMF, $00 VOLTS DC WORKING. 
” ee leh the NEGATIVE TEMP. COEFFICIENT OF 550. NON- 
(NSULATED. TYPE NO. TO 8E FOLLOWED BY 
OASH AND TOL. iH &. 


CSL3F-6402 C-10) 


3724745 CSLSEC-101 
MAR. 45 (TEN 1 ASS # 1726/45 «0814-077 CHL 347A006 
HAR. 45 (SS A 


CSL> 482633 cHT-211275 RE4S8A133 
CAPACITOR, PAPER RE13A488 
RATED 1 MFO. 600V DC WKG. 


co- 482541 TOM-3 REISA486 
CAPACITOR. PAPER RE48A110 
RATED 6.0 MFD, 300V AC WORKING. TYPE NO. 
TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN &. 


1724/45 CSLSEC-t03 CSL:F-6410 (-5) 

MAR. 45 (TEN 3 6SS oO 1/26/45 Ki-2060 CUFSST-1662 
HAR. 45 

C#R-482634 SR-2 RE48A87 


CFs 459242 vet 

CAPACITOR, AIR VAREABLE 

RATED 7.5 MMF MIN, 37 MMF MAX. HAS 12 
STATOR AND 15 ROTOR PLATES. SPACING 
0.045". 1500¥ HIPOT. 


CAPACITOR, PAPER REI35A468 
RATED O.} MFD, 2500V DC WORKING. 


(=10) 

1424/45 324-67 CRYZK-901024-1 

HAR. 45 ; REV 2 1726745 HF-ARL corKs9J223 PT I 
HAR. 45 K59J223 

CAY- 482635 sRr-2 RET3A488 : 

CAPACITOR, PAPER REABALSS CAKD-432643 RBK SERIES 


CAPACITOR, CERAMIC 

RATED 6.0 MNF. 500 VOLTS OC WORKING. 
NEGATIVE TEMP. COEFFICIENT 750. NON-IN- 
SULATED. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH 
AND TOL. IN &e 


RATED 10 HFD, GOOV DC. WORKING. 


(10) : 

1/26/45 $-1318745 CRYSN-95652-1 : ¢-8) 

MARS 45 shy REV 4 1/26/45 CAKOSA-N750 CHL 2474005 
: : i : MAR. 45. CGN2307-004 iss A 

CAW- 482636 sR-2 _ RENSAMBB 

CAPACITOR, PAPER RE48A139° 90 CSF 432644 AN/UPH-1 


CAPACITOR, PAPER 


RATED 4 MFD, 600V DC WKG. 
RATED 5000 NHF. AT GO0OV DC WORKING. 


(210) : st ae 

1425/45 609 : CRV:H-95652-4 (-20) 

MAR. 45 - REV 4 V/27/45 PX24A CHZ:c0-1054 
fs : MAR. 45 iss 0 

csF482637 Sr-2  ° —-RENSA4SB” 

CAPACITOR, PAPER RE48A424 CON- 482645 RA0-2.6,7.9 


CAPACITOR, CERAMIC 

RATED 250 HHF SOOV OC WORKING. ZERO 
TEMP. COEFFICIENT +30 PARTS PER MILLION 
PER DEGREE CENTIGRADE. TYPE NO. TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN 3. 


RATED 0.625 HFD, 115 AC, GO CYCLES, WORK- 
{WG VOLTAGE. s 


(-10) a : ; 

1/25/45 6445 CRYIK=961046 “8 ¢210) 

HAR. 45 REV. I 1427445 €10°473 CHALD-825-C-315 
Oe aasignn] MAR. 48 REY 7 


issue 


ASSIGNED 
ISSUED 


CSL- 482646 AN/UPM-1 REI3A389 
CAPACITOR, MICA REABAISS 
RATED AT 0.015 MFD, 300V OC WORKING. 
TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
(NS. 


(-5) 

1/27/55 GOW CHuz3ce-1119 
HAR. 45 (ss 0 

CSt- 432647 AN/UPM-1 RE13A389 
CAPACITOR. MICA REACASOSA 


RATED 0,04 MFO, SOOV DC WGRKING. WAVY 
TYPE DESIGNATION REFERS TO CAPACITOR 
HETHOUT HOLOING CLAHP. TYPE HO. TO BE 
FOLLOWED BY DASH AKD TOL. IN &, 


(-§) 
W427/45  XSSHW CHZ3C0-115 
MAR. 45 .5-14-5 iss 0 


CSN- 492643 ansuPn-t 

CAPACITOR, TRIMMER, CERAMIC 

RATED 3-12 KHF, SCOV DC WORKING. ZERO 
TEMP, COEFF. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH AND TOL. iN Sq 


W/27445 622-82 CH2:C0-1058 
MAR. 45 iss 0 


C38N- 432649 anvupM-t 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 17 MMF. 1000V OC HORKING. TYPE NO, 


TO BE FOLLOWED BY DASH AIIO TOL. IN &. 
s 


1729745 817 CHZ3C0-1045 
MAR. 45 Iss 0 


Coc432659  TS-E257uR 

CAPACITOR, AIR VARCABLE 

RATED 8-10 AMF MAX, 2-3 MMF. MIN, SOOV 
RNS TEST CONSISTS OF 2 ROTOR AND 2 STA- 
TOR PLATES.’ SUMILAR TO -482793 EXCEPT 
FOR SHORTER SHAFT. 


1429745 ° COCS1648 CKZ238-ASOA00!-1 
MAR. 45 CHANGE A 


coc- 482651 s-3237uR 

CAPACITOR, AIR VARUABLE 

RATED 3-4 NMF MAX, 165-2 MMF MIN, 500V 
RMS TEST. CONSSSTS OF ONS ROTOR AND ONE 
STATOR PLATE. 


1/29/45 COC31046 CKG238-A3097-2 


MAR, 45 CHARGE A 
cG- 4382652 Tes RE48A159 
CAPACITOR, PAPER REISA4G88 


RATED 2 HFD, S000V¥ DC WORKING. 


OCYV:PHI4-12A — 
1/29/45 Cured F 188 
MAR. 45 C6223 F 500 


-432653 wWoa-2 REI3A488 
CAPACITOR, PAPER RE4BA212 
RATED 0.00735 MFD, 350V DC WORKING, 
2000¥ DC TEST.: 


(+3) 
1420/45 CW3D-99942 C8H3744-20 
Rar. 46 alt 9 


care | Mawar aaah] 


{pare | MASeASTHBRS TAMARA 
| - RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


care | RARE] AAA 


Class 48—Copacitors oe 3.48-119 
AACE SHMNS, NAMIE, ENA — [ease asioneo ron | oariananndy | 


a 
CEN- 482654 AN/UPM-}  RE48A3490 482662 wea-2 REISA488 
CAPACITOR, SILVER MICA REI3A389 CAPACITOR, PAPER RE48A163 °482669 wea-2 RE48A410 
RATED AT 15 HMF, SOOV DC WORKING. TYPE RATED 0-006 MFO. WORKING VOLTS 1000 OC. CAPACITOR, ELECTROLYTIC RET3A549 
NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. SM i RATED 650 MFD, 8OV DC WORKING +100% -20% 
PER CENT. 
(-20) (-10) 
1/30/45 830 CHZ3C0-110) 1/30/45) CSLSXTIMW CB8N3744-428 
HAR. 45 MAR. 46 10-.006 ALT O OT V/31/45 CDZAVLEX 863 C5M2744~280 
: HAR. 45 ALT O 
482655 WCA-2 REISAG88 ~482663 wea-2 RE13A488 
CAPACITOR, PAPER RE48A224 CAPACITOR, PAPER RE4BA163 cen 432670 WCA-2 
RATED 0.3 MFD, 350¥ DC WORKING, 2000V DC RATED 0603 MFD. 1B00V DC WORKING, CAPACHTOR, CERAMIC 
TEST. : RATED 100 MNF, 1000 WORKING V DC. TEMP 
: a? COEF. -0.0007 UNINSULATED BODY. TYPE NO. 
TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN 3, 
(23) (10) 
1/30/45 CH30-99943 CBMs744-21 1730/45 CSLSXTIMW CBM:744-431 v5) : 
HAR. 45 ALT O MAR. 45 ALT O-T 1/31/45 810-N CBH:744-566 
MAR. 45 aut 
"482656 woa-2 REDSA488 CHC- 482664 AN/TPS-18 : 
CAPACITOR, PAPER RE4BA212 CAPACITOR, AIR VARIABLE . -482671 MK 8 MOD 4 RE4GA284 
RATED 0404450 WFD», 350V DC WORKING, RATED 3-40 MMF, MINIMUM, 25.0 MMF HAX., CAPACITOR, PAPER REL3ZA488 
2000V OC TESTs 600 VOLTS RHS TEST, GROUNDED ROTOR. RATED 1 HFD, 600V DC WORKING, 
SCREWDRIVER SLOTTED SHAFT §/16" LONG. 3 ; 
ROTOR AND 4 STATOR PLATES, AIR GAP 0.015 
: NOMINAL SPACING. SIMILAR TO N.T.-481973 
(3) EXCEPT STATOR TERMINALS ARE RECESSED 
1730745 CH:0-99941 ceNs744-22 207/45 = CHCEAPC-25 CW2BA-456458 (-10) , 
MAR. 45 ALT 0 HAR. 45 MODIFIED (Ss 2 1/31/45 CAW2G09-MS CAY311-D-4010 
MARe 45 CHANGE 1 
482657  TS-34/AP RE48A310 cuc- 482664 
CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC #SEE BELOW (NSTEAD OF SLOTTED, ROTOR 1S GROUNDED, 482672 MK 8 MOD 4 RE 13A549 
RATED 1500 MFDe 10 VOLTS DC WORKING. AND ROTOR TERMINAL #S BENT FORWARD AND CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48A341 
CUT OFF. RATED 2000 MFD SOV DC WORKING. 
JAN C62 ELECTRICALLY 
QOCSFIDFP. COLurS 
1/30/45 CMA:FPO30 CH:BA-10234-PT. 
HAR. 45. CAW:AEF @ 6-9 ISS 2 1/30/45 Cte CAY32-C-3448 
FEa. 45 CHANGE 1 
. RBL-3 AS 482665 RBL-3 RE48A163 
Reon cope CAPACITOR, PAPER REI3A488 4382675 MK 8 MOD 4 = RE 154549 


RATED 0.013 MFD., 400V DC WORKING. CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48A340 


RATED 0.01 HFD.» 400V DC WORKING. RATED 20 AFD SOY DC WORKING. 


(-10) 

(-10) 

ITS 27707 CWQ 246X366 2/7/45 — CBY37708 CWQ 246X365 

Rane 45 ue Iss 4 MAR. 45 Iss A 1/30/45 CAY:8-D-1268 
MAR. 45 CHANGE 2 

. RBL-3 RE4BAI47 
-482659 wea-2 RE13A488 482666 
ie ae ee REASAI63 CAPACITOR, PAPER REI3SAS88 co- 482674 Ice RE 13A549 
RATED 0.002 HED, 1600V 0C WORKING. RATE D'Os.6 NE Os's--600¥ DC HORKIBG. CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48a425 
: RATED $00 NFD., 15V DC WORKING. 
eyes (-10) 
277745 = CBV37669 CWO 248X252 < 
1730745 CSULXTIMW CBM3744-422 3 
MAR. 45 16~.002 ALT OT MAR. 45 iss a 1/31/45 EVL-10021 CAY:N~29182 
: MAR, 48 
-482667 wWCA RES8AII0 
r 7 A 
ihc anes : Raiseie CAPACITOR «PAPER BENS AAS UN ia ala 
: RATED 4 MFD, 600V DC WORKING. CAPACITOR. AIR VARIABLES 

RATED 2 HFD, 250V DC WORKING, 800¥ DC RATED GeS MMF MINIMUM, 135 MMF MAXIMUM, 

TEST. . 600¥ AC TEST. 19 STATOR, 18 ROTOR PLATES, 
0.015 SPACING BETWEEN PLATES. 

: 1730/45 CG225-P699 CON!744-667 
1730/45 CWs0-160799 CBM:744-23A HAR. 45 ALT 0 2/1745 = COCLS-3516-AT CW EESA~682123-5 
MAR. 45 ALT ON WAR. 45 ISSUE 15 
-482668 wea RE4BA283 
- 4 No o 
RP aA ry 2 amb CAPACITOR, PAPER REI3A488 CBN482676 MK 6 HOD 0 RE 48A 398 
. RATED 1 HFD, GOOV DC WORKING. CAPACITOR. MICA: 

RATED 4 HFD, 250V¥ DC WORKING. RaTEO 6 MMF, SOOV OC WKG. BUTTON TYPE. 
TYPE NO» TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
iN : 

are (290) 

< 1730/45 CTD:TRS-GOt CBMS744-705 

1/30/45 CW:0-160799 CBM:744-41A MAR. 45 CDsTJU-6010 ALT 1 2713745 CBNT835 CAOSSA-171626 

HAR. 45 ALT OU : MAR. 45 REV. 0 . 

MAAR | MES | AEN 


RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48-120 


Class 48—Capacitors 


[ DeeRATION [nase assiGnap FoR | oi ASrECReAHON | Des ATICN [nase ASSIGNED FoR RAPE TIRAHEN DENENATION [FIRST AssionED For | oNPLGRERHGN 


CBN- 482677 HK 6 HOD O RE 48A 413 
CAPACITOR, MICAS 

RATED 500 MMF, SOOV DC WKG. BUTTON TYPE. 
TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH ANO TOL. 
iN 3. 


2713745 CBNS333 CAOS AI 75560 


MAR. 46 REV. 0 
-482678 su,su-! RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48a 405 


RATEO 0.1 MFD; 1500V DOC WORKING. 


201745 CGr23F223 CG:K-8385971 

RAR. 45 REV 7 
-482679 suU,su-t RE 130 488 

CAPACITOR, PAPER? RE 48a 405 


RATED 4 MFD; 1000V DC WORKING. 


241/45 6G 323F221 CG2K-8386714 
MAR. 45 REV 4 


-482680 Rok SERIES RE 135A $49 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 48A 310 
RATED $0/30/10/20 MFD, 400/350/350/25¥ 
DC WORKING. 


2/1/45 CSF20-7168 CHL 2424029 
MAR. 45 iss. 0 
7482681 su.su-t RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48a 405 


RATED 4 MFD.,. 1500V DC WORKING. 


271745 23F222 CG3K~-83585962 
MAR. 45 REY. 7 


CYUs 482682 AN/UPM-1 RE 48A 426 
CAPACETOR, MICAS RE 135A 389 
TwO SECTIONS EaCH RATED 100 MMF, SOOV 


DC WORKING, +60-10% CAPACITANCE. TOLEANCE. 


201045 CO-834 CBZ3C0-834 
MAR. 45 : -€SS. 7 


482682 HK 8 MOD 4 RE 48A 185 
CAPACITOR, PAPERS RE 135A. 488 
RATED 4 MFO 165V AC 60 CYCLES. 


(-10) 

271/45 = COsCRA-2040 CAYS11°0-4160_ 
MAR. 45 CHANGE 2 : 
-482684 ANsuPH-1 RE 153A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 484 487 


RATED 0.1/0.1 MFO, 7O00¥ DC WORKING. 


(+10) 
2710/45 CG325F 45362 CG3K-8385979 
MAR. 45 REV 86 


{ bart “SASHES [ry 
NAVSHIPS 900,109 


MS TUE 


C8N- 482685 AN/UPM-t 

CAPACITOR, CERAMICS 

RATED 7 MMF, +0.5 MMF, SOOV DC WORKING, 
TEMP, COEFFICLENT 0450-75 PARTS PER 
MILLION. UNI NSULATED. 


242745 923 CHZ:3C0-1120 
MAR. 45 ISS. A 


-482686 HK 8 HOD 4 RE 48A 164 
CAPACETOR, PAPERS RE 13A 488 
RATED 0.02 MFD 200V DC WORKING. 


+10) 
272445 CAY211-0°4696 
MAR. 45 CHANGE 2 


cCAtM- 482687 ocd 
CAPACITOR, AUR VARIABLES 
RATED 3.3 TO 24.3 MMFD. 


2412745 GC-24G-A SKETCH 
MAR. 45 

0G- 482688 su.su-1 RE 13A 488 
CAPACHTOR, PAPERS RE 48a 427 


RATED 0.75/02375 MFD. 8000/16000¥ DC 
WORKING. 


(+10) 
272745 14F101 CG2K-8385977 
MAR. 45 REV & 


-482689 uK 8 MOD 4 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48a 278 
RATED 6 MFD, 565V AC WORKING, 


@ T UNIVERSAL MTG. STRAP 


(+10) 
272745 COsKG-2060 CAY 8-0-6666 
MAR. 45 6 SEE ABOVE CHANGE 1 


-482690 MK 8 MOD 4 RE 13A 488 
CAPACITOR. PAPER: RE 48 428 
RATED 1.75/41.75 MFD, 6OOY DC WORKENG. 


(+15) 
242445 COlPE~86808 CAY28-D-6712 
MAR. 45 ve CHANGE O 


cyuU- 482691 RBK SERIES 

CAPACITOR, VARtABLE MICA? 

RATEO 450 MMF, MAX, 350 VOLTS TEST, 60 
CYCLES RMS. 2 LUG TERMINALS WETH 1* PIG- 
Tall LEADS. "L™ SHAPED MIG. FRAME. CAP- 
ACITY DREFT LESS THAN 1/2% POSITIVE WITH 
40° TEMP. CHANGE. 


272745 = SBIA ~ CHL :444050 
KAR. 45 : REV. A 


-482692. Rex SERIES 
CAPACITOR, VARIABLE AIR: 
RATED 3.5 MMF. MIN. TO 2645 MMF. MAX, 
800V¥ DC TEST.-3 STATOR AND 4 ROTOR 
PLATES, SEME-CERCULAR IN SHAPE. WITH 
APPROX. LUINEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC. 


242745  CRKS 2247  GHLLeaa0es 
MAR. 45 (CAIM) | REV. A 


RESTRICTED 


CG- 482693 sp-im RE 480 284 
CAPACITOR, PAPERS RE 13A 488 
RATED 0.25 MFD. 1500V¥ DC WKG. 


-40 
2712745  25F667 © CG3K-8386766 
MAR. 45 . REV 4 


CBN- 482694 RBK-12,13,14 

CAPACITOR, VARIABLE CERAMIC: 

RATED 4.0 MMF, MIN, TO 20 MMF. MAX, 
1500V AC PEAK. TEMP. COEFFICIENT NEGA- 
TIVE 0.000540,0001 MMF/MMF/OC, 


272745 820-305 CHL 2444076 
MAR. 45 iss. 0 


cYU- 482695 Rek-2,10 

CAPACITOR. VAREABLE MICAS 

RATED 3.0 MMF. MIN. TO 50 MMF. MAX, 
350 VOLTS TEST. 60 CYCLES RMS. CAPACITY 
DRIFT LESS THAN J 1/2% POSITIVE WITH 
40° TEMP. CHANGE. 


2/2/45 = 448049 CHL 2444089 

HAR. 45 REY. 0 
-482696 su.su-1 RE 130 488 

CAPACITOR, PAPERS RE 48a 160 


RATED 25.000 MMFD, 1500¥ OC WORKING. 


€-103 
242745 CG325F506 CG2K-8396301 
MAR. 45 REV. 11 


CHL- 482697 RBK SERIES 
CAPACITOR, VARIABLE AIR? 
RATEO 1.0 MHF. MEN. TO 12 MMF, MAX. 
SCREW-ORIVER ADJUSTMENT. 


242745 22-5230 CHL348A031 


MAR. 45 iss. 0 
482698 su.su-t RE 484 110 
CAPACITOR, PAPERS RE 1354 488 


RATED 1625 MFD. 330 AC V WORKING, 60 
CYCLES. 


FCRP3S35-5191 ISS 1 
2244s CUS26F6U9 CGiK-8355125 


MAR. 45 * SEE ABOVE 
"482699 su,su-1 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER? RE 484 429 


RATED LOZTO/SO/MFO. SOV AC WORKING, 60 
CYCLES. 3 PHASE DELTA CONNECTED. 


(+10) ; 
2/2045 CG 25F613 CG:K-83386771 
MAR. 45 te REV 2 


-482700 8H AND B80 
CAPACITOR, CERAMIC? 


RATED 5 MMF, BOOOV DCW. TEMPERATURE co: 


EFFICIENT ZERO +.00005 MMF/MMF/°C. TYPE 


NO, TO BE FOLLOWED BY DASH ANO TOL. IW f. 


(-403 
242445 CBN? 7855 _ CHZ2C0-1 093 


[aston MAR. 45 (SSUE A 
AROS STATE ' = pate | _ MANUTAGTUREE'S | BRANRACRURA | 


Se eS Re Mee ae OE TN NT DEE ET ITT TEN SLT I I CL NL TO ET 


or ae 


co-482701 osc RE 13A 488 
CAPACETOR, PAPERS RE 484 283 
RATED 4 MFD-, 1000 VOLTS DC HURKING. 


272745 COsTUU-10040-G CW2BA-10044-16 
MAR. 45 ISSUE 7 


-482702 8M AND BO 
CAPACITOS, CERAMICS 
RATED 4 MMF, 8000¥ DCH. TEMPERATURE CO- 
EFFICHENT ZERO +,00003 MMF/MMF/OC. TYPE 
NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN &, 


€-13) 
243045 CONS #855 CHZ:C0-1092 


MAR. 45 HSSUE A 


-482703 &M AND BO 
CAPACITOR, CERAMICS 
RATED 3 MAF, BO00Y OCH. TEMPERATURE CO- 
EFFICHENT ZERO 4.00003 MMF/MMF/°C. TYPE 
NO. TO BE FOLLGNED BY DASH AND TOL. IN % 


(17) 
243/45 CBN3 2855 CHZ:CO-1091 
MAR. 45 ISSUE A 


°482704 8m AND BO 
CAPACITOR. CERAMICS 
RATED 50 MNF, 5,000V OC WKG. TEMPERA- 
TURE COEFFICIENT ZERO, TYPE NO» TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN 3, 


*CFNZ300281-1 REV 3 


(+20) 

273745 = CBN3 4850 CHZsCO-8122 

MAR. 45 REV. O * 
-482705 SU,SU-I RE 480A 174 

CAPACITOR, PAPER: RE 150-488 


RATED 2 MFO. 600V DC WORKING. 


€-10) 

2/3/45  CG326F750 CG2K-8399549 
MAR. 45 REV 4 

caw- 482706 UJ. UK RE 15A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 484 330 


RATED 2 MFO, 600 VOLTS DC WORKING, 


243745 CAW2610 COUSDD-3342-A-2 
MAR. 45 (ssSue— 2 


cri- 482707 osv 

CAPACITOR, AER VAREABLES 

TWO SECTION, SPLIT STATOR, RATED 342-25 
MMFD PER SECTION, 3 ROTORS, 4 STATORS 
PER SECTION. 


2/5765 = s0-3089 CALG?8*64 
MAR. 45 

co- 482708 oBv RE 135A 389 
CAPACITOR, MICA: RE 48a 149 


RATED 5000 MKFO. 800¥ DC WORKING. 


(10) 
245448 PLSLLSP CALGSATS 


HAR. 45 


Class 48—Capacitors 


3.48-121 


[RR [rar assigneD FoR | HAUL DRAWING | 


SHANE, [rete stone ror | HAVERRAMI 


crk-482709 cB 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RaTED 1000 MMF, MAX, +5£. #500¥. 60 
CYCLES RmS TESTe 30 STATOR AND U4 ROTOR 
PLATES SEMI-CERCULAR UN SHAPE WITH 
LINEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC. 


205045 CRVIN-TIEZEO/PIS 
MAR. 45 REV. 8 


cRK482710 ace 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

3 SECTIONS EACH RATED 15 MMF, HIN, TO 
406.2 MMF, MAX. 1500V OC WORKING. 13 
STATOR AND 14 ROTOR PLATES EACH SECTION, 
SEMI-CIRCULAR IN SHAPE, . 


275745 7" CRVEW*3506430/P47 
MAR. 45 REV 7 

-482711 oce RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48A 432 


RATED O.1/001 MFO., 7OOOV DC WORKING. 


(+5) 
2459745 CG325F453 CRVsW-3C5ES20P137 
MAR. 45 REV. & 

-482712 ace RE 48a 340 


CAPACITOR, DRY ELECTROLYTIC: RE 135A 949 
RATED 24 #FO, 150¥ OC WORKING, KAKe 
SURGE VOLTAGE 200V. 


(+8) 


275445 CRASBB=25 
MAR. 45 


CEY- 482713 REE 

CARACITOR, VARHABLE AIRS 

RATED 2.8 MMF MIN. TO 17.5 MMF MAX, 3 
PLATES ON STATOR 2 PLATES ON ROTOR. 
SEM#-CIRCULAR. NOMINAL SPACING 0.91". 
17/8" SHAFT. SAME AS -482552 EXCEPT FOR 
SHAFT LENGTH. 


2/6/45 = #5205 ‘ Cz0:5205 
HAR. 45 iss. 7 

ctD- 482714 ogy RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 359 


RATED 0.25 MFO, 600V DC WORKING. 


(-10) 

206/45  OM=625-B CTO22185-A 
MAR. 45 

cTO0- 482715 oay RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 359 


RATED 2.0 MFO, 600¥ OC WORKING. 


(+10) 
276745 OM-602-8 CT0 34629 
MAR. 45 REv. O 

cT0- 482716 oBv RE 135A 488 
CAPACKTOR, PAPERS RE 484 359 


RATED 0.01 MFD, 1000V DC WORKING. 


+10) 
276745 OmM-t0001-8 CTDS4627°A 
MAR. 45 


RESTRICTED 


cTo- 482717 osv RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 359 
RATED O+l MFD, 600¥ DC WORKING. 


(+10) 

2/6/45  OMM-610-B CT0:4628 
MAR. 45 REV O 

cT0- 482717-a oBv RE t3A 488 
CAPACETOR,. PAPER? RE 48A 359 


RATED O11 MFD, 1OO00V DC WORKINGS 


£-10) 

276/45 = O4M-1010-8 CT0:3596 
MAR. 45 REV O 

cT0- 482718 oaBv RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48a 3559 


RATED 0.1/0.1 MFO, 600V DC WORKING. 


(+10) 
276745 OMM-6210-8 CTD24332 
MAR. 45 REv 0 


CAKK-482719 ANsUPH 

CAPACITOR, AIR VAREABLES 

RATED 3.2 TO 6 MMF 40.5 MMF, 2 ROTORS, 
1 STATOR. 


277745 309-22 CHZ3CO-1068-8 
MAR. 45 


CAKKs 482720 ANsuPM-1 

CAPACITOR, AIR VARIABLES 

RATED 3.5 TO 1265 MMFO, S ROTORS, 4 
STATORS. 


2/7045 309-23 CHZ3C0-1044-8 
MAR. 45 


CFW- 482721 = AN/UPM-4 

CAPACITOR, AIR VARIABLES 

TWO SECTIONS, 2467-15 MMFD/SECTION, 2 
ROTORS AND 2 STATORS/ SECTION. 


2/7/45 HF CHZ3CO-1036-B 
HAR. 45 


crW- 432722 ansupm-t 

CAPACITOR, AIR VARIABLES 

DUAL, RATED 3-22 MMED PER SECTION. 3 
ROTORS AND 3 STATORS PER SECTION. 


2/7/45 HE CHZ2CO0-1037-8 
HAR. 45 

cSF- 482723 aNn/UPM-! RE 13a 488 
CAPACITOR. PAPER: RE 48A 162 


RATED O43 MFD, 600V OCW. 


2/7/45 PX-248 CHZ3CO-1t 102 
MAR, 45 


oars "[yiuracrnasr® | Saar 
NAVSHIPS 900,109 


3.48-122 


| 


wirst assignep ron | iN GRAYS, 


OSEAN 


oP FIRST ASSIGNED FOR 


Class 48—Capacitors 


RAMAN 


ClE- 482724 mK 6 MOD O RE 130 549 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC ORY: RE 48A 315 
RATER 4 MFD, 450V DC WKG. 


+50 

=10 

2/10/45 ClE40-8-310 | CAS A-21027C 
MAR. 45 REV. O 

ClE- 482725 mK 6 NOD O RE 13A 549 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC 
ORY, DUAL: 


RE 48a 31! 
RATED 12/12 MFO, SOV OC 


wkG. 
¢ 
+50 
710 
2/10/45 Ctesi8-209 CAOS: 4210266 
MAR. 45 REV. O 
CIE- 482726 MK 6 MOD 0 RE T3A 549 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48a 144 


ORY: RATED 16 MFO, 4504 DC WKG. 


+50 

-10 " 
2/10/45 ClES4033512E10 CA0S:A21030C 
MAR, 45 REV. O 


ClE- 482727 MK 6 MOD O- RE 13A 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 48a 163 

RATED 0.02 MFO, GOOV OC WKG. SNSULATED 
COVER. 


¢=10) 

2/10/45 CLESSTAVO? CAOS:A19068C 
MAR. 45 REV. O 

caWw- 482728 oco RE 135A 389 
CAPACITOR, MICA: RE 48A 148 


RATED 36 MMF, 500V¥ OC WORKING. 


2/15/45 1468 
RAR. 45 


CNAs 432729 RT SERIES 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: ® 
RATED 241/2 MMF, MIN, TO StI 1/2 MMF, 
MAX, 400V TEST, 9 STATOR AND 2 SEMI- 
CIRCULAR ROTOR PLAIZS, NETH LINEAR FRE- 
QUENCY CHARACTERISTIC. SCREW ORIVER 
SHAFT. 


2/13/45 Sa-18s 
MAR. 45 


CHAZSA+18-S 
REV. O 


coc- 482730 Rao-s 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

3 SECTIONS, EACH RATED O TO 224.3 MMF, 
250 VOLTS WORKING, 500¥ RMS TEST AT 60 
TO 500 CYCLES. 9 STATOR AND 10 ROTOR 
PLATES EACH SECTION, TEAR-OROP SHAPED 
MOUNTED OFF CENTER. 


2/13/45  820-35-35 CHQST4AIGE 
MAR, 45 iss. B 


Coc- 482731 Ra0-3 

CAPACITO?, VATEAZLE AIRS 

RATED ZERO TO 224.3 MMF. 250V WORKING, 
SOOY, RMS TEST AT 60 TO $00 CYCLES. 9 
STATOR AND $0 ROTOR PLATES TEAR-OROP 
SHAPZO MOUNTEO OFF CENTER. 


PARAS FIRST ASSIGNED FOR | oman | 


cru- 482732 Rao-s 

CAPACITOR, VARIABLE MICAS 

RATED 3.0 TO 35 MMF. 200¥ WORKING, 350¥ 
RMS TEST AT 60 TO 600 CYCLES. CERAMIC 
BASE. 


2/13/45 #2473 CwOI7A210 


HAR, 45 ISS. A 
-482733 Rao-3 RE 13A 389 
CAPACITOR, MICAS RE 48a 143 


RATED 0.00156 MFD. SOOV DC WORKING. 


C05) 

2/14/45 CANSC-12136 CWQ:47 SERIES 

MAR, 45 (ss. B 
-482734 Rao-5 RE 13A 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 48A 163 


RATED 0,003 MFD, 400V OC WORKING, 


(-10) 

2/14/45 CBVs3911 AR CWO246X SERIES 

MAR. 45 iss. F 
-482735 Rao-5 RE 130 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 438A 162 


RATED 0.005 MFD, 400V DC WORKING. 


¢-10) 
2/14/45 C3Vsa 8019 CWOS46X374 
MAR. 45 iss. 0 


482736 Rao-5 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 163 
RATED 0.15 MFD, 400¥ DC WORKING. 


(-10) . 

2/14/45 CBVEA 5529AR CWOQ48X SERIES 

MAR, 45 iss. F 
-482737 Qca RE 13a 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 480 417 


RATED O.1/O0t MFD, 7000V DC WORKING. 


(+10) 
2/45/45 CGs25F774 
MAR. 45 


CON3774-516 


CAAI- 492738 AN/URA-TZA RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 330 
RATED 4 MED, 600¥ OC WORKING. 


2/15/45 CK 
APR. 45° Cle: 


“7101063 CKV:A4-71010-4 
-GA-400 REV O 


-482739 sv RE 134 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 484A i163 
RATE® 402 MFD 1000V DC WORKING. 


2/16/45 822 


-482740 sv RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPER? RE 48a 163 
RATED .02 HFD, 1000¥ DC WORKING. 


RCHL346AW SERVES ISSUE B CW2BA-10055 
{IsSue té@ 

C-40 

2/15/45 CSFSPX39B63A 
MAR, 45 CAW284 


ASEE ABOVE 


CNA- 482741 RBH-1,2,9 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 10 MMF, MINS, TO 245 MMF. MAX. 
§00V DC MAX. WORKING VOLTAGE. 9 PLATES 
ON STATOR, 10 PLATES ON ROTOR. LINEAR 
FREQUENCY. 


2/16/45 SA-ti-1 H-735 
MAR. 45 REV. O 


CNAs 482742 RBH-1,2,5 

CAPACITOR, VARIABLE AER? 

3 SECTIONS RATED PER SECTION; 10 MMF-MIN 
TO 245 MMF. MAX, SOOV OCW MAX. 9 PLATES 
On STATOR, 10 PLATES ON ROTOR. LINEAR 
FREQUENCY. 


2/16/45 SA-19-G H-886 

MAR. 45 

cav- 482743 sp RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 164 


RATED .001 MFO, 600V DC WORKING. HAS 
INSULATING SLEEVE. 


2/16/45 A-7267 CGsK-625119-3 
HAR, 45 REV O 


-482744 AN/uPA-t RE 13a 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 174 
RATED 1 MFO 400V OCW. 


€-20) 
2/16/45 CAIGSASC COLSA-88-6222 
MAR. 45 REV O 


cRK- 482745 xX-Rou 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

DUAL:  TwO SECTIONS, EACH RATED 11,7- 
491 MF, 27 PLATES PER SECTION. 


2/16/45 223-2 
MAR, 45 


B-2716-2 


C6- 482746 SP-Im 

CAPACITOR CERAMICS 

4.5 10 25 MMF. 500V DC WKS., 1500V AC 
PEAK. ZERO TEMP. COEFE. 


CG2K-435420-P21 
MAR, 45 Rev i 


CG- 432747 sp-im 
CAPACHTOR-TRANSFORMER? 

RATED, 60~ -1.62/.23 KVA -132/200 VOLTS- 
140/10 WATTS, CONSISTS OF TWO COILS: A, 
HKO TURNS OF 2049 ENAMEL WIRE WOUND IN 
40 LAYER TURNS OF 4 LAYERS, .665 OHMS AT 
™-42918466A8 REV 5 P4, M-8640174 REV O 
PI, K-=5000350 FIG 7? 


(-10) 2/16/45 696210 WSEE ABOVE. 
2/13/45 B21-1-31 CWIS14A067 2/13/45 CAWS1089KP Cw:3A-10055 MAR, 45 : 
MAR, 45 Iss. A ARs: 242 Iss. 18 
ASSIGNED 
$ssutD 
pare | MORHEATNBER'S | SMANHTACTHASE A, bate MAIENETHOES BRAS TRE Ch Date RUSH | RANA | 


NAVSHIPS 900,109 


RESTRICTED 


L 


L 


oath Fins Assignep FoR | HAVE PRAYING | 


[pare | MU REHORS | SEAS 


C6-482747 
25°C; B, 588 TURNS OF .032" ENAMEL WIRE 
WOUND IN 60 LAYER TURNS OF 11 LAYERS, 
6.8 OHMS AT 25°C. CURRENT RATING, 
10.7/1.15 AMPS; CAPACITOR, PAPER, 10 
MFD FOR LOW TEMP. OPERATION. 


“+482748 rce RE 48A 163 
CAPACITOR, PAPER: RE I3A 488 
RATED 0.004 HFD. AT GOOV DC WORKING. 


¢-10) 

2/17/45 CAWs684 CHLS46AZ SERIES 

MAR. 45 ISSUE D 
-482749 sp-im RE 48A 433 

CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 


RATED 4.0 MFD AT 250 DC WORKING VOLTS. 


*OKG542555 ISS 2 SKG243301 ISS 1 
(-$) 


2/17/45 CKG3224 *SEE ABOVE 


MAR. 45 
-482750 sP-iM RE 13A 488€ 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 326 


205-205 MFD. 400 VOLTS DC WORKING. 


€-10) 

2/17/45 CG23F235 CG2K-839347 

MAR. 45 REY 10 
482751 Rce RE 48A 163 

CAPACITOR, PAPERS RE 13A 486 


RATED O11 MFO. AT 400V DCW. 


€-10) 
2/47/45 CSFZAB CHL:46A¥ SERIES 
MAR. 45 CAW:484 ISSUE A 


482752 RCB a RCB-t RE 48ates 
CAPACITOR, PAPER RE 130488 
RATED 0601 MFO. AT 400¥ DC WORKING 


(-10) 

2viy/45 CSF2AaB CHLI46AW SERIES 

MAR. 45 CAWs84 tssué 8 
-482752-a Rex RE 68A163 

CAPACITOR, PAPER: RE 134488 


RATED 0.01 MFD AT GOOV DC WORKING. 


(+10) 
3/24/45 P-6957 
APR. 45 


482753 RcB & RCB-1 RE 48A163 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 0-005 MFD. AT 400¥ DC WORKING. 


(+10) 
2sivs45  CSFSAB CHL:46A4W SERIES 
MAR. 45 CAwsa4 ISSUE B 


Class 48—Capacitars 


BATT [esr assanen rox | HAV RRAYING, 


482754 080 RE 484164 
CAPACITOR, PAPER RE 130488 
RATED 0.02 MFO, 300¥ DC WORKING. 


(+20) CATALOG 
2720745. CMR:340-27 


MAR. 45 
482755 o8Bo RE 48164 
CAPACITOR, PAPER RE 30688 


RATED 0.05 MFD, 400V DC WORKING. 


(-20) (CATALOG) 
2420/45 CHRI342-35 


MAR. 45 
482756 080 RE 48A164 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 


RATED 0.01 MFD, S00V DC WORKING. 


£220) (CATALOG) 
2420745 CMRI339-10 
MAR. 45 


cyv- 482757 Tee 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 10 NMFD. ADJ... 25,000 VOLTS DC 
WORKING. 


2720745 PWI1-10 CYVs44-Aa-7 
MAR. 45 44-A-8 


cYU- 482758 RAd-s 

CAPACITOR, VARSABLE AIR 

RATED 2.5 MFD. MIN. TO 6.3 MFD. MAX. AT 
250V DC We 2 OPPOSING STATORS OF 2 
PLATES EACH WITH A COMMON ROTOR OF 2 
PLATES. LENEAR FREQUENCY CURVE TO EACH 
STATOR. : 


2720/45 CY¥USITA2tS CWOSTTA2EI 
MAR. 45 ASSUE E 


cYU- 482759 RAO-3 

CAPACITOR, VARIABLE AER 

RATED 340 MMF. MIN, TO 12.0 MMF, MAX. AT 
250V OC W. SEMI-CIRCULAR PLATES, 4 ON 
STATOR, 4 O% ROTOR. LINEAR FREQUENCY 
CHARACTERISTIC. 


2720745 A.P.Ce CWO3t7A220 
MAR. 45 ISSUE A 


cru- 482760 Rrao-s 

CAPACITOR, VARIABLE AER 

RATED 5.0 MMF. MEN. TO 35.0 MMF. MAX. AT 
250V DC We SEMI-CIRCULAR PLATES, & ON 
STATOR AND 4 ON ROTOR. LINEAR 
CHARACTERISTIC. 


2720/45 AsP.C. CWO3!7A205-208 
MAR. 45 (SSUE C 


cyu- 482761 Ra0-3 

CAPACITOR, VARtABLE AIR 

RATLO 2467 MMF. MIN. TO 14 MMF. MAX. AT 
250V OCe We SENI-CIRCULAR PLATES, 2 ON 
STATOR, 2 ON ROTOR. LINEAR 
CHARACTERISTIC. 


2720/45 = ALP.Ce CWO21 74205-2068 
MAR, 45 ISSUE ¢ 


3.48-123 


oes FIRST ASSIGNED FOR OREN, | 


cYu- 482762 RAo-3 

CAPACITOR. VARIABLE AER 

RATED 4.5 MMF. MIN. TO 80 MMF. MAX. AT 
250V OC We SEXI-CIRCULAR PLATES, 11 OM 
STATOR, 11 ON ROTOR. LINEAR 
CHARACTERISTIC. 


2720/45. AoPoCe CWOSTTAZI9 
MAR. 45 ISSUE E 


CYU- 482763 RA0-3 

CAPACITOR, VAREASLE AIR 

RaTED 6.0 MMF. Min. TO 98.0 MMF. MAX. AT 
250¥ DC W. SEMI-CIRCULAR PLATES. 13 ON 
STATOR, 12 QN ROTOR. LINEAR 


CHARACTERISTIC. 
2720/45 AeP.C. CWOST7A218 
MAR. 45 {SSUE E 


ceR- 482764 o8n 

CAPACITOR, CERAMIC, VARUABLE 

RATED 3-12 MHF; SOOV DC WORKING; ZERO 
TEMP. COEFF. 


2021045 TS2A-KPO CbU:3-304 
MAR. 45 
482765 st RE 48A315 


CAPACITOR. ELECTROLYTIC RE 13A549 
RATED 40 MFO, 25V DC WKORKING. 


2/21/45 ClEs25BET4O CRV3H-131028 
MAR. 45 suB 3 
482766 JT RE 48A3i5 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 13A549 
RATED 10 MFO, 50 V DC WORKING. 


2/21/45 ClE:50 BETIO CRVSH-$31028 
MAR. 45 Sus 3 


482767 st RE 484345 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 134549 
RATED 40 MFD, 450V DC WORKING. 


2021745 ClESNO. 6 CRVI4-131028 

MAR, 45 'GE:4000 sue 3 
482768 RcsB RE 480148 

CAPACITOR, MICA RE 134389 


RATED 680 MHF. AT SOOV DC WORKING. 


2721/45 COzSW CHL:473U SERIES 

MAR. 45 CAW31468 ISSUE G: 
482769 .Rce RE 435f163 

CAPACITOR. PAPER RE 130488 


RATED 0.05 MFD. AT 200¥ OC WORKING. - 


(+20) 
2421745 CSFSAS CHLr4sav SERIES 
MAR. 45 CAus234 issue O 


MESES? | SANRIATTULERG 
RESTRICTED 
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482770 RcB RE 4BA163 
CAPACITOR PAPER RE 330488 
RATED Oo} NFO. AT 200V DC WORKING. 


€-20) 
2/2445 CSFSAB CHL:46AU SERIES 
MAR. 45 CAW:284 (SSUE 9 


cru- 482771 ece 
CAPACITOR. VARIABLE MICA 


CONSISTS OF FEVE SECTIONS CI/C2/C3/C4/C5 
RATED 2.7-35/2.7-3541.5-80/1.5-10/25-149 


MMF. SOOV TEST. 


2721745 440092 CHL: 444092 
MAR. 45 , ISSUE F 


cyu- 482772 rcs 

CAPACITOR, VARIA3LE MICAS 

CONSISTS OF FOUR SECTIONS C3/C2/C3/C4 
RATED 3°35/2-10/3-35/3-35 MMF. 300V AC 
TEST. 


2/21/45 440064 CHL 2444064 
MAR. 45 : (ss. G 


coc- 482773 rce 

CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

THREE SECTIONS, EACH RATED 11 MMF, MINY 
TO 352 MMF, MAX, WITH A BAND SPREAD 
RATED 22 MMF. MAX. SOOV TEST, 9 PLATES 
ON STATOR 9 PLATES ON ROTOR FOR EACH 
SECTION. 3 PLATES ON ROTOR OF BAND- 
SPREAD. RMA TYPE H CURVE. 

2742/42 47675-2485 CHL: 488055 
MAR. 45 iss. 8 


cen- 482774 rce 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATEO 15 MMF. SOOV DC W. TYPE NO. TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN &. 


(+20? 
2/22/45 809-047 _ CHL 47A027 
MAR, 45 Iss. 0 


can- 482775 Rce 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RaTED 10 KNF. SOOV OC W. TYPE NO. TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN &. 


€-20) nan 
2/22/45 8Ft-013 CHL 347A028 
MAR. 45 iss. 0 


-482776 RCB-I RE 48A 354 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 13A 549 
30/60/100 MFD, WITH 30 AND 60 MFD. SEC~- 
THONS RATED 150V DC WORKING, [00 MFO, 
SECTION RATED 5V DCW, 


2/22/45 ClES108339 
MAR. 45 


CHL:45Aa065-C 


-482777 rce-i RE 480 434 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 134 549 
60/60/60 HED. AT 150V DC WORKING, 


[sen [nase ASSIGNED FOR HAMEL GARAMINS, 


CKV- 482778 AN/SPT~6A RE 48A 435 
CAPACHTOR, MICAS 

SPECIAL, CYLINDRICAL SHAPED, RATED 375 
+ 75 MMF; 1000¥, 60 CPS TEST; 1 11/16" 


OIA. X F 1/2" LONG, CYLINORICAL BRASS 
PLATES, SEPARATED BY SHEET OF HWICA. 
THREADED FOR INSERTION INTO CIRCUIT. 


2/22/45 A-100574-501 CKVSA-100574-5C1 
MAR. 45 REV 2 


CJA -482779 COU-60073 
CAPACITOR, VARSABLE AIRE 
RATED, 100 HNF. MAX. STEATITE BASE. 


2/23/45 Cdas20100 
MAR. 45 CDU23-582 


-482780 Recs wSEE BELOW 


CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC: 
RATED 40 MFO. AT 150¥ OC NORKING. 


RE 48A 436 JAN-C-62 ELECTRICALY 
2/24/45 CSF:UT-401 CHL: 454059 


MAR. 45 ISSUE 0 
-482781 rco RE 48A 354 
CAPACITOR DRY ELECTRO- RE 134 549 


LYTIC: THO SECTIONS; RATED 120 MFD. AT 
150V OC WORKING AND 60 MFD. AT SV DC 
WORKING. 


2/26/45 Cieé:108555 CHL 2454066 
MAR. 45 ISSUE A 


~482782 Rce RE 48A 404 
CAPACITOR, DRY ELECTRO- RE 130 549 
LYTIC: RATED 60/100 MFO. AT 25¥ OC 
WORKING. 


2/26/45 ClES13837 CHL: 42A0356 
MAR. 45 (SS. A 


-482783 so-4 RE 48A 438 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 2 MED. AT SS00V DC WORKING. 


(-10) 

2,¢6/45 CAY:1346387 CRP235-5296 

MAR, 45 STORES ¢ 
482784 x-RDds RE 484437 


CAPACETOR, MICA 
BUTTON TYPE. RATED 510 MMF, SOOV DC. 


(-5) 

2/23/45 CERZ4700A CAFOLA-2711-6 

MAR. 45 ‘ ALT 0 
482785 x-xou RE 480437 


CAPACITOR, MICA 
BUITON TYPE, RATEO 1200 MMF, SO00V¥ OC. 


482786 xX-RoJ RE 48A437 
CAPACITOR. MICA 
BUTTON TYPE, RATED 1800 MMF, 500¥ DC. 


(+5) 

223745 CER:4700A CAFOTA-2751-6 

HAR. 45 ALT QO 
482787 x-Ros RE 48437 


CAPACITOR, MICA 
BUTTON TYPE, RATED 3000 MMF. 500¥ DC 


(+5) 

2423/45 CER:4700A CAFO:A-2711-6 

HAR. 45 ALT 0 
482788 X-RoU RE 48A437 


CAPACITOR, MICA 
BUTTON TYPE, RATED 4300 MMF, SOOV OC. 


(+5) 

2723745 CER:4700A CAFQLA+2711-6 

HAR. 45 ALT O 
482789 tT RE 48a110 

CAPACITOR, PAPER RE 154488 


RATED 250 MFD, GOOV OC WORKING. 


¢-10) 
al24alas CRVIW-F31028 
HAR. 45 CHANGE 3 
482790 JT RE 434128 
CAPACITOR, PAPER RE E3AS88 


RATED 0.056/0.056 MFD, 600V DC WORKING. 


(-0) 

2724745 CRV:W-131028 

HAR. 45 CHANGE 3 
482791 st RE 150488 

CAPACITOR, PAPER RE 484138 


RATED 0.0570.05, GOOV DC WORKING 10 BE 
MATCHED TO wiTHtN £18. 


(-10) 

2424/45 ClE:6BA805 CRV:W-131100 

MAR. 45 CHANGE 5 
482792 ur RE 134488 

CAPACITOR, PAPER RE 46A138 


RATED 257.5 MFO. 600V. DC WORKING AND TO 
BE MATCHED WITHIN tI%. 


2724/45 ClE265AB50 CRV¥IWIITIOO 
MAR. 45 CHANGE 6 


coc- 482793 1s-323/uR 

CAPACITOR, ASR VARIABLE 

RATED 2-3 MMF TO 8-10 MMF., 500V RMS 
TEST, CONSISTS OF TWO ROTOR AND TWO 
STATOR PLATES. SEMFLAR TO -482650 EXCEPT 
FOR LONGER SHAFT. 


(+5) 
2/22/45 Ciesi08i79 CHL 2424035 2423745 CERZ4700A CAFQLA-2711-6 2427745 €0C31047 CKB338-43098-2 
MAR, 44 188. 0 assigns | MAR. 45 aLT 0 assignia| MAR. 45 : CHANGE C 
: ISSUED 
[pare] MSRHARIOR'S | AAHRACTHRIE care | SAGTHRNS —| MENTATION, pars | MMRNAGTHRS | GANTACTINERA, | 


NAVSHIPS 900,109 


RESTRICTED 


SAGUT, —_[resr assiense rox | HARRY, _| RAT —_|rinst aston ror | AAVEARAMIS, 


coc- 482794 nex 

CAPACKTOR, AUR VARUABLE 

RATED 765 MMF MIN. TO 148.2 MMF MAX. 3 
SECTION GANG. 8 RMA PLATES PER SECTION 
0-0185 AIR GAP. 480° CCW ROTATION. 


2427745 
MAR. 45 


COC31039-3-50 


coc- 482795 MBM ~ 
CAPACITOR, AIR VARFABLE 
RATED 6.8 MMF MIN TO 150 MMF MAX. 14 


STATOR AND 14 SEMI-CURCULAR ROTOR. PLATES. 


0202" AIR GAPs CERAMIC INSULATION. 


2427745 COC:1040 LT 
MAR. 45 

482796 cCME-60069A RE 48A 284 
CAPACITOR, PAPER RE ISA 488 


RATEO 8 MFD., 6O0V DC WORKING. 


*CKB29a369 REV 0, CRV2YW131099 CHANGE 2 
€-10) 


2027745 CAAL3BC *SEE ABOVE 
HAR. 45 CHE S6SALB00 

482797 sf RE 480284 
CAPACITOR, PAPER RE 13A488 


RATED 4 HFD. 1000V OC WORKING. 


4 
27277745 «CICS tOSAL400 CRVsW-131100 
MAR. 45 CHANGE § 


erk 482798 st 

CAPACITOR, AAR 

RATED MAX, EFFECTIVE CAPACITY 166 MMF. 
+5 #10. MINIMUM CAP. 13.5 MHF. APPROX. 
STRAIGHT LONE FREQ. 33 PLATES. 


2727745 CRKES-0.-12093 CRViH-131100 

MAR. 45 CHANGE 5 
482799 mex RE 48A310 

CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 134549 


RATED 10/10/20 MFO, 450/350/25v OC 
WORKING. 


2727745 CDSUP4CJ4 
HAR. 45 

482800 so-4 RE 48A139 
CAPACITOR, PAPER RE 154488 


RATEO 6 MFO. AT 60OV DC WORKING. 


€+10) 
2427045 CO:TJU-6060 CRP33S-5141 
KAR. 45 

482802 MBM RE 48A439 


CAPACITOR, MICA 
BUTTON TYPE, RATED 200 MMF, 500¥ OC 
WORKING. 


Class 48— Capacitors 


3.48125 


DESIGRATION 


FIRST ASSIGNED FOR 


OWE TREIGY 


crv- 482803 sa 

CAPACITOR, CERAMICS 

RATED 4.7 KF AT SOOV DOC WORKING. INSU- 
LATED CASE. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH AND TOL. IN 8. 


3/8/45 CRV:90581 CRV:72052P-301 
MAR. 45 P-30) REV 8 
-482804 Har RE 130 549 


CAPACITOR, ORY ELECTROLYTICSRE 48A 404 
RATED 50 MFD, 25V OC. 


3/1/45 
MAR, 45 


CRVSM~-95638-1 
SUB 2 


crev- 482805 sa 

CAPACITOR, CERAMIC? 

RATED 22 HMF AT SOOV DC WORKING. INSU~ 
LATED CASE. TYPE NO. TO BE FOLLOWED 6Y 
OASH AND TOL. IN $, 


3/1/45 
MAR. 45 


CRV:90561 
Pe3i7 


CRVS72052-P-387 
REV. 8 


crv- 482806 Sa 

CAPACITOR, CERAMICS 

RATED 56 MMF, AT SOOV DC WORKING. INSU- 
LATED CASE, TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH AND TOL. INS. 


3/1/45 CRY: 90581 CRV:72052-P-S27 
MAR, 45 P-327 REV. 8 
-482807 sa 


CAPACITOR, CERAMIC? 

RATED 100 MHF, AT SOGV DC WORKING. INSU- 
LATED CASE. TYPE NO, TO BE FOLLOWED BY 
OASH ANDO TOL. IN &. 


3/1/45 CRVs90Sa1 CRV!72052-P-333 

MAR, 45° P+353 REV. 6 
-482808 MAR RE 13A 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 48A 440 


RATED 0.08 MFD, 400V DCH. 


3/2/45 
MAR, 45 


CRVsK-889572-1 CRVSK-889572-1 


sub 0 


cRK- 482809 MarR 

CAPACHTOR, AIR VARIABLE 

DUAL: TWO SECTIONS, EACH RATED 65 
MMF. HAX. MUST WITHSTANO 550 VOLTS RMS 
@ 60 CPS BETWEEN OPPOSING PLATES WITHOUT 
BREAKDOWN. 


372/45 
MAR, 45 


CRV:4%-433909 
Sus 2 


cRK- 482810 MarR 

CAPACITOR, AIR VARIABLE, 

OUAL; TWO SECTIONS EACH RATED 80 MMF, 
WAX. MUST WITHSTAND 350 VOLTS RUS @ 

60 CPS BETWEEN OPPOSING PLATES WITHOUT 
BREAKDOWN, 


-482811 MarR 
CAPACITOR, AIR VARIABLES 
RATED 45-50 MMF; 7 ROTOR, 7.STATOR 
PLATES. ROTOR GROUNDED TO MOUNTING LUG. 
MUST WITHSTAND 500 VOLTS RMS AT 60 CPS 
BETWEEN OPPOSING PLATES WITHOUT BREAK- 
OOWn. 


3/2/45 
HAR, 45 


CRVSM-435905-1 
Sus 2 


482812 war 
CAPACITOR, AIR VARIABLES 
RATEO 2.2 TO 9 MMF; § STATOR, 2 ROTOR 
PLATES. MUST WITHSTAND 500 VOLTS &MS 
AT 60 CPS BETWEEN OPPOSING PLATES WSTH~ 
OUT BREAKOOUN. 


3/2/45 CRVEM-4355 76-1 
MAR, 45 SuB 2 
~482813 Har RE 480 349 


CAPACITOR, MICA: 

RATED S00 MMF, SOOV OC OR 350V AC WORK=- 
(NG, BUTTON TYPE. TYPE NO. TO BE FOLLON- 
ED BY OASH AND TOL. UN &. 


(+10) 

3/2/45 CBN: 830 CRV2K=888508- 

MAR. 45 Sub t 
-482814 mar RE 48A 402 


CAPACITOR, MICAS 

RATED 2400 MMF, SOOV DC OR 350¥ AC 
WORKING. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH 
AND TOL. IN 4. 


€-10) 
3/2/45 CBNsa52 MOD CRVSK-887816-1 
MAR. 45 if $ue z 


-482815 mar 
CAPACITUR, CERAMIC? 
RATED 1800 MMF, 350¥ DC WORKING. INOU- 
LATEO CASE. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
OASH ANDO TOL. IA 4, 


(-20) 
3420458 CRVsK-886556-1 
MAR, 45 sue i 


-482816 mar 
CAPACITOR, CERAMIC: 
RATED 700 MMF,.350¥ DC WORKING, INSU= 
LATED. TETANIUM OXIDE DIELECTRIC ON 
CERAMIC FORM. #2-56 TAP FOR SCREW, 
1.1/4" DEEP. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
DASH ANO TOL. IN %. 


€-20) 
3/2/45 CRV3K=893972~2 
MAR, 45 suB Oo 


cRK- 482817 HaR 

CAPACITOR ASSEMBLY: 

VARIABLE AIR CAPACITORS, & SECTIONS EACH 
RATEO 2.5 MMF MIN, TO 6.7 MMF MAX. FRONT 
PART, WITH 2 SECTIONS, SEPARATED FROM 
BACK PART, WITH 3 SECTIONS, AND THE TWO 
ARE JOINED BY & FLEXIBLE COUPLING. A 
COIL 1S CONNECTED IN SERIES WITH EACH 


3/2/45 CRV:T~618530 
MAR. 45 sua 3 
CRK- 482817 


HALF OF THE STATOR #N EACH SECTION. MUST 
WITHSTAND SOOV RMS AT 60 CPS BETHEEN 
OPPOSING PLATES WITHOUT @REAKDOWN, 


(-5) (CATALOG) 
2428745 CERS370K 3/2/45 CRY S4-433566 
MAR. 45 ‘ ASSIGNED HAR. 45 S$uB 2 
IssugD 
[ae | BRUEABTHNER'S | BMAANTAPTNRIESS. pare | *AMRAETHARR? | gRANHRACTUNER, pare | ManUACTHARR'S | AANATATINIEA | 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-126 


Class 48— Capacitors 


[ oeRGRR, [rast assinnn von | tA | [AAAI [ruse assonco rox | MRM, | SEM [easy assionen ron | MAMGRAHSY 


482818 Sa-3 
CAPACITOR, MICAS 
RATED 900 MMF. AT SOOY DCW. 


RE 48A 233 
RE 135A 389 


3/5/45 Cawst479 
HAR. 45° CER:MJ-900 REV O 


CRV- 482819 Sa-3 
CAPACITOR, MICAS 
RATED 470 MMF. AT 400¥ OCW. (SPECIAL) 


RE 48A 441 


3/5/45° CRYEK~-975346-503 CRVSK*882582:3 
HAR. 45 REV 2 


°482820 Ts-28/ueN RE 48A 148 
CAPACITOR MICA: RE 13a 389 
RATED 750 MMF AT S00V OC WORKING, 


_ CANCELLED 
€-10) 


3/5/45 = CHRSOXH 
HAR, 45° CSLEMW 


COLSB-8F-7041 


-482821 AN/URA-T2A ASEE BELOW 
CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC: RE 48A 436 
RATED 50 MMF 25V OC WORKING. 


JAN-C-62 ELECTRICALLY 
3/3/45  CAW:PRSN-EP CKV:A=71003-2 
HAR. 45 9/7/44 


crv¥- 482822 Sa 
CAPACITOR, VARIABLE AIRS 


SPECIAL CAPACITOR USED AS PART OF COAXIAL 


AIR CIRCUIT ON SA ANTENNA ONLY. 


RORVETX~-263103 PI-5-32 REV 20 
sf 9f4o MSEE ACGVE 
MAR. 45 


cRY- 482823 Sa 

CAPACITOR, VARIASLE AIRS 

RATEO 10 MMF MAX 3 MMF MON LESS THAN 
100V OC WORKING. SPECIAL DISC TYPE 
MOUNTED ON INNER SHELL OF OUPLEXING 
UNIT. 


3/5/45 K-866329 G-502 
MAR, 45 REV 3 


crk- 482824 Qa 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

3 SECTIOUS. EACH SECTION RATED 12.5 MMF 
MIN AND 356.2 MMF MAX, EACH SECTION CON- 
SISTS OF 11 STATOR AND 12 ROTOR, AIR 
SPACING 0.0285", TEST VOLTAGE 1S S00V 
AC. 


3/6/45 317 CWlESO-639083 
MAR, 45 : tss. § 


crv- 482825 so RE 48A 442 
CAPACITOR, POLYSTYRENE? FIGURE 4 
RATED 6 MAF AT 5000¥ OC WORKING. TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
in S. 


(+10) 
3/6/45 Uc-3407 CRVIM-31380/PI 
MAR. 45 CASE 373 REV 3 


RAEI 


NAVSHIPS 900,109 


CRV2P*7208IP-36 


Fe a 


-482826 so RE 48A 233 
CAPACITOR, MICAs RE t3a 389 
RATED 201 MFO. AT 400V DC WORKING. 


(+20) 
3/6/45 — CRV3340-110 CRV3K~97670/PS 
MAR, 450 Rev 41 


CHC- 482827 SA 

CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

RATED 2.8 MNF. MIN, TO 17.5 MMF, MAK, 
AT SOOV DCH. 3 PLATES ON STATOR, 2 
PLATES ON ROTOR, SEXI-CIRCULAR. LINEAR 
TAPER SHAFT LENGTH 7/8". 


3/6/45) HE-IS CRV3P-720950P-2 
MAR. 45 REV. 9 


-482928 REE RSEE BELOW 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 484 348% 
RATED 20 “FD AT 200V OC WKG. SAME AS 
CE3IEI100K EXCEPT FOR CASE SIZE. 


RJAN-C-62 ELECTRICALLY 


3/6/45 CMX:30599G1, c2C:5204 

MAR. 45 ‘ ; iss. J 
-482829 sp-im RE 48A 163 

CAPACITOR, PAPERS RE 13A 488 


RATED O11 MMF AT 400V DC WORKING. 


€+20) 
3/7/45 CSL3S-0238 CSLsP+5197 
MAR, 45 ISSUE A 


CRV- 482830 sbd-a 
CAPACITOR, SULPHUR: 
RATED 30 MMFe AT 10,000V DC WORKING, 
14,000V. RF PEAK. MAX. CURRENT & AMPS, 
MAX KVA 30, Final TEST TERMINAL TO CASE 
15000¥ PEAK, 60 CYCLES FOR 10 SECONDS, 


RE 48A 443 


¢-5) 
3/7/45 -uc3286 CRVEM=31369/P-1 
MAR, 45 CASE 3567 REV. O 


CHG- 482831 SA-3 

CAPACITOR VARIABLE AIRS: 

RATED 3.6 MMF MIH TO 35 MMF BAX AT SOOV 
DC We. SEMI-CIRCULAR PLATES 5 ON ROTOR, 
& ON STATOR. LINEAR FREQUENCY, 


3/7/45 HF ; CRV3P-720950P 20 
HAR, 450 REV 9 


CNA+ 482832 WwEA-2 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 12712712712 MMF. MEN. TO 22572257 
225/225 NMF. BAX. AT 750V OC WORKING. 9 
PLATES PER SECTION ON STATOR, 10 PLATES 
PER SECTION ON ROTOR» LENEAR CHARACTER- 
tSTIC. ‘ 


3/8/45 Pug 6 *693 
MAR. 45 


cna-482333 WEA+2 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 25 MMFe NIN. TO 100 MMF. MAX. AT 
250¥ OC WORKENG. 14 PLATES ON ROTOR, 14 
PLATES ON STATOR. LEtNEAR CHARACTERISTIC. 
SOLDER CONSTRUCTION WITH SHIELO CAN, 


378745 © W-100 F567 
MAR. 45 


ASSIGNED 
ISSUED 


CHC> 482834 WEA-2 

CARACITOR, VAREABLE AIR 

RATED 565 HMFe MIN. TO 20 MMFe HAX, SOOV 
AC TEST. SEMI-CIRCULAR PLATES, 2 ON STA- 
TOR, | ON ROTOR. CAPACITY DECREASES WITH 
CLOCKWISE ROTATION OF KtiOB. SA%E AS 
2482366 EXCEPT HAS NO HOLES TAPPED 
THROUGH SHAFT. 


378/45 uC-20-S CBxs1000E-27 


MAR. 458 ALT O 
-482835 wea-2 RE4BATGI 
CAPACITOR, PAPER RELSA488 


RATED 0602 MFO. AT GOOV OC WORKING. 


(-10) 

3/3/45 CSLSNP-4137 CB42744-269 

MAR» 45 ALT O 
-482836 vF RE4BA212 

CAPACITOR, PAPER RE130488 


RATED 0.195 MFD. AT 6O00V DC WORKING. 


(=4) 

343/45 = CW-D-162243A CW:BA-102598 

MAR. 45 ISSUE 1 
-482037 uF RE4SBAZ12 

CAPACITOR, PAPER REIS A438 


RATEO 0.0445 MFD. AT 6GO0V OC WORKING. 


(-3) 

34 e445 CH30-1622430 CW2BA-102598 

MAR. 45 iss t 
-482838 ur REABA4AA 


CAPACITOR, MICA 
RATED 0.094 MFO. AT 200V DC WORKING. 


ct 172%) 

378/45  CW39-168688 CW28A=102955 

MAR. 45 iss | 
-482839 ur RE48A454 


CAPAC(TOR, ORY ELECTROLYTIC REISAS4&9 
RATED 1000/1000 MFO. AT I5¥ DC WORKING, 


378745 CAWSMEF-15- CWr3A-102759 


MAR. 45 1000/1000 iss 1 
-482840 uF RE4BA212 
CAPACITOR, PAPER REISAG88 


RATED 0.06 MFDe AT 600V¥ OC WORKING. 


+7) 
3446445 CW20-161550 CW2BA-102677 
MAR. 45 : issu 


-482841 uF REABA213 
CAPACITOR, PAPER REISA488 
RATED 2.16 MED. AT 200V DO WORKING. 


(~1) 
343745 CW30-164958 CW234-102706 
MAR. 45 tss i 


STE ORAHEAST Eh 


vate MOACTHISES | GANKTACTRRENS, 


RESTRICTED 


AAS. nese assiounp ron | ERAN INS, [stsatrth [ruse assioneo roe | WARNE, | 


482842 UF RE4BA298 
CAPACITOR, PAPER RELSA488 
RATED 0602/0602 AT 600V DC WORKING. 


(=95) 

346745 CW30-162002 CWsBA-102641 

MAR. 45 iss 1 
-482843 uF RE48A213 

CAPACITOR. PAPER RET3A488 


RATED 3 MED. AT 250V DC WORKING. 


(-15) 
373/45 CW30-162246 Cw32A-102596 
MAR. 45 . (ss 3 


cw- 482844 sv 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

(PHASE SmtFTERDS CAPACITY: FROM TERMI- 
NALS 1.2.3 OR 4 TO GROUNO 5.3 MMF, FROM 
1.2,3 OR 4 TO TERMENAL & 1S 0-675 TO 2.25 
MMF WHEN ROTATING, FROM 1,2.3 ASO 4 TIED 
TOGETHER TO TERMINAL 5 15° 6,0 MMF, FROM 
TER“4NAL 5 TO GROUND 1S 9.0 MMF. HAS ONE 


379745 = D-150734 B4-106887 
MAR. 45 iss 1 
cw-482844 


ROTOR PLATE OF MYCALEX OR MYCALITE, 2 
STEEL STATOR PLATES ONE OF WHICH IS Ot- 
VIDEO IN 4 SECTORS. ROUND SHAFT. 


REISA4BBE 
RE4BAS25 


cGF- 482845 ss 
CAPACITOR, PAPER 
0.4 MFD, 600V DC WORKING. 


(-109 

349/45 CGF:79028 CW23A-262468-1 
MAR. 45 iss t 

cGF- 482846 ss REISA4B8E 
CAPACITOR, PAPER RE48A325 


RATED 0675 MFO, GOOY DC WORKING. 


(-10) 

3/9/45 CGF:77258R CW raA-26248-2 

MAR. 45 iss 2 
-482847 Qe RE4BAES9 

CAPACITOR, PAPER REI3A408 


RATED 5-0 HFD. AT 6O0V DC WORKING. 


(23 +10) 
3410745 CGt23F5 CG:CATALOGUE 
MAR. 45 PG. 6 


cuc- 482848 sa-t 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 2.6 MMF. MIN. TO 14 MMF. MAX. AT 

$00V. OC WORKING. SEMI-CIRCULAR PLATES, 
2 ON ROTOR, 2 ON STATORe LINEAR FREQUEN- 
CY. NO MOUNTING BRACKET. 


CRVSP-720950/ 
P-410 REV 9 


3/7/65 HF 
MAR. 45 


Class 48—Capacitors 


cHc- 482849 Ssa-3 

CAPACITOR, VARIABLE AER 

RaTEO 266 MMF. MIN, TO 14 MMF, MAX. AY 
500V DC WORKING. SEME-CIRCULAR PLATES. 

2 ON ROTOR, 2 ON STATOR, LINEAR FREQUEN] 
CY. SEUNGLE HOLE PANEL MOUNTING. DIFFERS 
FROM °482848 BECAUSE 17 HAS NO ROTOR 


TERMINAL. 

3/7446 HE CRVEP=7209507 

MAR. 45 P-1? REV 9 
-482850 QBe-1 RE48A164 

CAPACITOR, PAPER RE13A488 


RATED 0.02 MFD. AT 6O0¥ DC WORKING. 


(-10) 
3/10/45 CSLEMP-4137 CSL CATALOGUE 
MAR. 45 PG. C-6 


-482851 qee-1 RE4BA337 
CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC REI34549 
RATED 8/6/78 MED. AT 450¥ DC WORKING. 


*CWSBA-10234-5 FSS 2 
3710745 COSKR-5S888A CBN2744-354 
MAK.045 alt 0 * 


CRV- 482852 Sa-3 

CAPACITOR, VARUABLE AIR 

AN ASSEMBLY OF TUNING CAPACITOR (WITH 
ROUND SHAFT) AND aA TRIMMER CAPACITOR 
CWETH ADJUSTABLE SCREWDRIVER SHAFT) RI- 
VITED TOGETHER AND RATED 2,8 MMF. MINY 
TO 17.5 MMF. MAX. AT SOOV DC WORKING. 
SEMU+CIRCULAR PLATES .°3 ON STATOR, 2 ON 


3412745 M-S355840G 
NAR. 45 SOr/REV C 
cRV- 482852 


ROTOR. LINEAR CHASACTERISTIC. SINGLE 
HOLE PANEL MOUNTING. 


CNA- 482853 QBE 

CAPACITOR, VARIABLE AER 

RATED 38 HNF. MIN TO 500 MMFe MAX, AT 
2000V OC WORKING. HALF-CIRCULAR PLATES, 
31 ON STATOR, 32 ON ROTOR. LENEAR JAPER. 


3412745 THC E-704 
MAR. 45 


CNA- 482854 QBe 

CAPACITOR, VAR(ABLE AIR 

RATED 1S MMF. Mit. TO 315 MMF. KAX. SOOV 
OC PEAK. HALF*CIRCULAR PLATES, 13 ON 
STATOR, §4 ON ROTOR. 


3412745 TMS-300 
HAR. 45 


CBN:1000E-19 


-482855  Nord-6134 RE13A488 
CAPACITOR. PAPER RE4BAI63 
RATED 0,006 MED 100OV DC WORKING. 


(20) 
3442445 CAOS219074 
MAR. 45 


CAOS tA-49074C 


(are | MARHEAGTHRER® [STAPLE 


665197 O - 45 - 54 


STOR? SANA TUE 


3.48-127 


dE, 


FIRST ASSIGNED FOR OPE GRAS, 


cek- 482856 MARK 3 MOD 2 

CAPACITOR. VAREABLE AIR 

TWO SECTIONS, EACH HAVING THO 7 PLATE 
STATORS AND A 6 PLATE ROTOR. CAPACITY OF 
NOT LESS THAN 75 MMF. BETWEEN ROTOR AND 
ANY STATOR. APPROX. SEMISOIDAL FREQUENCY 
CHARACTERISTIC. S5O0¥ AC TEST.e SAME AS 
#KS-8534 ISS 4 
3415/45 PL+7266 
MAR. 45 


CwsESO-633822 
BSEE ABOVE 


caK- 482856 
-482302 BUT WITH AN ATTACHED HOUNTING 
ASSEMBLY. 


-482857 ARK 3 HOO 2 REASAZES 
CAPACITOR, PAPER REISAGSS 
RATED 4 MFO. AT 600 OC WORKENG, 


(~10) 
3413/45 CTOZTRS-604-H CWSESA-682052- 
MAR. 45 92 FIG 3 


-482858 warK 3 MOD 2 RE48A294 
CAPACITY, ORY ELECTROLYTIC  *SEE BELOW 
FOUR SECTIONS; TERMINALS 1/5/5/7 RATED 
40/30/50/10 MED. AT 150/450/450/450 
WORKING * OC. 


AJAN-C-62 ELECTRICALLY 
3/13/45 CAWSAX-1090 CW23A-10194-°10 
MAR. 45 iss 7 


-482859 sc RE48A229 
CAPACITOR, MICA REI3A389 
RATED 100 HFD. AT 2500V DC WORKING. 


(+3) 

3713/45 COs4-S53010 CRPES35-5119 

MAR. 45 CANSH-*53510 iss t 
-482860 st RE4BA525 

CAPACITOR, PAPER RE1SA488 


RATED O11 WFO. AT GOOV DC WORKING. 


(-10) 

3/14/55 CSLEXKMRBW6-.1 CWIBA-10071-100 

MAR. 45 iss 12 
-482861 su RE48A307 

CAPACITOR. PAPER REI3A408 


RATED 765 MFD. AT 330V AC WORKING. 


(-5) 
3414/45 CGS21F212 CG2K8355927 
MAR. 45 Rev tt 


-482861a st RE 484 307 
CAPACITOR, PAPER RE 13A 488 
RATED 7.5 MFO. AT 3350V AC WORKING. SAME 
AS *48286% EXCEPT LEADS ARE 24 #NCHES 
LONG. 


3714/45 CG321F244 CG2K-8355127 
APR. 45 REV. 11 


pare | UAE'S | RAITT] 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-128 


Class 48—Capacitors 


| 


SHAG, —_ [nase assioweo ror | QONTARANIS, | 


pease FIRST ASSIGNED FOR | ASE ARAWING, | 
-482862 vo-2 RE48A417 
CAPACITOR, PAPER RE13A488 


RATED O.1/0et AT 700GV OC WORKING. 


(10) 
B/IG/45  0G125F774 CRP:35-5091 
MAR. 45 

-482863 vo-2 RES8A326 
CAPACETOR, PAPER RE13A488 


RATED 0-67 MFO. AT 120V AC WORKING. 


(a4) é 
3714745 CG:NP 105186-AC CRP235-5184 
MAR. 45 


CTN- 482864 Lu-3 
CAPACITOR, VARIABLE AIR: : 
RATED 345 MMF MIN TO 5.75 MMF MAX, 300V 
OCW. 1 PLATE ON ROTOR AND | PLATE ON 
STATOR. 1 51/64" SHAFT. 


3/13/45 1-72398 MOO CRA:CO-113% 


MAR. 45 iss 0 
482865 uL RE 46A 445 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC? 
RATEO 10 MFD, 450V OC WORKING. 


3/13/45 CDzE8-9100 
MAR. 45 


"4828656 UL 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: 
RATED .50 MFD, 25V DC WORKING. 


RE 48A 446 


3/13/45 CD:KRIOS 
MAR. 45 


CRY- 482867 MAR RE 48A 447 
CAPACITOR, TITANIUM OXIDE: FIG 1 
RATEO SOO MMF, 350V OC WORKING. 


€-20) : 
S/1S/45 HIGH "KT CRV2K-987885-1 - 
MAR. 45 "REV 3 


CRV- 482868 MAR RE 48A 447 
CAPACITOR TITANIUM OXIDE: FIG 1 : 
RATED 1500 MMF, 350V DC WORKING. 


(+20) 
3/13/45 HIGH "K" CRViK-667883-2 


MAR. 45 REV 3 


cRV- 482869 Mak RE 48A 447 
CAPACITOR TITANIUM OXIDE: FIG 4 ve 
RATED 2000 MMF, 350V OC WORKING. 


NAVY HAYY DRAWING 
DENeH ATION [rust ASSIGNEO FOR [ ot ERR ALS. 


CRYV- 482870 HAR RE 48A 447 
CAPACITOR TITANSUM OXIDES FIG 3 
RATED 2000 MMF, 350V DC WORKING. 


(+20) 
3/13/45 HIGH "K" CRV2X-+8873335-6 
MAR. 45 Rev 3 


CRV- 482871 MAR RE 48A 447 
CAPACITOR TITANIUM OXIDE: FIG 4 
RATED 2000 MMF, 350V¥ OC WORKING. 


(+20) : 
3/13/45 HIGH "K" CRV3K-687885-7 


MAR, 45 REV 5 


CRV- 482872 MAR RE 48A 447 
CAPACITOR TITANIUM OX19E: FIG 5 
RATED 2000 MMF, 350V DC WORKING. 


(+20) 

3/13/45 HIGH TK" CRV:K=887883-8 

MAR. 45 : REV 3 
7482873 vo-2 RE 484 110 

CAPACITOR PAPER: RE 3A 488 


RATED 8 MFO, AT 660V AC WORKING. 


(+10) 
3/14/45 CGs21FS0G3 
MAR, 45 


CRP335-5177 


-482874 vo-2 RE 4aA 363 
CAPACITOR PAPER: RE 135A 488 
RATED O-1 MED. AT 350¥ AC WORKING. 


(-10) 
3/14/45 CSF35142 
MAR. 45 


482875 vo-2 RE 48A 221 
CAPACITOR MICA: RE 13A 389 
RATED 0.014 MFD, AT GOOV DC WORKING, 


C3 1/2> 
3/14/45) CStzxQ CRP3S-35-54t5 
MAR, 45 REV O 


-482876 vo-2 RE 48A 221 
CAPACITOR, MICA: RE 13A 389° 
RATEO 0.0055 MFO, AT 600V DC WORKING. 


(+3) 
3/16/45) CANSHL 
MAR, 45 


-482877 vo-2 RE 484-233 
CAPACITOR MICA: RE 13A 389 
RATED 0.0014 MFO AT SOOV DC WORKING. 


caS- 482878 acr 
CAPACITOR, VARLABLE ALRS 
RATEO 40 MMF, MIN AND 1000 MMF MAX 800V 
OC TEST, 17 PLATES ON STATOR, 17 PLATES 
ON ROTOR, SEMI-CIRCULAR PLATES. LINEAR 
CHARACTERISTIC. 
CAG SEE CATALOG K, 2NO EDITION PG 48 

. 
3/16/45 539K 
MAR, 45 . 


SEE BELOW 


-4682879 an/scen-6 RE 484 139 
CAPACITOR, PAPER: RE 135A 488 
RATEO | MFD, 1500¥ DC WORKING, 3000¥ 
OC TEST. 


(-10) 
3/17/45 ClE338659 CGG3A-103141 
MAR. 458 iss 0 


-482380 An/sPR-2A RE 48A 294 
CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC RSEE BELOW 
PLUS-IN-TYPES 2 SECTIONS - RATED 20 
MFO/20 MFO 300V OC WORKING/I50¥ DC WORK- 
ING. HERMETICALLY SEALED, 


*CGG-23848627 ISS C 

RIAN-C-G2 ELECTRICALLY 

3413/85 CO: CCTs 45552 
APR. 45 REV O * 


"482881 AN/SPR-24 RE 48A 164 
CAPACITOR, PAPER RE 13A 468 
RATED C.005 MFO, IS0V DC WORKING. FOL- 
ERANCE OF +60%, -10%. 


*CGG:3A48529 ISS C 
3/13/49 CAVdSEN2VAS02 CCT? 445501 
APR. 45 CAVZ: Rev O * 


-482882 AN/SPR-24 RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 448 
RATED 065 MFD, 100V DC WORKING. 


*CGG-BA101997 REVe A 
(-5) b 
3413745) CBVSXS328 


CCT 345507 
APR. 45 Rev Oo * 
co- 482883 Too RE 48A 311 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC @SEE BELOW 
TwO SECTtONS, RATED 10 MFO PER SECTION, 
10O0V DC WORKENG. 


PIJAN-C-62 ELECTRICALLY 
3716/45 COSAVL-1016) COrAVL=-10181 
APR. 45 _ REVO 


cMaA- 4828834 Lx-1 RE 484 310 
CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC SEE BELOW 
THREE SECTIONS RATED 10 MFO/10 MFOSS 
MFO; 3507350/350V OC WORKING. 


DIAN°C-62 ELECTRICALLY 
+50, ~10 

3/16/45 CMASFPT-370 
APR, 45 : 


CFO3180-119-8 


caw- 482885 ix-1 
CAPACITOR, PAPER 
RATED 0.8 MFO, 300V DC WKG. SIMILAR TO 
REISA488 EXCEPT IN PHENOLIC CASE. 


RE 438A 181 


CFD3180-121-8 


care | MNRuARTNRKY'S BREAST ck 


(-20) : (+2) : (10) 

3/13/45 HIGH "K" CRY2K+887883-3 3/16/45 CFWs BSC 3/16/45 CAW:350 

MAR, 45 REV 3 assianap| MAR» 45 a APR. 45 CAW?555 
ISSUED 

pare MRUARHSRS | SeMACTHREE A DATE MREARHOTS BANAT CR 


NAVSHIPS 900,109 ss 


RESTRICTED 


= = = = = == = = | saci = = = 


L 


(sere Tamas [steers 


CAW- 482886 ULx-! RE 48A 181 
CAPACITOR, PAPER 

RATED @.1 MFO, 5OOV OC WKG. SIMILAR TO 
REISA488 EXCEPT IN PHENOLSC CASE. 


(-10) 
3/16/45 CAW3350 CFD3180-122-8 
APR. 45 CAW:355 


ceN- 482887 tx-1 


CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 50 MMF, SOOV DC WKG. TYPE NO. TO 


BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN &, 


(45) 
3/17/45 CBN3109 cF02180-124-C 
APR. 45 

-482888 965 RE 48A 139 
CAPACETOR, PAPER RE 13A 486 


RATED 5 MFD. AT 1000V¥ OC WORKING, 


(-10) 
3/17/48 CD3TJU-10050 CRP2S+35-5270 
APRe 45 tSSVUE t 
-482889 vr RE 48A 139 
CAPACITOR, PAPER RE 13A 488 


RATEO 2 MFD. AT SOOV DC WORKING. 


(-10) 
3/V7/4S5 CSES2538-2 CRP2S-35-5278P3 
APR. 45 

-482890 ve RE 428A 139 
CAPACITOR, PAPER RE 13A 488 


RATED 0615/0.15 MFO. AT 8000/5000v OC 
WORKING. ONE TERMINAL IS SHORTER IN 
HEIGHT THAN THE OTHER. 


(-15) 
3/17/45 CSF CRP235-5247 
APR. 45 94° VITAMIN Q 


-482891 vF RE 48A 110 
CAPACITOR, PAPER : RE 13a 488 
RATED 0.5 MFO. AT 6O00V DC WORKING. 


(-10) 

3/19/45 CSLEXKKMR CRP335°5248 

APR. 45 ISSYE 4 
°482892 vF RE 48a 110 

CAPACITOR, PAPER RE 135A 488 


RATED 4.0 MFO. AT 6GO00V DC WORKING. 


(-10) 
3419745 CSLEXKMRNG-1 CRP335-5249 
APR. 45 Rev. J 
482893 vF RE 483A 110 
CAPACITOR, PAPER RE 13a 486 


RATED 0667 MFD. AT 120V AC WORKENG. 


(-10) 
3/19/45 CMRZ34H3Z0G-242 CHRISS-526 


APR. 45 $8. 0 


Class 48—Capacitors 


3.48-129 


SAG [nase assionny roe | gsmearenngy | [owe [nsr assoneo vox | ERAN, |_| 


NAVY TyPI 
HESS [esr assionso sox | RAV GRARNSY _| 


-482894 vr RE 484 176 
CAPACITOR. PAPER RE 413A 488 


RATED O.7/b%065 MFD. AT 660V AC WORKING. 


(-3) 

3/19/45 CG325F 80762 CRPDU 35-370 

APR. 45 sus. | 
“492895 ve RE 48A 311 


CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC SEE BELOW 
RATED 50 HFD. AT SOV OC WORKING. 


@IJAN-C-62 ELECTRICALLY 
S4isf4s CSFS1d09-1 CRP235-5242 
APR. 45 


-482896 anscPn-6 RE 48A 139 
CAPACITOR. PAPER RE 135A 488 
RATED 6 MFD, 600¥ DC WORKING, 


(-10) 
3419/45 ClESB6S4SA CGG28A103145 
APR. 45 iss c 


-482897 AN/CPN-6 RE 48A 139 
CAPACITOR, PAPER RE 13A 488 
RATED 2 HFD, 600V DC WORKING, 


(-10) 
3/19/45 CIE38653SA COG 28A103144 
APR. 45 tss ¢ 


-482898 AN/CPN-6 RE 48A 139 
CAPACITOR, PAPER RE 13A 486 
RATED 4 MFD, 600¥ OC WORKING. 


(~10) 
3449745 CtiEs3658 CGG28A103543 
APR. 45 iss ¢ 


*482899 aN/cPN-6 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A $39 
RATED 10 MFD, GOOV OC WORKING. 


(-103 
3419445 CGGSBAtOGIGE 
APR. 45 iss B 


-482900 AN/CPN-6 RE 134 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 139 
RATED 2 MFD. 1000V DC WORKING. 


(-10) 
3719/45 ClE:8657 SA CGG23A103142 
APR. 45 iss c 


°482901 AN/CPN-6 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 339 
RATED 1 MFD. tOOOV DC WORKING. 


(+10) 
3719745 CHE38658 CCGG 28A103155 
APR. 45 (Ss 8 


-482902 arscpn-6 RE 4BA 162 
CAPACITOR, PAPER RE 13A 488 
RATED 0.05 MFD, 600V DC WORKING. 


(-10) 
3/19/45 CLlES8641 CGG28A103137 
APR. 45 (SS A 


482903 AN/CPN-6 RE 48A 162 
CAPACITOR, PAPER RE 135A 488 
RATED O.t MFD, GOOV DC WORKING. 


(-10) 

3/19/45 8642 CGS:BA1 03611 

APR. 45 (ss A 
-482904 vr 


CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 0.45 MMF. MIN. TO 75 MMF MAX. AT 
600V DC WORKING. SEMI-CIERCULAR PLATES, 
1G OR STATOR, 10 ON ROTOR. LENEAR TAPER. 
SPLIT BUSHING & LOCKING NUT, 


3/19/45 CTNSAP-9 CRP235-5241 
APR. 45 


°432905 anscen-6 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 162 
RATED 0.01 MFD, S00¥ DC WORKING. 


(-10) 
3/19/45) C1E38640 CGG:8A105610 
APR. 45 SSA 


*482905-A AN/CPN-6 RE I13A 488 
CAPACITOR PAPER: RE 48A 162 
RATED 0.01 MFD, 600V DC WORKING. SAME 
AS 482905 EXCEPT FOR DIAMETER OF HOLE 
IN MTG STRIP. 


3/19/45 Cle: CCGG 3A109995 
APR. 45 (SS. A 


-482906 AN/CPN-6 RE 13A 488 
CAPACITOR. PAPER RE 48A 449 
RATED 0-075 MFD, 15,000¥ DC WORKING. 


6-10) 
3/1945 CAWs CGG:8C-100474 
APR. 45 Iss 0% 


-482907 ANscen-6 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER DUAL RE 48A 289 
RATED 1/1 KFD, 7500¥ DC WORKING, 


(-10) 
3/19/45 CIES CGG28C-100672 
APR. 45 tss 8 


cako- 482908 sG-3 

CAPACITOR, CERAMIC ‘g 

RATED 0-001 MFD, 300V OC WORKING. ZERO 
TEMP, COEFFICIENT, TYPE NO. TO BE FOL- 
LOWED BY DASH AND TOL. IN %. : 


(~208 
3419445 35 -5294- CRP335-S294 
APR, 46 88K1200 REV 3 


DATE MUARTHAR® | _ gRANEACTARRGL 


pare | MARAE SORT] 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-130 


‘Clos 48—Capacitors 


kc AMT, 


[ta [rast assonae von | HARRI | 


“CAKD- 482909 SG-s 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 500 MMF. 300V OC WORKING. ZERO 


TEMP. COEFFICIENT. TYPE NO. TO BE FOL- 


LGwEO BY DASH ANO TOL. IN S. 


(-20) 
3/19/45 35-5425- CRPS35°5425 
APR. 45 ABKI200 REVO 
°482910 so-3 RE 13A 468 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 163 


RATED 0.00) MFD, 1OO0V DC YnoKiNG, 


(-10) 
3419445 CSFSPX24Aa CRP335-5424 
APR. 45 - REV 2 
*482911 Qua RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A 450 


RATED Oot MFD, 7500¥ OC WORKING. 


(-109 St gehts 
3/19/45 CSLIXLMAW-75- -CSLE1443-3 
APR. 45 01-20 ; REV W 
-482912 sL RE 48 163 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 


RATED 0.006 MFO. AT 1000V OC WORKING. 


(+102 

3/19/45 CSFSPX-398538A CWs3A-10055-399 

APR. 45 . iss. 17 
-482913 acu RE 488 139° 


CAPACITOR, PAPER: RE USA £88 
RATED O11 MFD. AT 1000V. DC. WORKING. 


(+20) : 
3/20/45 CRV:P-72049/ CRV:P-72049/ 
APR. 45 G504 REV 5 G504 REV & 


-482914 acu RE 48A 139 
CAPACSTOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 0.05 KFD. AT 1000V OC WORKING. 


(+100 ‘ ee ne 
3/20/45 CRV:P-72049/ CRV2P=72049/ 
APR, 45 G552 REVS G532. REV. 5 
~482915 acu RE 480 139 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 


RATED 0.25 MFD. AT 600V¥ DC WORKING. 


(+10) 
3/20/45 CRV:P-72049/ CRV:P-72049/ 


APR, 45 G536 REV 5 GS36 REVS 
-482916 acu RE 48a 139 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 


RATED 1 WFD. AT 400¥ DC WORKING. 


(+20) ‘ : 
3/20/45 CRVEP*72049/ CRV2P-72049/ 
APR. 45 G508 REV 5 G508 REV § 


NAVSHIPS 900,109 


Death [esr ASSIGNED FOR OVERRAN _| 


-482917 acu RE 48A 139 
CAPACITOR, PAPER: RE,13A 488 
RATED 0.5/0.5 AT 400V DC WORKING. 


(+20) 
3/20/45 CRV:P-72049/ CRV3P-72049/ 
APR. 45 G509 REV S G509 REV 5 
~482918 acu RE 468A 159 
CAPACITOR, PAPER: RE 135A 488 


RATED 0,2 MFD. AT 750V AC WORKING. 


(+3) 

(+10) 

3/20/45 CG-26F299 CRV¥sK-S691100P-3 
APR. 45 ‘ REV 2 


cHC- 482919 acu 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

RATED 3.9 MMF MIN TO 50 MMF MAX AT SOOV 
OCW. SEMI-CHRCULAR PLATES 7 ON ROTOR, 
7 ON STATOR, LINEAR CHARACTERISTIC. 
SLOTTED SHAFT WITH LOCK NUT. 


3/20/45  APC+50-C CRV24 303275 
APR. 45 P-165 REV. 16 

-482920 ve RE 468A 143 
CAPACITOR, MICA: RE 135A 389 


RATED 820 MMF. AT SOOV DC WORKING. 


co) . on 
3/21/45 -CSLs¥OSCW-3820-3 CRP-96-5094 
APR. 45 FOR OFM. ONLY 
-482921 ve RE 484 183 
CAPACITOR, MECAS RE 134 389 


RATED 7000 MMF. AT SOOV DC WORKING. 


(+2) 
3/21/45 CSLEMWSCW-7000-2 CRP-96-5094 
APR. 45 : FOR CIM, OWLY 
-482922 ve RE 48A 576 
CAPACITOR, PAPER: RE 13a 488 


RATEO 0.9/14.55 MFD. AT 330V¥ AC WORKING. 


(3) 
3/21/45 CG-25F801G2 CRPSOU-35~-369 
APR. 46 “PL REV I 


CER- 482923 KBB 
CAPACITOR, CERAMICS 
RATED 7 MMF AY SOOV DC WORKING. TYPE 


WO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN «. 


¢-10) 
3/21/45 NPOK-7 CRV:K~-874805 
APR. 45 P10 REV 5 


-482924 sca/sG-1 RE 484 289 
CAPACITOR, PAPERS RE 135A 488 


_ RATED 0.5/0.8 HFD. AT 9000V DC WORKING. 


3/21/45. COsPC-251-1 CRP-35-5103 
APR. 45 


CRK- 482925 rae 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED VS/E3/13/13/03 MME MIN TO 142.27 
162,2/542.2/16252/142.2 MMF MAX, 1200¥ 
DC TEST. SEMI-CIRCULAR PLATES, 6 ON 
STATOR, 7 ON ROTOR. LINEAR CHARACTER- 
istic. 


3/21/45 CRVSP-720545P1 
APR, 45 REV. 6 


CER- 482926 Rec 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATEO 16 MMF AT SOOV DC WORKING. TYPE 
NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. tH 
3. 


(+5) 
3/21/45 N3350K16 CRVEK-874805PI 


APR. 45 REV. §& 


CER- 482927 ReC-2 

CAPACITOR, CERAMICS 

RATED 24 MMF AF SOOV DC WORKING. TYPE 
NUMBER TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
ins. 


(+5) : 
3/21/45. N560-24 CRV3K-874605PT1 
APR. 45 REV. 5 

cro- 482928 18x-8 RE 48azit 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC: ASEE BELOW 
RATED 15 MFO, I150V DOC WKG. 


RIAN C-62 ELECTRICALLY 


(+79) 

¢-10) 

3/20/45 CTOr:ECOR-48 CGQ:3-CO-10018 
APR. 45 aLt 0 

cev- 482929 se RE 130489 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A163 


RATED 0.0% MFO. GOOV DC WORKING. 
REPLACES -483744. 


3/22/45 CBV-AST-835308H CGSK-62J)72 


APR, 45 REV. | 
-482930 sc-4 RE 48atas 
CAPACITOR, MICAS RE 150389 


RATED 930 MMF. AT SOOV DC WORKING. 


(-2) 
3/22/45 CStsHTCw CGsK-275362-305 
APR. 45 : 

-482931 sc-4 RE 4BA15S8 
CAPACITOR, PAPER? RE 150488 


. RATED 4.0 MFO. AT 600V OC WORKING. 


(-10) 
3/22/45 CG 
APR. 45 


COsK-355307-1 


CHC- 482932: Sc-4 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

RATED 6.7 MMF. MIN, TO 140 MMF. MAX. aT 
250V AC, 500V AC TEST, SEMI-CIRCULAR 
PLATES 19 ON STATOR, 18 ON ROTOR. LINEAR 
CHARACTERISTIC. i 


3/23/45 HF-140 ” eGsv-2suee 
APR. 45 test “REV. & 


SST SANIT A, 


DATE MERORTOES ACHAT TUE 


RESTRICTED 


oenEk AON [rast assionap For | ANGUISH | DEsIRATION [rast Assignen For | otNMtGROXHGR | | 


CFW- 482933 sc-4 
CAPACITOR, VARIABLE AIR: 
RATED 2/2 MMF. MEN. TO 10/10 MMF. MAX. 


AT $00V. DC WORKING. SEMI-CIRCULAR PLATES 


2 ON STATOR, 1 ON ROTOR. LINEAR CHARAC- 
TERISTIC. 


3/23/45 14-2778 CGrP-36N862 

APR, 45 REV. 9 
-482934 Rcz RE 480129 

CAPACITOR, PAPER? RE 13A488 


RATED 4,0 AFD AT SOV DC WORKING. 


(+20) 
3/23/45 CO::C9B36 COL-930001300 
APR. 45 © REV. 0 
-482935 cz RE 48a278 
_ CAPACITOR, PAPER: RE 130 488 


RATED 8.0 MFD AT 800V DC WORKING. 


€-20) 

3/28/45 COzKGU-4080 COL -930194000 

APR. 45 REV 05435 
-482936 tcz RE 48A162 

CAPACITOR, PAPERS RE 130488 


RATED 0.05 MFD AF SOOV DC WORKING. 


(+10) 
3/24/45 CCL -930001000 
APR. 45 REV 09126 
482937 tez-1 RE 48851 
CAPACITOR, PAPERS RE 130688 


RATED O.!} MFD. AT 6GOOV DC WORKING. 


(+20) 
3/24/45 CO:MC-854 COL -930000600 
APR. 45 REV 08592 
-482938 tcz-1 RE 48A221 
CAPACITOR, MICA: RE 130389 


RATED 0.005 MFO AT 1200V OC WORKING. 


C5) 

3/24/45 CO-4LST CoL-925250210 

APR. 45 CAN-HST REV O 
-482939 tcz-1 RE 48atSt 

CAPACITOR, MICA: RE £30389 


RATED 4000 MMF AT 300V DC WORKING. 


(+20) 

3/24/45 CO:3WLS COL-909240640 

APR. 45 CANZUS REV 2 
-482940 12-1 RE 48A1S5 

CAPACITOR, MICAS: RE 134359 


RATED §S00 MMF AT S5OOV DC WORKING, 


C240) 
3/24/45 CAN3J COL-909215620 
APR. 45 REV 09477 


[Loon] pe | 


SEAT ce 


Class 48—Capacitors 


3.48-131 


NAVY 1 : 
DENGRATION ease assianeD Fon | AAPL GRAYING, 


4829414 Tcz-I RE 48A13t 
CAPACITOR, MICA: RE 1350389 
RATED 200 MMF AT 2500V DC WORKING. 


¢-10) 

3/26/45 COrPL*307-6L COL-906320200 

APR, 45 REV O 
-482942 rz RE 48A112 

CAPACITOR, MICA: RE 13A389 


RATED 2000 MMF AT 3500V DC WORKING. 


(-20) 
3/26/45 COS9-SPECIAL COL-975220140 
APR, 45 REV O 
-482943 Qca RE 48A131 
CAPACITOR, MICAS RE 134389 


RATED 12000 MMF 2500¥ TEST. 


(+5) 
4/4/45 CD-6LS 
APR. 45 


CHC- 482944 . DBE 

CAPACITOR, AIR VARIABLE: 

RATED 3,2 TO 35 MMFD § ROTOR AND 5 
STATOR PLATES. 0.0157 AIR GAP. SIMILAR 
TO +482831 EXCEPT FOR SHAFT LENGTH. 


3/23/45 HF 35 Cs-25a808 
APR. 48 iss. 0 


cstL- 482945 cc-2ti!33 RE 48A 308 
CAPACITOR, MICA: CC-211135 RE B3A 389 
RATED 0.004 MFO AT SOOV OC WKG. 150V 
60 CYCLES AC WORKING. 


3/24/45 xBW CSLEP-4389-2 
APR. 45 iss. c 


7482946 en-t RE 130488 
CAPACITOR, PAPER: RE 480138 
RATED 1 MFD, 600¥ OC WORKING. 


3/26/45 CSF: CFN-300447-9 
APR. 45 CO: REV. 9 
-482947 rez RE 480276 


CAPACITOR, MICA: RE 13A389 
RATEO 250 MMF AT 750V DC WORKING. 


(-10) 
3/26/45 CAN:3E-15 COL-945325520 
APR, 45 REV O 
-482948 cz RE 48A276 
CAPACITOR, MICA: RE 130389 


RATED 800 MHF AT SOOV OC WORKING. 


(+8) 
3/26/45 CANS3E-10 
APR, 45 


COL-910380510 
REY OF1247 


SHANNA TUE 


RESTRICTED 


| pare | aap 


-482949 cz RE 484276 
CAPACITOR, MICA: RE 134389 
RATED 3000 MMF AT 750V DC WORKING. 


(+10) 

3/26/45 CAN:BE-45 COL-915230520 

APR. 45 REY 0 
482950 BN-I 


CAPACITOR, CERAMICS 

RATED 4.5 MMF +0.5 MMF, SOOOV DC WORK- 
ING, TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH 
ANO TOL. IN &, 


3/26/45 CBN-852 CFN-300394-1 

APR, 45 REV 4 
-482951 cz RE 480233 

CAPACITOR, MICA: RE 130389 


RATED 2000 MMF AT 250¥ DC WORKING, 


(-10) 
3/26/45 CFWs COL:912220860 
APR. 45 REV 4 


-482952 cz RE 484233 
CAPACITOR, MICA: RE 130589 
RATED 1500 MMF AT 250V DC WORKING. 


C-T) 

3/25/45 CFW COL-912215860 

APR, 45 REV 3 
=482953 aN-I 


CAPACITOR, CERAMIC? 
RATED 40 MMF, SOOV DC WORKING, TEMP 
COEFF -750 MMF/MNF/°C, 


3/26/45 CBN3N750K40 CFN-300442-2 
APR. 45 REV 4 


-482954 Bu-t 
CAPACITOR, CERAMIC? 
RATED 350 MMF, SOOV OC WORKING, -750 
TEMP COEFF. 


3/26/45 CoN:N7504350 CF!N-300442-10 
APR, 45 REV 4 


CAW- 482955 Tez RE 480452 
CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC: 
RATED 118 MMF AT IIOV AC WORKING. 


3/26/45 EPNIN COL-2340041 


APR. 45 REV 08109 

-482956 rc2 RE 48a311 
CAPACITOR, ORY ELECTRO- ASEE LELOW 
LyTic: RATED 20 MFO AT Jy00V 0C 
WORKING. 


AIAN C-62 ELECTRICALLY 

"CHL 3458033 ISS 0 

3/20045 COL-183333000 
APR, 45 REV 08423 # 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-132 


Class 48—Capacitors 


SEABGRGH [nese assonsm vox | WHY SHCLIIR, [esr assionen ror | AL RRAMIS, SG: [rast asionen rox | oWARLRROH | 


-482957 8Nn-1 RE 134549 
CAPACITOR, DRY ELECTRO- RE 4BA511 
LYTIC: RATED 100 MFD AT 25V OC WORK- 
ING. 

3/26/45 CMA:BS CFN-300282-1 
APR, 45 REV 7 
e 

-482953 an-1 RE 1350438 

CAPACITOR, PAPER: RE 48A164 


RATED 0.004 MFO, GOOV DC WORKING. 


3/26/45 CFN-300446-1 
APR, 45 Rev | 


CAtM- 482959 Tcz 

CAPACITOR, VARHABLE AIR: 

RATED 3.7 MMF. MIN. TO 28.9 MMF. MAX. 
1OOOV OC TEST. SEMI-CIRCULAR PLATES, 
S ON STATOR S ON ROTOR. LINEAR CHARAC- 
TERISTIC. SCREW DRIVER ADJUSTMcNT WITH 
ROTOR LOCK. 


3/26/45 29L COL-922000700 

APR. 45 REV. O 
-482960 o8e RE 48A128 

CAPACITOR, PAPER: RE 130488 


RATED O13 MFO, 6O0OV DC WKG, 


(5) 

GCSLEXOMRTWE-.13-5 CAW-650M-T-.15 

3/26/45 Q@SEE ABOVE CS-311318 

APR. 45 REV. 0. 
-482961 ove RE 48A286 

CAPACITOR, PAPERS RE 134438 


RaTED O15 MFO, S000V OC WKG. MINERAL OIL 
FUILLEO, 


SCAW-3009M-MSB MTG CTO-SPECIAL-TRS-3050 


H MTG. 

3/27/45 @SEE ABOVE Cs-811230 
APR. 45 . REV O 
CHC- 


CFw- 482962 dee 

CAPACITOR, VAREABLE ASR? 

RATED 4 MMF MIN TO 50 MMF MAX, HAS 7 
ROTOR AND 7 STATOR PLATES 0-015" AIR 
GAP. LOCK NUT CONSTRUCTION HIGH TORQUE 
TYPE. HAS TWO SOLDER LUGS ON ROTOR TER- 


MINAL. 

3/27/45 CHCsAPC-50 CS-205677 

APR, 45 CFWIARLOS4 REVO 
-482963 vee RE 48148 

CAPACITOR, MICA: RE 1354389 


RATED 24 MHFO AT SOOV OC WKG. 


(+05) 

3/27/45 Cds CS-O11-16 

APR. 45 REV. O 
-482964 ose RE 48A148 

CAPACITOR, MICA: RE 154389 


RATED 51 MMFO AT SOOV OC WKG. 


¢-05) 
3/27/45 CO: CS-O11-24 
APR. 45 REV. O 


ASSIGNED 
1ssUED 


482965 ose RE 46A148 
CAPACITOR, MICAS RE 13A389 eee ae ie 
£0 4 aE OA WKG. (st : 3 
pig B9:HE AT! 2OOUSDCSNRG ePRECIS CON RATED 13,5/13.5/2865 MMF. MIN. TO 301.5/ 
me 301.5/301.5 MMF. MAX. SEC ONE: 16 PLATES 
ON STATOR 17 PLATES ON ROTOR. SECTION 
TWO & THREE: 7 PLATES ON STATOR, 8 
{-08) PLATES ON ROTOR. SAME AS -482970 EXCEPT 
27/4 : “3 LARGER IN SIZE, 
ik ee . . ae 3/28/45 CoL-571071640 
. APR. 45 REV. S 
-482966 oBe RE 48143 CAKK- 482972 Ics 
CAPACITOR, MICA? RE 154589 CAPACITOR, VARIABLE AIRS 
RATED 796 MMFD AT SOOV DC WKG, PRECISION RATED 15/15/26 MMF. MIN. TO 301.5/ 
TYPE. 301.5/301,5 MMF. MAX. NUMBER OF PLATES 
: . ON STATOR 9/9/18, ON ROTOR 8/8/19. 
(-D1) 
3/27/45 CO CS-238485 3/28/45 SPECIAL COL-6950-5 
APR. 45 ; REV 0 . APR. 45 REV 06657 
482967 vee RE 48A148 CAKK-482973 Tes 
CAPACITOR, MICAS CAPACITOR, VARIABLE AIRE 
RATED 0.001 MFD AT 300V DC WKG. RATED 15/15/26 MMF. HIN, TO 301.5/309.5/ 


301.5 MMF. MAX. NUMBER OF PLATES ON 
STATOR 8/8/18. ON ROTOR 9/9/19. SAME AS 
-482972 ExCEPT LARGER IN SIZE. 


€-10) 
3/27/48 CSLIMOCW.5.21-10 epee ree 3/28/45 SPECIAL COL-$74-071540 
APR. 45 REY C APR. 45 REV. 5 


482967-A AN/CPA-6 RE 13A4389M 
CAPACITOR, MICAS RE 484148 
RATED 0,001 MFD AT SOOV OCH, 


oc- 482974 Tcs 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

RATED 40/10/12 MMF. MIN, TO 281.4/281.4f 
361.5 MMF, MAX. 800V AC TEST RMS 60 
CYCLES. NUMBER OF PLATES ON STATOR 7/7/ 
9 AND ON ROTOR 8/8/10. 


(-10) 

eli CAW-1468 3/23/45 3-60 COL-671C-+4 
APR. 45 REV 09848 

CGF- 482968 Nord-6372 RE 134688 coc- 482975 tes 

CAPACITOR, PAPER: RE 48A177 CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 16 HFD, 660V¥ AC WORKING. RaTED 11.50/11.50/12.75 MMF. HIN, TO 


2387.5/287.5/359.9 MMFe MAX, 8O00V TEST. 
NUMZER OF PLATES ON STATOR 7/7/9, ON 
ROTOR 8/8/10. OIFFERS IN HOUNTING OI- 


“CEU:10725 REV ¢ MENSIONS FROM -432974, 


3/28/45 tGF:7003 CGF-7005 3/28/45 3-60 
- COL-670C-4 
APR. 45 CEU-10725 REVO * ee ae REV 9847 
Ne 
cBN- 482969 Tes -482976 HAR RE 48A 455 


CAPACITOR, CERAMIC? 

RATED 30 MFD. AT SOOV OC WORKING. 0.460" 
MAX, LENGTH 0.160 TO 0.225 MAX WIOTH. 
TEMPERATURE COEFFICIENT -.0004 MMF/MHF / 
°c +15%. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH 
ANO FOL, IN %. 


CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC: ®SEE BELOW 
RATED 25 MFO~ AT 25V OC WORKING, 


AIAN C-62 ELECTRICALLY 


(+eu) 
3/28/45 813-092 COL-913-003000 oe 3 

3/26/45 CAW:LS~oP Ke 
APR, 45 TYPE O 7 REVO pieel ae 495054 
idee -482977 rez RE 46as43 


CAPACITOY, VARIABLE AIRS 

THREE SECTION ASSEMBLY. FIRST SECTION 
COSCILLATOR SECTION) RATED 28.5 MMF. 
HIN, TO 301.5 MMF. MAX. 17 PLATES ON 
ROTOR, 16 PLATES ON STATOR. SECOND AND 
THIRD SECTIONS (RF & AUT. SECT.) RATED 
15.5 MMF, MIN. FO 501.5 MMF, MAX. 8 


CAPACITOR, SULPHUR: 
RATED 25 MMF. AT 10 KVAC WORKING. 


(-10) 
Beara A4353 . ora 3/26/45 CSLIXYAI0-425 coL-914176200 
. APR. 45 REV. 4 
coc- 482970 -482978 vag RE 49a215 
PLATES ON STATOR. 8 PLATES ON ROTOR. CAPACITOR, MICA: 


RATED 0,02 MFO GOOY¥ DOC WORKING. 


€-10) 


5/26/46 CD-7LS CFTSF-3935h4=1 
assiantp| APR. 45 ISS. A 


ISSUED 


[pare | maRHASIHEERS | 


care | MAYACTURER'S a SRAIEAS TUE CR 


NAVSHIPS 900,109 


cate | MURUARNBRS | RANCHO | 
RESTRICTED 


i it eR Sy I ST ITN TT AT ES TNR NOB ETN LILLE NLL IELTS LE TIS TINA SALTO ELE SNAIL IANS EN ES OO ALR TER EA ORR 


“3 
ee 


| ead 


“3 
ee 


DEAR [rast assionsn vox | GAESMHG, 


cRY- 482979 Mar 

BYPASS CAPACITOR & CON- 

WECTOR ASSEMBLY (CERAKIC): CONSISTS OF 
(3) HIGH Ky CERAMIC CAPACITORS EACH 
RATED 55 MMF 410% AND INCLUDES ONE COH- 
NECTOR TYPE AN-3102PR-20-6P, 


3/26/45 M-439523P 04 
APR. 45 iss i 


cRV- 482980 Mar 

BYPASS CAPACITOR & CON- 

WECTOR ASSEMBLY (CERAMIC): CONSISTS 
OF (7) THROUGH TYPE, HIGH K CERAMIC 
CAPACITORS EACH RATED 1800 MMFt20% AND 
INCLUDES ONE TYPE AN-3102PR-22-16P CON- 
NECTOR, WAS A GROUNDING BUS CONHECTED 
TO A CONNECTOR PIN, 

3/26/45 

APR. 45 


col- 482981 tcz 

CAPACITOR, VARIABLE. AIR: 

RATED SO MMF. Min. TO 200 MMF. MAX. 
7S00V RMS TEST VOLTAGE. SPECIAL PLATES, 
16 ON STATOR, 17 ON ROTOR. SPECIAL AS- 
SEMBLY FOR USE IN TCZ. 


3/26/45 1308A & 13428 13508A-4 
APR. 45 °13428-6 


cFT- 482982 DAQ 

CAPACITOR, AIR, VARUABLE, 

OuAL: RATED 260 HHFD MAX, 11 MNFO MINS 
2 SECTIONS 25 PLATES PER SECTION, 

SPLIT STATOR, 20305 AIR GAP. 


3/27/45 38-260-E28 F-27020-14 
APR. 45 iss.L 
-4829835 0aQ RE 48a 341 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC: 
RATED 75-84 MFD, 1I10V AC WORKING. 


3/27/45 CAW-196 CFTSRF-4580 
APR. 45 ISS. A 


coc- 482984 Ics 

CAPACITOR, VARIAGLE AIR? 

RATED 13.4 MMF. MIN. TO 405 MMF. MAX, 
500¥ AC TEST. SEMI-CIRCULAR PLATES, 77 
TOTAL. LINEAR TAPER. 


3/28/45 S-2791AT COL-922470000 
APR. 45 REv i 


CAKK-482985 cs 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 20 MMF. MIN. TO 425 MMF. MAX, 
tO000V aC RMS 60 CYCLES. 55 PLATES, SEMI- 
CIRCULAR. LINEAR TAPER. SAME AS -482015 
ExCEPT FOR OLFFERENT POSITION OF GROOVE 
PIN IN SHAFT. 


3/28/45 MA COL;922 4600 00 
APR. 45 REV 05146 


chc- 482986 Ics 

CAPACITOR, VARIASLE AIR 

RATED 20 MMF. MIN. TO 400 MMF. MAX. $00¥ 
AC TEST. SEMI-CIRCULAR PLATES, 27 ON 
STATOR, 26 ON ROTOR. LINEAR TAPER, 


Class 48—Capacitors 


3.48-133 


| snes assionen ron | RAMEN, 


een FIRST ASSIGNED FOR | oar | 


cHC- 482987 fts 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 17 MMF. MIN, TO 400 MMF. MAX. 500V 
AC TEST. SEMI-CIRCULAR PLATES, 27 ON 
STATOR, 26 ON ROTOR, LINEAR TAPER. 


3/28/45 MC-400 COL:922 9300 00 
APR. 45 REV O 


caih#= 482988 tcs 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 6.1 MMF. MIN, TO 76.1 MMF. MAX. 
1000V DC TEST. SEMI-CIRCULAR PLATES, 13 
ON ROTOR, 13 ON STATOR, LINEAR TAPER, 
5/16 HEX. LOCKING NUT. 


3/28/45 cOL:922 5300 00 
APR. 45 REV 07528 


-482989 tes 
CAPACITOR, VARIABLE AIR 
RATED 3.6 MMF. MIN, TO 26.0 MMF. MAX, 
1OOOV DC TEST. SEMI-CIRCULAR PLATES, 4 
ON STATOR, 5 ON ROTOR, LINEAR CHAZACTER- 
ISTIC. 5/16 HEX. LOCKING NUT. SCREW- 
ORIVER ADJUSTMENT, 
*C0L:922 0004 00 REV 09939 
3/28/45 CAtM:25L COL;922 0003 00 


APR. 45 CHCIAPC REV 073946 # 
-482990 uF RE 13A 389 
CAPACITOR, MICA RE 48A 229 


RATED 100 MMF, SOOV DC WORKING. SPECIAL 
00 WOT USE REPLACEMENT JAN ITEM. 


3/29/45 Cw2402 CWsES-682076-3, 


APR. 45 4.5 18S 3 
-482991 UF RE 134 389 
CAPACITOR, MICA RE 48A 229 


RATED 200 MMF. SOOV OC WORKING. SPECIAL- 
DO NOT USE REPLACEMENT JAN ITER. 


3/29/45 CW2402 CWSES-662076-6, 


APR. 45 7,8 ISS 3 
cw- 482992 Us RE 13 389 
CAPACITOR, MICA RE 486A 229 


RATED 300 MMF, SOOV OC WORKING. SPECIAL- 
00 NOT USE REPLACEMENT JAN ITEM, 


3/29/45 402 CWlES-682076-9,. 


APR. 45 -10,-11 ISS 3 
cw- 482993 UF RE 135A 389 
CAPACITOR, RICA RE 486A. 229 


RATED 400 MHF. SODV OC WORKING. SPECHAL- 
OO NOT USE REPLACEMENT JAN ITEM. 


3/29/45 402 CWrES-682076-12, 


APR. 45 713.714 ISS 3 
CWw- 482994 UF RE 13A 389 
CAPACITOR, MICA RE 48A 229 


RATED 1000 ‘MHF. 500V OC WORKING. SPECIAL 
- DO NOT USE REPLACEMENT JAN ITEM. 


cw- 482995 UF RE 134 389 
CAPACITOR, MICA RE 48A 229 
RATED 2000 MMF, SOOV OC. WORKING. SPECIAL 
> 00 NOT YSE REPLACEMENT JAN ITEM. 


3/29/45 402 CWSES-682076-18, 


APR. 45 -19,°20 ISS 3 
cw- 482996 UF RE 13A 389 
CAPACITOR. MICA RE 4BA 229 


RATED 3000 MMF, SOOV DC WORKING, SPECIAL 


- 00 NOT USE REPLACEMENT JAN ITEM. 


3/29/45 402 CwsES-682076-21, 


APR. 45 +22,°23 18S 3 
cw- 482997 wr RE 13A 389 
CAPACITOR, MICA RE 48A 229 


RATED 4000 MMF. SOOV DC WORKING. SPECIAL 
> DO NOT USE REPLACEMENT JAN ITEM. 


3/29/45 -402 CWSES-682076-24, 


APR, 45 - #25,-°26 ISS 3 
cw- 482998 UF RE 134 389 
CAPACKTOR, MICA RE 48A 229 


RATEO 20.000 MMF, 500V OC WORKING, 
SPECIAL + DO NOT USE REPLACEMENT JAK 
ITEM. 


3/29/45 S00E20 CwWwrES-682076-30, 
APR. 45 “34,752 ISS 3 


cey- 482999 uF 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 18 MMF. MIN, TO 4695 MMF. MAXe. 
0.045" AERGAP, 25 ROTOR PLATES, 22 STA- 
TOR PLATES. 


3429/45 S00E20 H-24,38 
APR. 45 . 


483000 ansupa-4 RE 13A 549A 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 48A 340 
RATED 20 MFD, 150¥ DC WORKING. 


3429745 CO2BR 2018 


APR. 45 
-483001 sr-2 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 48a 405 


RATED 0.005 MFD; 8000/11/60; 15.000V OC. 


3730/45 CG:25F849 CRVSK-99170 


APR. 45 REV O 
-483002 sr-2 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER RE 480 110 


RATED 3 MFD, 220/17/60. 


3/28/45 MC-400-S CoL:922 9200 00 3/29/45 402 CHSES-682076-15, 3/3045 CGr25F77662 CRVEK-99171 
APR. 45 REV 2 apR, 45 “V6.°17 ISS 3 [ices] APR. 45 REV O 
J$sueD 


[are | MARAGTHANE'S[_BAUHEACTAIITA 


DATE | manyeacTuner’s | HANKTATTNE 


on | “SWAG | OAWIATTINA | 


RESTRICTED 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-134 
SACETT RR TERN 


-483003 YF RE 460 148 — 
CAPACITOR. MICA RE 134 389 
RATED 18 MMF. AT SOOV OC WORKING. 


(10) 
3451745 CSLEMOSCW.S 
APR. 45 


-483004 se 
CAPACITOR, VARIABLE MICA 
RATED 650 MMF. MIN, TO 1500 MMF. MAX. 
1s0¥ AC TEST. 


3/31/45 CFWSHC7-1 C8431 000E -5 
APR. 45 REV O 


-483005 ee 
CAPACITOR, VAREABLE MICA 
RATED 250 MMF. MIN. TO S25 MMFe MAXe 
110¥ aC TEST. 


3/31745 CFWSHC4-I CBM31000E~2 


APR. 45 REY 0 
483006 wca RE 48A 332 
CAPACITOR, MICA RE 3A 389 


RATED 2000 MMF. AT 200V OC TEST. 


*CWSESA-645305 ISS § 


(1428) 

3/31/45 CW20-162795 = CBM 744-311 

APR. 45 ALT Oo * 
-483007 su RE 48A 143 

CAPACITOR, MICA RE 135A 389 


RATED 600 AMF. AT 500V DC WORKING, 


(-20) 
472445 COstW 
APR. 45 
-483008 tcs RE 48A278 
CAPACHTOR, PAPER? RE 134488 


RATEO 4.0 MFD. AT 600V OC WORKING. 


€-10) 

3429/45 COIKGU-3040 COL-930820000 

APR. 45 REV O 
-483009 Ics RE 48A143 

CAPACITOR MICAS RE 13A589 


RATED 200 MMF. AT SOOV DOC WORKING. 


(-5) 
3429745 COstR COL-9125201 
APR. 45 SERIES REV ¢ 


cer- 483010 St-1 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RaTED 5 MMF, 500V DC WKG. NEGATIVE TEMP. 
COEF. -470 X 000001 MMFSRMFYEC. INSU 
L4TE®. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH 
AND TOL. IN %. 


€-10) 
3730/45 N-470-K SEE ERIE CATA 
APR. 45 PG. 4 


Class 48—Capacitors 


BERTIE [rresr assianeo roe | RAST RAYING, 


a. 


SN AMT 


*483011 GEN. RADIO USE RE 134549 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC? RE 480294 
THREE SECTIONS RATED 18/15/10 MFO, 4507 
4507300V DCW. PLUG-IN TYPE. 4:PIN PHEN- 
OLIC OCTAL BASE. 


3/30/45 CO:eC-10009 CHK-3085-18 
APR. 45 CHK-3085-18 REV. O 


cfw- 483012 Wea 

CAPACITOR. VAREABLE MICA 

RATEO 47 MMF. MIN. FO 80 MMF. MAX. S10¥ 
ac TEST. 


4624as HC-1-2 CBM:574-651 


MAY 45 
-483013 ccs RE 48A300 
CAPACtTOR, MICA RE £34389 


RATEO 110 MHF, AT 200¥ DC WORKING. 


2 

4/3/45  CW30-162794 C84:744-310 

MAY 45 att o 
-483014 Ga RE 484143 

CAPACITOR, MICA RE 134389 


RATED 6565 MHF. AT 250V¥ OC WORKING. 


5 
4/4/45 — COziWLS 
MAY 45 
483015 aca RE 48A043 
CAPACITOR, MICA RE 130389 


RATED 3980 MMF. AT 250% OC WORKING. 


5 : 
4/4745 CDSIWLS 
MAY 45 

-483016 aca RE 484221 
CAPACITOR, MICA RE 134389 


RATED 13130 MMF. AT 250¥ OC wORKING. 


5 
4/4745 — COr4LS 
MAY 45 
483017 aca RE 48A543 
CAPACITOR, MICA RE 134339 


RATED 7960 MHF. AT 250V OC WORKING. 


“§ 
4/4/65 COsIWLS 
MAY 45 


-483018 VE 
CAPACITOR. CERAMIC 
RATED 750 MHF. AT 300V DC WORKING. TEMP. 
COEFF. 40.0012 MMF/MMF./°C, 
TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH ANDO TOL. 
¢N PERCENT. 2 


+20 
4/5445 CAKO388-K1200 CAYST7610894/ 
MAY 45 P67? REY. 18 


cako- 483019 VE 

CAPACITOR, CERAMIC 

Rate 100 AMF, AT 300V OC WORKING. TEMP. 
COEFF. +0.00012 HMF/MMF./°C. 

TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
(N PERCENT. 


720 
4/5/45 CAKO:AB-K1200 CAYST7610894¢F 
MAY 45 . P33 REV 16 


cako- 483020 Ve 

CAPACITOR, CERAMIC 

RATED 510 MMF. AT 300¥ DC WORKING, 

TEMP, COEFF. +0.00012 HMF./KMF./°C, 

TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
(N PERCENT. 


720 
4/5/45 CAKOSAB-KI200 CAYST76108394/ 
MAY 45 PIG REV 18 


cakO- 483021 VE 

CAPACITOR, CERAMIC 

RATED 40 MMF. AT SOOV OC WORKING TEMP. 
COEFF. ~0.00075 MMF/MMF/°C, 

TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
¢N PERCENT. 


-to 

4/5/45 CAKDSAB-K1200 CAY:T7610894¢ 

MAY 45 Pat REV 18 
-483022 VE RE 480283 

CAPACITOR, PAPER RE 134488 


RATED 5 MFD. AT 600¥ OC WORKING. 


-10 

“USL CAPACITOR DATA SHEETS. SECTEON P 
PAGE It 

45045 CSLEXCLU-6-5 *SEE ABOVE 
MAY 45 


-483023 aca RE 48a3i1 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC QSEE BELOW 
RATED 50 MFO. AT 200V OC WORKING. 


QUAN C-62 ELECTRICALLY 
* 4/5/45 — COZAVL-10069 
MAY 45 


caAtM- 483024 Las 

CAPACITOR AIR VARCABLE 

RATED 5 MMF MUN AND 100 MMF MAX. 25 
PLATES 18 ON ROTOR ANO 17 ON STATOR. 


4/5745 10072 CAQNT #352 
MAY 45 REv Oo 


catu- 483025 tas 
CAPACITOR, AUR VARIABLE 
RATED 25 MMF MAX, 3.0 MNF MIN, 10 PLATES, 


& ON ROTOR ANO 5 ON STATOR. 


4/5745 7783F-25 CAOI 9351 

MAY 45 REV oO 
-483026 so-soa RE 48all2 

CAPACITOR. MICA RE 130589 


RATED 25000 MMF. AT 4200¥ OC. 


+10 
4/6/45 CANSA*2125 
MAT 46 : 


NAVSHIPS 900,109 


SEO? SRANHTACTRREE 


ont | “MARE | AANA | 


RESTRICTED 


SHAY EK, FIRST ASSIGNED FOR 


Class 48—Capacitors 


3.48-135 


482027 uF RE 130389 
CAPACITOR, NICA RE 48A332 
RATED 550 MMF. 5O0V OC WORKING SILVERED 
MICA. LOW LOSS MOLDED CASE OPERATING 
TEMPERATURE -55°C +85°C, 


4/7745 CH3401D CWSBA-106412 
MAY 45 fSSuE J 


-483028 NOas-5197 RE 134488 
CAPACITOR. PAPER RE 480163 
RATED 0.035 MFO. 400¥ OC WORKING. 


4790485 COsKC-756 CTRS62X-11,919 
WAY 45 OSSUE 5 


483029 NOas-5197 RE 130488 
CAPACETOR, PAPER RE 48163 
RATED 0.05 HED. 4QDV OC WORKING. 


479745 COlM-C-757 CTRSE2X-11,996 
MAY 45 (SSVE § 


cCEJ- 483030 1BK-19 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 25 MMF. NEN, TO 445 MMF. MAX, 
3000V. PEAK WORKING. 28 PLATES ON STATOR, 
29 ON ROTOR. 


469/45 TYPE E CRV3K~860285/ 
MAY 45 P-t REV 4 


crv- 483031 TBK-19 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED S MHF. MIN TO SO MMF, MAX. 3 
PLATES ON STATOR, 2 PLATES OW ROTOR, 


4/9745 K-843725¢P132 

MAY 45 REv t2 
-483032 sc-2 RE 48A280 

CAPACLETOR, PAPER RE 130488 


RATED 4.0 MFO. AT GOOV DC’ WORKING. 


“0 
479745 CG: CG2K-35J307 
MAY 45 Rev 3 


coc- 483033 st 

CAPACITOR, -AIR VARUABLE 

RATED 6.5 MIN. TO $140 MMF MAX. 600V OC 
TEST. 19 PLATES ON ROTOR, 18 PLATES ON 
STATOR. 


4740045 COC: CRVW-131096-78 
HAY 45 REV 4 


483034 oP RE 150488 
CAPACITOR. PAPER RE 48A128 
RATED O-1/0cI/Q0l MFD, 6OOV OC WORKING 


4710745 CAW36350T SKETCH 
APR. 46 


OFS RG, 
483035. Rop RE 135A488 
CAPACITOR, PAPER RE 48,313 


RATEO 042570625 MFD, 2000V DC WORKING. 


4/10/85 CAW22009 CPNsPI-790C 


APR. 45 
483036 RoP RE 134488 
CAPACKTOR, PAPER RE 480325 


RATED 0.75/0.25 MFD, 60QV DC WORKING. 


4/10/45 CAWS618C8 SKETCH 
APR. 45 
483037 Rop RE 13A488 


CAPACITOR, PAPER RE 484405 
RATED 0.25/40.25 MFD 2000V DC WORKING. 


4/10/7485 ClEs20-SAL-50 SKETCH 
APR. 45 


483038 RoP RE 134488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A138 
RATED 0.25 MFO, 6O00V DC WORKING. 


4/10/45 CAWs6308 SKETCH 
APR. 45 


cako- 483039 Rop 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 5 MMFD, SOOV DC WORKING, ZERO 
TEMP. COEFFICHENT. 


4/10/45 SKETCH 
APR. 45 


-483040 aca RE 4ra 311 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: QsSEE BELOW 
RATEO 100 MFD.. AT 200V DC WORKING. 


QUAN C-62 ELECTRICALLY 
4/57/45  COsAVLI0I69 
MAY 45 


CHC- 482041 eca-2z 

CAPACITOR VARUASLE AER? 

RATED 3 MMF. MIN. TO 41 MMF. MAX. AT 
500V DCW. 6 PLATES ON ROTOR, 5 ON 
STATOR. 


4/5/45 aPC CRVEK-882977 
MAY 45 G-SO1 REV O 


7483042 eca-2 RE 48A 163 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 0.05-NFD. AT 200¥ DC WORKING. 


(-$) 
4/5/45 CRVs CRV:P~72078/ 
MAY 45 G $22 REV 5 


PAE SHANNA ch 


RESTRICTED 


DEAR [rast assignen ror | WANT ORAWING, 


CGH- 483043 Lay RE 3A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 68A 129 
RATED 0.5 MFO, 600V DOC WORKING. 


(-5) ; 
4/6/45 BS CAGT S349 
may 45 REV O 

coH- 483044 tay RE 13A 488 
CAPACITOR PAPERS RE 48A 455 


RATED 4/8/0,5/5.6 HFD, 800/800/600/600V¥ 
OC WORKING. 


4/6/45 20084 CaQI-305 

MAY 45 REV A 

ccH- 483045 Las RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 480 455 


RATED 5.4/5.4, 600/600¥ OC WORKING, 


4/6/45 20082 CAQI-305 
MAY 45 REV A 
CAN- 483046 rou RE 48 357 


CAPACITOR, MICAS 
RATED 10 MMF. BO00Y OCH TYPE NO. TQ BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN PERCENT. 


C-10) 
4/10/45) M-21 CAFQTA=2701-7 
MAY 45 Iss Aa 


CAN- 483047 Rou 
CAPACITOR, MICAS 
RATED 56 MNF. SOCV DC WORKIKG. TYPE NO. 
TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN %. 


RE 48A 387 


¢-5) 
4/10/45) M-21 CAFQSA+2711-7 
MAY 45 iSS A 


can~ 483048 Rov 
CAPACITOR, MICA: 
RATED 75 MMF, 5OCVY DC WORKING. TYPE 

WO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN &. 


RE 480 357 


(-5) 
4/10/45) m-24 CAFQ:A-2711-7 
MAY 45 : ISSA 


CAN- 483049 roi 
CAPACITOR, MICA: 
RATEO 150 MMF, SOCY DC WORKING. TYPE NO. 
TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN %. 


RE 48A 387 


(-5) 
4/\0/45 M-21 CAFQSA-2701-7 
MAY 45 (SS A 


caN- 483050 gov RE 48A 357 
CAPACITOR, MICA: : 
RATED SIO MHF. SOCV OC WORKING. TYPE NO. 


TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. Im %. 


(+5) , 
4/10/45 M-25 CAFQSA-2718-7 
MAT 45 iss A 


MRAETARR® | HANKIACTHURERGR | 


NAVSHIPS. 900,109 


3.48-136 
[eae [ease ASSIGNED FOR MANN _| 


Class 48— Capacitors 


[Ata rase asioneo rox | HAR GRNDY [aR [rns assienso vor | ALARA, _| 


4839051 ROP 
CAPACITOR, CERAMIC 
RATED 60 MNFD. 500V DC WORKING, TEMP. 
COEFF -68. 


4/10/45 CAKO238-PN-68 SKETCH 
APR. 45 


483052 rop RE 13A488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A605 
RATED 4 MFO, 500V DC WORKING. 


4/11/45 ChESESAL400 


APR. 45 
-483053 sc RE 48A 307 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 


RATED 1.25 MFO. AT 330V AC WORKING. 


¢-10) 

4/11/45 CGs21F174 COIK-7882367 

MAY 45 REV O 
-483054 sc RE 48A 417 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED 0.2/0.2 MFO, AT 7500V¥ DC WORKING. 


Aft /45  CG-26F343 CG:M-7465740 
MAY 45 REV 2 

CaW~ 483055 of RE 486A 128 
CAPACITOR, PAPER? RE 3A 488 


RATEO 1.0 MFD AT 400¥ DCW. 


4/13/45  430AT 


MAY 45 
caw- 4835056 oax RE 13A 389 
CAPACITOR, MICA: eo «RE 48A 148 


RATED 750 MMF AF SOOV OCH, 


(+10) 
4/10/45 1468 

MAY 45 

co- 483057 oax ‘ RE 13A 549 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC: RE 48A 310 
THO SECTIONS EACH RATED 40 SFO., 25V 
OCW. 


4/11/45 UP 4833 
MAY 45 


c8N-483058 oax 
CAPACITOR, VARTASLE CERAMICS 
VARIAZLE FROM 10 TO 110 MMFD, SO0¥ OCW, 


ROTATING CERAMIC OFSC HAS PLATE ATTACHED 


WHICH MOVES OVER THE STATO® PLATE. ONE 
PLATE QN STATOR, ONE ON ROTOR. 


4/1/45 N500 
may 45 


cRK-483059 OAX 

CAPACITOR, VARIAZLE AIR? 

RATED 15 MMFO. MING, 437 MMFD. MAX. NO} 
OF PLATES ON STATOR 14, ON ROTOR 15, 
SEMICIRCULAR. 


a/\ifas 147 


MAY 45 
cur- 483060 Rop RE 135A 389 
CAPACITOR, MICA: RE 48a 221 


RATED 0.005 MFO, 2500¥ OC WORKING. 


4/11/45 6-19 
MAY 45 


cyR- 483061 ROP RE 13A 389 
CAPACITOR, MICAS 
RATED 0.01 MFO, 300V¥ DC WORKING. 


4/11/45 € 
MAY 45 

-483062 top RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 285 


RATED 1 MFO. FOOOV DC WORKING. 


€=10) 

4/15/45 CIESIO-SAU-100 Clé:F261 

MAY 45 REV. O 
483063 top RE 13A 488 

CAPACITOR, PAPERS RE 4BA 283 


RATED 1 MFO... 6OOV DC WORKING. SIMILAR 
TO -482668 EXCEPT HEIGHT OF CAN. 


(-10) 

4/13/45 ClE:6-SAU-100 ClesF26t 

MAY 45 REV. O 
~483064 Top RE 13A 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 484 283 


RATED 10 MFO., 600V OC WKG. SimiLaR TO 
-481717 EXCEPT HEIGHT OF CAN. 


(+10) 
4/43/45 C1E:6SAUI000 CIESF-261 
MAY 45 REY. O 
-483065 top RE 3A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 283 


RATED 2 MFO., 1000V-O0C WKG. SIMILAR TO 
~481512 EXCEPT HEIGHT OF CAN. 


€-10) 


4/13/45 ClEs1oSAU200 ClESF-261 

MAY 45 REV. O 
-483066 Top RE 135A 488 

CAPACITOR, PAPER: RE 48A 456 


RATED 1 MFO. SOO0O0V DC WKG. UNIVERSAL 
MTG. BRACKET. 


(-10) 
4/16/45 CIES 8536SAU 
MAY 46 


CiESX792 & F268 


-483067 Top RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48a 180 
RATED 0.25 MFO., 25000V OC WKG. 1/8" 
STEEL MIG. FLANGES WELDED TO BASE. 


(-10) 

4/16/45 CIE 7926A CIELF265 

MAY 45 REV. 0 
-483068 ToP RE 13A 488 

CAPACITOR, PAPERS: RE 48a 180 


RATED O45 MFO., 25000V OC WKG. 1/8" 
STEEL MIG. FLANGES WELDED TO BASE. 


(-10) 
4/16/45 ClES7944A ClESF-265 
MAY 45 REV. 0 


cHc- 483069 ToP 

CAPACITOR, AIR VARIABLE? 

RATED tt MMF. TO 299 MMF. NOMENAL AER 
GAP, 0.0245" 34 PLATCS-dKASS. SIMILAR 
TO -482437 EXCEPT KAS SEMI-CIRCULAR 
PLATES. 


4/16/45 CHCsMC-250-S CHC39988 


MAY 45 REV, 0 
-483070 Tope RE '3A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 162 


RATED 0.01 MFO., 600V OC WKG. 


(-20)_ 
4/16/45 ClEl8447 TACS CIESF-263 
MAY 45 REV. 0 
483071 toe RE 135A 488 
CAPACITOR, PAPERS RE 48A 162 


RATED 0.008 MFD., 600¥ DC WKG. 


¢-10) 

4/16/45 C1€:8537 TACS CiEsF~-263 

MAY 45 REV. 0 
-483072 sc RE 48A143 

CAPACITOR. MICA RE 432389 


RATED S300 ‘MAF. AT 300V DC WORKING. 


ber 


4/13/45 CG ; CG:K27N758/P301 

MAY 45 ; REV 2 
-483073 se ; RE 48A143 

CAPACITOR, MICA ~ RE 1343589 


RATED 830 MMF. AT SOOV OC WORKING. 


-2 < ix 3 
4/13/45 CGr° > ’ CG2K27J751P30 
MAY 45 : REV 2 


cuc- 483074 sc 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 2.5 MMF. MIN. TO 23.5 MMF. MAX. 
500V AC TEST. SEMI-LOGARITHMIC FREQUENCY 
CHARACTERISTIC. 3 PLATES ON STATOR, 3 


PLATES ON ROTOR. 


4713745 APC ; CGi3EJ262 
MAY 45 REY 2 


NAVSHIPS 900,109 


BESET. 


RESTRICTED 


OATE 


YSN Ct SRANEATTUL 


crw¥- 483075 sc 

CAPACITOR, VARIA3LE, AIR 

RATED 3.2 MMF, MIN. TO 1062 MMF. MAX. AT 
500¥ DC WORKING, SEMI-LOGARITHMIC FREQ. 
CHARACTERISTIC. 5 PLATES ON STATOR, & 
PLATES ON ROTOR. 


4/13/45 CG:K-275205 
MAY. 45 FIG. 1 REV 6 

-483076 TBs-8 RE 484221 
CAPACHTOR, MICA RE 130589 


RATED 0.03 MFO. AT 1200V DC WORKING. 


+20 

4/14/45 CGSH-25 CG:K-8167086AA 

HAY 45 REV 2 
483077 TBS-8 RE 480248 

CAPACITOR, MICA RE 13A389 


RATED 3900 MMF. AT 400V DC wURKING. 


-10 

4/14/45) CRV: CRVSK-88t452 

MAY 45 SUB O 
-483078 Toe RE 48385 

CAPACITOR. PAPER RE 134488 


RATED 3.8 MFD. 330 VOLTS AC WORKING. 


-5 

4/16/45 COZKZ CAUCSI77-5 

MAY 45 Sus B 
-483079 tes-8 RE 48A363 

CAPACETOR., PAPER RE 434488 


RATED 0,4 MFD. AT 200V DC WORKING. 


+20 

4/46/45 CRVE CRV:K-884056 

MAY 45 suB oO 
-483080 Tes-8 RE 484158 

CAPACITOR, PAPER RE 13A488 


RATED 14 MFD. AT SOV DC WORKING. 


20 

4/16/45 CRV: : CRVSM-4407907 

RAY 45 P7 SUB 6 
-483081 Tes-8 RE 484405 

CAPACITOR. PAPER RE 130488 


RATED 3 MFD. AT }O000V OC WORKING. 


4446/45 CGr23F12 CRVEN-416041 FIGI 

MAY 45 CPt2) REV O 
483082 TBs-8 RE 484110 

CAPACITOR. PAPER * RE 134488 


RATEO 10 MFO. AT SOV AC WORKING. 


-10 
4/16/45 CG:26F412 CG2K-839635 
MAY 45 REY 7 


Class 48—Capacitors 


-483083 Tes-8 RE 484190 
CAPACITOR, PAPER RE 130488 
RATED 3 MFD. AT 230V AC WORKING, 


4716/45 CG225F767 CG2K-8167010AB 
MAY 45 REV 6 


cHc- 483084 TBs-8 

RATED 2,5 MNF. MIN. TO 14 MMF. MAX. 5O00V 
OC WORKING 2 PLATES ON ROTOR, 2 PLATES 
ON STATOR SPECIAL SHAFT. 


4/16/45 APC CRV3K-8508737 
MAY 45 P-1 REV 9 


cHc- 483085 tTes-8 

RATED 3 MMF. MIN. TO 26 MMF. MAX. SOOV 
DC WORKING, 4 PLATES ON ROTOR, 3 ON 
STATOR. SPECIAL SHAFT. 


4/16/45 APC CRV2K-850873¢ 
HAY 45 P-3, REV. 9 


cHC- 483086 tTes-8 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 3 MMF. MIN. TO 41 MMF. MAX. 500V 
DC WORKING. & PLATES ON STATOR, 6 ON 
ROTOR. SPECIAL SHAFT. 


4/16/45 aPC CRVSK-8508737 
MAY 45 P-4, REV. 9 


cHc- 483087 tTes-8 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 3 MMF. MIN. TO 37 MMF. MAX. SOOV 
OC WORKING & PLATES ON ROTOR, § ON 
STATOR. SPECIAL SHAFT. 


4/16/45 APC CRV:K-850873/ 
MAY 45 P-6, REV. 9 


cuc- 483088 Tes-8 

CAPACITOR, VARIABLE AUR 

RATED 3 MMF. KIN. TO 30 MMF. MAX. AT 
500V DC WORKING 2 PLATES ON STATOR, 2 
PLATES ON ROTOR. SPECIAL SHAFT. 


4017745 APC CRVEK-850873 
HAY 45 P-2, REV. 9 
cle- 483089 Toe RE 48A404% 


CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC 
RATED 25 MFO... 25¥ DC WORKING. 


RIANCE2 ELECTRICALLY 
4/36/45 CLESMMS-402 
MAY 45 


cBK- 483090 Tes-8 

CAPACITOR. VARIABLE AtR 

RATED 3 UMF. MIN. TO 15 MMF. MAX. MOUNT- 
ING BRACKETS, STUB SHAFT, AND SCREW 
DRIVER SLOT. 


4/17/45 Z2T-t5-aS CBK CATALOGUE 
MAY 45 


3.48-137 


cHc- 483091 Tes-s 

CAPACITOR. VARIABLE AER 

RATED 7.3 MMF. MIN. TO 75 MMF. MAX. AT 
3.00V AC WORKING LOGARITHMEC TAPER. 54 
PLATES SINGLE SPACED. 


4717/45 SIMILAR TO CRVSK-838607 
MAY 45 HC-75-S SUB S 


cBN- 483092 tTes-s 

CAPACITOR, CERAMIC 

RATED 50 MHF. AT SOOV OC WORKING. TEMP. 
COEFF. -0.00003 MMF/MMF./°C. : 

TYPE NO. TO BE FOLLOWEO BY DASH AND FOL. 
(N PERCENT. 


s2°972 

4017045 CRVSK-855227 

MAY 45 P+3, REV 19 
-483093 tTes-s KE 684341 


CAPACITOR, DRY ELECTROLYTIC RE 130549 
RATED 20 MFO. AT 300V¥ DC WORKING. 


4/17/45 CRV:M-86021 P7 


HAY 45 REV § 
-483094 tes-s RE 48341 


CAPACITOR. ORY ELECTROLYTIC RE 130549 
RATED 10 #FO. AT 350V¥ OC WORKING. 


4/07745 CRVI4-86021/P8 
MAY 45 REV 5S 
483095 TBS-8 RE 48A34¢e 


CAPACITOR, ORY ELECTROLYTIC 
RATED 10 MFD. AT 100¥ OC WORKING. 


ARJAN. C-62 ELECTRICALLY 


4417145 CRVIM=860210P-5 
HAY 45 REY 5 
-483096 tTes-8 RE 48A341% 


CAPACITOR, DRY ELECTROLYTIC 
RATED 25 MFD. AT 25V DC WORKING. 


BIJAN-C-62 ELECTRICALLY 


alN7/45 “CRYIK-88146% 
MAY 45 Pei, REV O 
-483097 tes-a RE 48A34t% 


CAPACHUTOR, ORY ELECTROLYTIC 
RATED 50 MFO. AT 15V OC WORKING. 


WIAN-C-62 ELECTRICALLY 


47445 CRV:K-881461- 

HAY 45 P-2 REV O 
~483098 su-1 RE 48A286 

CAPACITOR, PAPER RE 134488 


RATED 0.25 MFD. AT 2000V DC WORKING. 


710 
4/17/65 CSLEXLMJW20-.25 CWZESA-682052- 
MAY 45 97, SS, 21 


RASHES GOAN RUE 


RESTRICTED 


OMAR SNA 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-138 


, 


Class 48 —Capacitors 


BRANT ETRE, FIRST ASSIGNED FOR T HAMAR. 


Pita aaian FIRST ASSIGNED rox | SHARE hi 


cw- 483099 ss 
CAPACITOR ASSEMBLY 
RATED FROM 2 TO S MHF, 


4018/45 CHSB8A-25815-1 Cw23A-60935 


Mary 45 Iss. 
co- 483100 B01 RE 48283 
CAPACITOR, PAPER RE 130488 


RATED 1.0 MFO AT 1000V DC WORKING. 


-10 
4718745 TJU-10010 
HAY 45 

-483101 rec RE 48A143 
CAPACITOR, HICA RE 13A389 
RATED 0.0t MFO. 300¥ DC WORKING, 

CANCELLEO 

-20 
4718/45 CAWSI467L 
MAY 45 

-483102 tec RE 13A488 
CAPACITOR. PAPER RE 48A139 


RATED 3 MFO, $5,000V DC WORKING. 


10 
4/1345 COzTK-15030 
MAY 45 

-483103 Tec RE 130488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A159 


RATED 15 MFD, 1600V¥ DC WORKING. 


4419745 CG:23F29G3 
MAY 45 


483104 QcJ-3/QcL-7 
CAPACITOR. VARIASLE. AIR: 
TwO GANG, RATED 30 MMF, MIN. TO 865 
MMF. MAX. EACH SECTION. 13 PLATES OW 
STATOR, 14 PLATES ON ROTOR. LINEAR 
TAPER. : ss 


4/18/45 CRK: 


caW- 483105 wac 
CAPACITOR, MICA: . 
RATED 40,000 MHFD. AT 600V OCW. 


(+810) 
4/18/45 1450 CBM-744-72 
MAY 45 REV O 
-483106 acer RE 48a°131 
CAPACITOR, MICA: RE 13A 389 


RATED O12 MFD, AT SOOV DC WORKING. 


(10) 
4/18/48 CD-6LS 
MAY 45 


SHANE UE 


NAVSHIPS 900,109 


: CRVEW-303255/ 
MAY 45 P-14 REV. 13 


MERAH? | SANHAC TORE 


CAL [rrasy assioneD For Ceccutan | 


ckc- 483107 QFe 

CAPACITOR, VARIASLE AIR: 

RATED 10,3 MMF. MIN, TO 200 MMF, MAX, 
SOOV AC TEST. 19 PLATES ON STATOR, 18 
PLATES ON ROTOR. LINEAR TAPER. 


4/18/45 MC°200-S 
MAY 45 ‘ 


-483108 Qck-2 RE 48a 131 
CAPACITOR, HICA: RE §3A 389M 
RATED 24000 MMF. 1000V TEST. 


. 


(-10) 
4/18/45 CD-6LSs 
MAY 45 


cHCs 483109 NMB-1 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

Rate) 5,5 MMF. MIN. TO 100 MMF. MAX, 
SOOV OCw. SLOTTED SCREW ORIVER SLOT 
With CLOCK NUT, 


4/18/45 CHCSAPC-100-C CRVEW-303275/ 
MAY 45 P-564 REV 16 


cob’- 4845110 Tec 

CAPACITOR, AIR VARIASLE?: 

RATED 320 MMFO MAX. 30 MMFO MIN, 25 
PLATES/SECTION,O.25" AIR GAP. SAME AS 
-432604 EXCEPT ROTOR END FRAMES MOD- 
tFIEO BY REMOVAL OF LOWER FLANGES AND 
FITTED WITH STANO-OFF INSYLATOR BRAC- 
KETS, STATOR FITTED WITH 2 CONNECTORS. 
4/13/45 GC-t817 MOO. coe: 

MAY 45 


CNA- 483111 WA 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 4 MMF, MIN. TO 25 MMF, MAX. 4 
PLATES ON ROTOR, 4 ON STATOR. SCREW 
DRIVER SLOT AND TWO $4.36 RD. HEAD 
SCREWS 3/8" LONG. 


4/19/45 PSR-25 CBM-1000E~23 
MAY 45 aut i 


CNA- 483112 WA 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 200 MMF MAX,. CAPACITANCE TO DE 
CREASE WITH CLOCKWISE ROTATION. 


4/19/45 SEH-200 CBH-1000E-20 


MAY 45 ALT 0 
483113 wWra RE 48A 311 
CAPACITOR DRY ELECTRO- QSEE BELOW 


LYTIC: RATED 4 WFD. AT 450V OC WORK- 
ING, 


QUAN C-62 ELECTRICALLY 
4/19/45 CDLAVL-10133 
MAY 45 


-483114 Wra RE 48A 340 
CAPACITOR, DRY ELECTRO- RE 135A 549 
LYTIC: RATED 25 MFO. AT SOV DC WORK- 
ING. 


4/19/45) COrBR-255 
MAY 45 ° 


-483115 wea RE 48A 283 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 12 MED. AT 1O00V DC WORKING. 


(+10) : 
4/19/45 COrTyU-10120 CaM-744-238 
MAY 45 ALT oO 
7483116 WA RE 48A 409 
CAPACITO2, PAPER: RE 13A 488 


RATEO 4,0 MFO, AT 220V AC WORKING. 


€-10) 
4/20/45 CBX2K-6194-4-3 C3%-744-116 
MAY 45 : alt oO 


-483117 wea RE 48A 175 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATEO 0.5 MFD, AT 1000V DC WORKING. 


4/20/45 CG-23F256 C3%-744-699 


MAY 45 ALT I 
483118 wera RE 48A 175 
CAPACITOR, PAPER? RE 134 488 


RATED i MFD. AT SOOV DC WORKING, 


4/20/45 CG-23F207 CBM-744-701 


HAY 45 ALT 
-483119 Wra RE 48A 175 
CAPACITOR, PAPER? RE 135A 488 


RATED 0,01 MFO. AT JOO00V OC WORKING. 


4/20/45 CG-23F243 C34-744-698 


MAY 45 ALT 0 
CG- 483120 wx 22 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER? RE 48A 137 


RATED 10 MFO AT 330V AC. 


C-to) 
4/21/45 26F223..° 
MAY 45 ig 


CJA- 483121 WA 

CAPACITOR ASSEMBLY. VARIABLE 

AiR: RATED SOO MFD FRONT SECTION, 
1000 MFD REAR SECTION, 2 SECTION GAC; 
FRONT SECTION #15 PLATES ON STATOR AND 
14 PLATES ON ROTOR; REAR SECTION, FRONT 
HALF 15 PLATES ON STATOR AXO 14 PLATES 
ON ROTOR; REAR HALF IS PLATES ON STATOR 
4/21/45 SPECIAL LOOE-44 

MAY 45 


CyYA- 483121 
AND 14 PLATES ON ROTOR. ASSEMBLY IN- 
CLUDES TWO NAVY TYPE -486816 TRIMMER 
CAPACITORS. 


RESTRICTED 


cane | RAGAN? | ORO] 


genes 


C 


Class 48—Capacitors 


3.48-139 


SA, FIRST ASSIGNED FOR | Oe ORNS, it aU [ruse ASSIGNED FoR | PAUL RRAWING | [aun FIRST ASSIGNED FOR UMN | 


cRK- 483122 -55105 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED O TO 365 MMFO TOTAL: SPLIT STATOR; 
28 PLATES TOTAL ON ROTOR 26 PLATES 
TOTAL ON STATOR. 


4/21/45 CBM~-959-51 
MAY 45 att oO 


CEJ~ 483123 TBK-19 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

RATEO 40 MMF MIN. TO 320 MMF. MAX, 4000 
PEAK WORKING YOLTAGE. SPECIAL SHAPEO 
ROTOR PLATES. SEXI-LOGARITHMIC TAPER. 


4/23/45 TYPE D STYLE 2 CRV24-416329 
MAY 45 Ped REV. 14 


ceJ- 483124 Tex-19 

CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

RATED 62 MMF MIEN TO 351 MMF MAX 4000 
PEAK WORKING VOLTAGE. SEMI-CIRCULAR 
PLATES. 26 ON STATOR, 27 ON ROTOR. 


4/23/45 350-0-70 


MAY 45 


CRV3M-41.8329/ 
P+2 REV. 14 


CEJ- 483125 TeK-t9 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 416/416 MMFS MAX. SPECIAL SHAPED 
ROTOR PLATES AND MOUNTING BRACKETS. 
SEMI-LOGARITHMIC FREQUENCY CHARACTERIS- 
TIC. 


4/23/45 C-SPECIAL CRVEM-420474/ 
MAY 45 P-1 REV. 4 


CHC- 483126 RAL-7 

CAPACITOR, VARIAGLE AIR? 

RATEO 25.3/25.3/25.3 MMF. MIN. TO 207/ 
207/207 MMF MAX. AT 1000 RMS WORKING 
VOLTS. 


#CMX2X026003962. REV G 


4/25/45 CRV:3T-6O1410P2 

MAY 45 REV 8* 
-483127 sP-iH RE 48A 2.4 

CAPACITOR, PAPERS RE 13a 488 


RATED 0.1 MFD. AT 2000¥ OC WORKING. 


¢-10) 
4/25/45 CG-25F669 CG2K-9215704 
WAY 45 REV O 


-483128 sp-iM RE 48A 405 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A 486 
RATED 8 MFD. AT 600V DC WORKING. 


€-10) 
4/25/45 CG-25F726 CG2K-9207852 
MAY 45 REV. 3 


-483129 sp-im RE 48A 405 
‘CAPACITOR, PAPER: RE 135A 488 
RATED tO MFD. AT 600V DC WORKING. 


~483130 sp-tm RE 4BA 139 
CAPACITOR, PAPERS RE 135A 488 
RATED 0.05 MFO. AT 25000V OC MAX. 


4/23/45 CS-14F129 
MAY 45 


CGsK-838677 
REv. 3 


CH- 483131 ss 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

CPHASE SHIFTER): CAPACITY: FROM TER- 
MINALS 1,2,3, OR 4 TO GROUND 5.3 MMF; 
FROM 1,2,3, OR 4 TO 5 1S 0.75 TO 2.25 
MMF WHEN ROTATING: FROM 1.2.35, AND 4 
TIEO TOGETHER TO TERMINAL § 1S 6.0 MMFs 
FROM TERMINAL 5 TO GROUND 1S 9.0 MMF, 
4/25/45 ES-695131-1 Ba-107952 

MAY 45 tss. 1 


Cw-483131 
HAS ONE ROTOR PLATE OF MYCALEX OR 
MYCALITE, 2 STEEL STATOR PLATES, OWE OF 
WHICH IS DIVIDED IN 4 SECTIONS. ROUND 
SHAFT, SAME AS +482644 ELECTRICALLY BUT 
BAS LONGER SHAFT AND TERMINALS, 


coc- 483132 Rer-3 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

3 SECTIONS, EACH RATED 444.3 MMFD MAX, 
24.3 MMFO MIN, EACH HAVING SPLIT STATOR, 
$00V TEST. TEAR DROP PLATES. 


4/25/45 
MAY 45 


619-6-31 CwOst4at6s 


ISSUE C 


i 
CAKD- 483133 AN/APR~2 

CAPACITOR, CERAMICS 

RATED 0.000005 MFO AF SOOV OC WKG. NEG. 
TEMP. COZFICIENT 0.00010. TYPE NO. TO BE 
FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN &. 


(-8) 
4/25/45 CGG521C36328 
MAY 45 ISS. 


CAKD- 483134 AN/SPR-2 
CAPACITOR, CERAMIC? 
RATED 0,002 MFD AT 300V¥ OC WKG. TYPE 


NO. TO BE FOLLOWED 8Y DASH ANO TOL. IN 8. 


¢-208) 

4/25/45 CGG21C3632B 
May 45 Iss. # 
caal- 483135 Lar-t RE 48a 330 


CAPACITOR, PAPER: RE 13A 488 
RATED 2 MFD, 6O0V OC WORKING. 


4/26/45 6&C200 CRA3CO-3132 
MAY 45 ISS. A 

CAW- 483136 QBe-2 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 307 


RATED 8 MFO AT 220V AC 60 CYCLES. 


(+10) (-00) 

4/23/45 CG-25F722 CGrK+9207131 4/19/45 RRBCS 
MAY 45 Rev. 3 MAY 45 

care | MARHEAGTHRES —]SANHLACTHNE 


. 


RESTRICTED 


CG- 483137 wac RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 457 
RATED 1.8 MFO AT 250¥ AC 60 CYCLES. 


(+10) 
4/19/45  25F105 CBM-744-155 
MAY 45 REV. 9 


CEJv- 483138 TBL-s 

CAPACITOR, VARIABLE AIR: 

RATED 45 MMF, MIN. TO 350 MMF MAX, 

4000 PEAK WORKING VOLTAGE. 20 PLATES ON 
STATOR, 21) PLATES ON ROTOR. 


a/21jas Dd CRVS4-420844 
MAY 45 REV. 5 


CEJ- 483139 Ter-s 

CAPACITOR, VARIAZ3LE AIR: 

RATED 18 MMF. MEN. TO 495 MMF, MAX, 23 
PLATES ON STATOR, 24 PLATES ON ROTOR, 
SAME AS -482999 EXCEPT LONGER. 


4/21/45 £ 
MAY 45 


CRVIK-860235P2 
REV. 4 


crv- 483140 OP-12 

CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

FOUR SECTION 5-GANG CAPACITOR ASSEMBLY, 
FIRST SECTLON HAS 2 GANG UNIT WITH BOTH 
STATORS AND ROTORS. tNSULATEO FROM ONE 
ANOTHER AND FROM GROUND. RATED 1050 MMF, 
MAX, AND 31,5 MMF, MIN, SEC 2,3, & 4 
IDENTICAL SINGLE UNITS WITH GROUNDED 
4/24/45 "  €RV~+601625G501 
MAY 45 REV. 9 


cRV- 483140 
ROTORS ON COMMON SHAFT, RATED 22 MMF, 
Kin. TO 734 MMF. MAX, 


CBN- 483141 LaF-1 
CAPACITOR, MICA: 
RATED 400 MMF, SOOV DC WORKING, BUTTON 
TYPE. 


RE 48A 349 


€-5) 
4/26/45 830 
MAY 45 


CON- 483142 LaF-1 

CAPACITOR, CERAMIC VARtABLES 

RATED ‘2+7,5 MMF, 500V DC WORKING, ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. 


4/26/45 822-C2 CRB2CD-1126-7 

MAY 45 Iss. 8 
"483143 crv-50254 RE 48k 294 

CAPACITOR, DRY ELECTRO- SEE BELON 


LYTIC: RATED 30 MFO, .450V OC WORKING. 


QYAN-C-62 ELECTRICALLY 
4/30/45 CSL:00-430 CRVE4-145542-1 
MAY 45 SUB. O 


care | “RUSCH | SNRACTOA | 


NAVSHIPS .900,109 
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Class 48—Capacitors 


| bat ah j FIRST ASSIGNED FOR | ev aRNTN | 


He FIRST ASSIGNED FOR | OTN AR XAG, , 


CHANT TIRE, [rst ASSIGNED FOR OW GRON 


RE 48A 294 
QsEE BELOW 


-483144 cRV-50254 
CAPACITOR, DRY ELECTRO- 


LYTIC: RaTED 10/10 MFO, 450V OC WORK- 


UNG. 


QIAN C-62 ELECTRICALLY 
4/30/45 CSL:b0-4210 


MAY 45 ; $uB.0 
483145 crv-50254 RE 48A 294 
CAPACITOR, DRY ELECTRO- QSEE BELOW 


LYTIC: RATED 100 MFO. 25V DC WORKING. 


QUAN-C-62 ELECTRICALLY 


CRVIM~143542-2 


4/30/45 CRYS4-143542-3-. 


May 45 Sus 0 


"483146 cRV-50254 RE 48A 341 
CAPACITOR, DRY ELECTRO- QSEE BELOW 


LYTIC: RATED 1000 MFO, 25V DC WORKING, 


QJAN-C-62 ELECTRICALLY 
4/30/45 CSL:0FM 
RAY 45 SuB 0 


chc- 483147 Tax-a 

CAPACITOR, AIR VARIABLE, 

QUAL: EACH SECTION RATED 7.9 MMF 
MINIMUM CAPACITY, $39.4 RMF MAXIMUM 


CRV3M~415537-1 


CAPACITY wIiTH 10 ROTOR, 9 SFATOR PLATES, 


0.0225" THICK AND 0.070" SPACING. 


4/30/45 CHC3P-7766290 CG:P-7766290 
MAY 45 REV.33 


cHC- 483148 T8Xx-8 
CAPACITOR, AIR VARIABLE? 
RATED 10,3 MNF MINIMUM CAPACITY, 171.01 
MMF MAXIMUM CAPACITY WITH 11 ROTOR, 
12 STATOR PLATES, 0.0225" THICK AND 
0.070" SPACING. 


4/30/45 CHC:P-7766291 CG:P-7766291 
BAY 45 Rev. 4 


cHc- 483149 41eXx-7 

CAPACITOR, AIR VARIABLE? 

RATED 10.3 MMF. MINIMUM CAPACITY, 193 
MMF WAXIMUM CAPACITY WITH 13 ROTOR, 13 


STATOR PLATES, 0.0225" THICK ANO 0.070% 


SPACING. 


4/30/45 CHCsP-7766292 CG3P-7766292 
MAY 45 REV. & 


cT0- 483150 NK-t6 RE 13A 488 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A 458 
RATED 2 MFD., 400¥ DCW. A 


5/1/45  CTD-442 CBM-5 74-222 


MAY 45 ALTO 
cb- 483151 Wea RE 130488 
CAPACITOR, PAPER RE 48159 


RATED 0.4 MFO. 1000V DC WORKING. 


S41745 co:TI10004 
MAY 45 164 


“ CBKSEO3 SH. 18A- 
ASSIGNED 


IssuED 


-483152 GEN RADIO USE RE 484110 
CAPACITOR, PAPER RE 13A486 
RATED O41 MFO. 1500V OC WORKING, 


571745 CTOLTRS-1510 CTOS30-1564A 
MAY 45 : FIG | 


-483152-aQ SEE CELOW RE 48A110 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A488 
RATED OF MFO, 2000V¥ DC WORKING. 


MQGEN. RADIO USE 
5/1/45 CTOsTRS-20!0 CTO-30-1564A 
MAY 45 FIG 


~483153 GEN. RADIO USE RE 48A110 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 0.25 MFD, 1500V DC WORKING, 


$41/45 CTDSTRS-1525 CTOS30-1564A 
MAY 45 FIG 


. 

~483154 GEN. RADIO USE RE 48A1T0 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 0,25 MFD. 2000V¥ DC WORKING. 


S4/1/45 CTOsTRS-2025 CTO330-1564A 
MAY 45 FiG | 


-483155 GEN. RADIO USE RE 48AT10 


CAPACITOR, PAPER RE 13A488 
RATED 065 MFO, 1500V¥ OC WORKING. 


541/45 cTo:TRS-1550 CTOS30-15G4A 
MAY 45 FIG 1 


483155-A Q SEE BELOW RE 48A1T0 
CAPACITOR, PAPER: RE 134488 
RATED 065 MFO, 2000¥ OC WORKING. 


NGEN. RADIO USE 
5/1/45 CTO:TRS-2050 CTO-30-1564A 
MAY 45 we FIG | 


-483156 GEN. RADIO USE Re 48atto 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 1-0 MFO. 1000V OC WORKING, — 


5/1/45 - CTD:TRS-1001 CT0:59-1564A 
HAY 4500 FIG 1 


-483157 Gen. RADIO USE RE 48A110 


CAPACITOR, PAPER RE 134488 


RATED 1.0 MFO, 1500V DC. WORKING. 


S41/45 CTO:TRS-1501 CTOI3S0-1564A 


MAY 45 FIG 1 ASSIGNED 
133UED 


-483158 Gen. RADIO USE RE 4BAI1TO 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 2 MFO. 6OOV DC WORKING. 


5/1745 CTOSTRS-602 CT9230-1564A_ 
MAY 45 FIG 1 


483159 GEN. RADIO USE RE 48A110 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 2 HFO, 1000V DC WORKING. 


541/445 CTOsTRS-1002 CTOr30-1564A 
MAY 45 : FiG i 


-483160 GEN. RADIO USE RE 48atto 
CAPACtTOR, PAPER RE 134488 
RATED 3 HFD. 600V DC WORKING, 


S/1745 CTO:TRS-603 CTO230-1564A 
MAY 45 FIG 1 


-483161 GEN. RADIO USE RE 48A139 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 0.1 MFD, 3000¥ DC WORKING. 


S/1745 CTOSTRS-30C01 CTO30-1564A 
MAY 45 FIG 2 


-483162 GEN. RADIO USE RE 48at39 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 0.2 MFO. 3000V DC WORKING, 


S71045 CTDsTRS-30002 CTOI30-1S64A 
MAY 45 FIG 2 


483163 GEN. RADIO USE RE 48A139 
CAPACITOR, PAPER RE 13A488 
RATED 0.25 MFD, 3000¥ DC WORKENG. 


S41745 CTO:TRS-3025 CTOI39-1564A 


MAY 45 : 5 FIG 2 


-483164 GEN. RADIO USE RE 484139 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 0.25 MFO, 6000V DC WORKING. 


5/1/45 CTOSTRS-600025 CT9:230-15644 


BAY 45 FIG 2 


32483165 GEN. RADIO USE RE 48A139 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATED 0.5 MFO, 3000¥ OC WORKING. 


$4445 CTO:TRS-3005 CTO:30-1564A 
MAY 45 FIG 2 


[sre | 
NAVSHIPS 900,109 
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RESTRICTED 


[ABLE [rasr assinan vor | RAPER, GENEL. [nase assioneo von | AERA, | 


24831665 GEN. RADIO USE RE 48A139 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 
RATEO 1 MFD, 2000V DC WORKING, 


8/1/45 CTO:TRS-2901 CTD230-1564A 
MAY 45 FIG 2 


-483167 GEN, RADIO USE RE 48A139 
CAPACITOX. PAPER RE 150488 
RATEG 1 HED, 2800¥ DC WORKING. 


SI1145 CTOSTRS-2591 CTIL30-1564A 
MAY 45 FIG 2 


483163 mK 13 
CAPACITOR, ASR VARIABLE, 
DUAL: RATED 6.5 NMF MIN TO 90 UNF MAX 
PER SECTION. HAS 55 PLATES PER SECTION, 
0.0195" AIR SPACE, 800V, RMS 60~ TEST, 
SAME AS -481427 EXCEPT HAS A SLOTTED 
SHAFT. 


s/1/45  CHCrHFD CHSESA-6R20G7-2 
JUN, 45 CTNEAP-12 ° ISSUE 14 


-483159 Gen. RADIO USE RE 434139 
CAPACITO2. PAPER RE 134468 
RATED 1 MFO, 3000V¥ DC WORKING, 


$41745 CTO:TRS-3001 CTIL3O+4554A 
MAY 45 FIG 2 


483179 GEN RADID USE RE 48A139 
CAPACITO2, PAPER RE 134488 
ZATEO 1 MFD, 4000V DC WORKING. 


841745 CTO:T25-4001 


CTIS39-1564a 
MAY 45 FIG 2 


°483171 GEv. RADIO USE RE 484139 
CAPACITO2, PAPER RE 134488 
RATED 2 MFD, 2000¥ DC WORKING. 


545748 CTO:TRS-2002 CTII30O-1584A 
KAY 45 FIG 2 


-483172 GEN. RADIO USE RE 48At39 
CAPACITOR, PAPER RE 13488 
RATED 2 MFO, 2500V DC WORKING, 


Class 48— Capacitors 


3 . 4 8 = | 4 
FIRST ASSIGNED FOR oman, | 


NAVY TYPE 
DESIGNATION 


483174 GEN. RADIO USE RE 684139 483132 GEN RADIO USE RE 480139 
CAPACITO2, PAPER RE 13a488 CAPACITOR. PAPER RE t3A488 
RATED 4 MFD, 600V DC WORKING. RATED 10 KFD, 600V OC WORKING. 


5/1/45) CTOSTRS-604 CTOISO-LSS4A 5/1745 = CTOSTRS-6010 CTDS39-1564A 
MAY 45 FIG 2 HAY 45 FIG 2 


483175 GEN. RADIU USE RE 48A139 -483133 GEN. RADIO USE RE 484139 


CAPACITO®. PAPER RE 130438 CAPACITOR, PAPER RE 130488 - 
RATED 4 MED, 1500V DC WORKING, RATED 10 HFD, 1000V OC WORKING. 
541745 CTOSTRS-1504 CTO:39-1554A S/1045  CTOSTRS-10010 «= CT9239-1564A 
BAY 45 FIG 2 MAY 45 FIG 2 

"483176 GEN.RADIO USE RE 48A139 -483184 GEN, RADIO USE RE 484139 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 CAPACITOR, PAPER: RE 13A489 
RATED 4 MFD, 2000V DC WORKING. - RATED 12 MFD, GOOY OC WORKING, 
B71/45  — CTOSTRS-2004 CTD259-1564A 5/1/45 CTOs TRS-612 CTD-30-1564A 
HAY 45 FIG 2 hay 48 FIG 2 

483177 GEN. RADIO USE RE 484139 483185 GEN. RADIO USE RE 48A139 


CAPACITOR, PAPER RE 13A488 
RATED 5 MFD, 6GOOV OC WORKING. 


CAPACITOR, PAP=R2; RE 134638 


RATED 12 MFD, tOO00¥Y OC WORKING. 


5/1745  CTOLTRS-695 CTO:30-1564A 5/1/45  CTOLTRS-10012  CTI-30-1564A 

MAY 45 FIG 2 MAY 45 FIG. 2 
*483173 GEN. RADIO USE RE 48A139 -493136 GEN. RADIO USE RE 48At39 

CAPACITO?, PAPER RE 154486 CAPACITOR, PAPER? RE 150488 

RATED 5 MFD, 100GV OC WORKING, RATED 18 MFD, tO00Y DC WORKING. 

841/45 CTOITRS-1005 CTO:39-1564A 5/1/45 CTOLTRS-10015 = CTD -30-1564A 

MAY 45 FIG 2 MAY 45 FIG. 2 
7483179 GEN. RADIO USE RE 484139 -483187 GEN. RADIO USE RE 48A139 


CAPACITOR, PAPER RE 1354488 
RATED 6 MFD, 4500V OC WORKING. 


CAPACITOR, PAPER? RE 134488 
RATED 20 MFO, GOOV OC WORKING. 


541445 CTOSTRS-1506 CTI230-1564A 5/1/45 CTO:1RS$-6020 CTO-30-1564A 
MAY 45 FIG 2 MAY 45 FIG. 2 


7483188 Qua RE 48A459 
CAPACITOR, PAPER? RE $3A488 
RATED O.1 MFO, 7500V OC WORKING, 


-483180 ceN. RADIO USE RE 484139 
CAPACITO2, PAPER RE 13488 
RATED 8 MFD, 6GOOV OC WORKING. 


S/1745 = CTD: TRS-2502 CTD:30-1564A S/1/45  CTO:TRS-608 CTD:30-1864A 8/2/45 CAWAx1085 CAW-15941 
MAY 45 FIG 2 SUN. 45 FIG 2 JUN, 45 REV. J 
7483173 GEN. RADIO USE RE 48A139 -483181 GEN. RADIO USE RE 48A139 ~483139 Qua RE 48A110 
CAPACITOR, PAPER RE 154488 CAPACETOR, PAPER RE 130488 CAPACITOS, PAPER: RE 13A488 
RATED 2 MFD, 3000¥ DC WORKING. RATED 6 MFD, 1000¥ DC WORKING. RATED 3.75 MFO, 330V AC WORKING, 
B£5445 CT DSTRS-3002 CTD:30-1564A S/1/45 CTD:TRS-1008 CTO:50-18644 8/2/45 CEU-10334 cCEU-10834 
JUN. 45 FiG 2 MAY 45 FIG 2 HAY 45 CAN-805214 REv. C 
(oars T Mamnaamer® | savnertinita, care | “MMOH? | BONNIE | [ oare | ARETORR? | SRANTO 


RESTRICTED NAVSHIPS 900,109 


3.48-142 


Class 48 — Capacitors 


A [mast ASSIGNED FOR SAMARAS | aioe [rasr ASSIGNED FOR | OENPESRANINS, | | SENG [rast ASSIGNED FOR | OPAL RAS, 


’ NAVSHIPS 900,109 


-483190 Qua RE 48A286 
CAPACITOR, PAPER: RE 150488 
RATED O25 MFO, GOOV DC WORKING. 


-483198 REE 
CAPACITOR, CERAMIC VARIABLES 
RATED 3 TO 25 MMF, SOOV OC TEST, ZERO 
TEMPERATURE COEFFICIENT. 


*CMSESA-682052-95 ISS 21 
S/d; 49 CSL-ALMNJWE-,5-10 SEE ABOVE §/5/45 CBN~822A 
May 45 MAY 45 


CZC-5228-3 


7483191 Qa RE 484236 
CAPACITOR, PAPER: i RE 134488 
RATED 1.0 MFD, 600V DC WORKING. 


-483199 Fsa RE 48A3tT 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC: 
RATEO 40 MFD, 25V¥ DC WORKING, 


$/2/45  CSLEXL*JNS-1-10 CH35S4-632052- 5/7/45 BT -EP-B8 
MAY 45 94 ISS 21 Jun, 45 


483192 Qua RE 48A286 
CAPACITOR, PAPER: RE 130488 
RATEO 10 MFO, 600V DC WORKING. 


cFu- 483200 .R3s 

CAPACITOS, VARIABLE AIRS 

RATED 25 MMF. MAX,, 3.2 MMF. MIN., 500 
OC Ww; 4 PLATES ON STATOR. 3 ON ROTORS 
Semi-ciRCULAR, LENEAR FREQUENCY 
CHARACTERISTICS 


§/2/45 CSLEXLMJUS-10-10 CWLESA-582052- 5/2/45 ARL*21 T-7607868-1 

MaY 45 95 ISS 21 "MAY 45 (SPECIAL) REV. 15 
~483193 Qa RE 484236 CW- 483201 wea-2 : RE 13A395M 

CAPACITOR, PAPER: RE 134488 CAPACITOR, MICA: RE 48A145 


RATED 10 MFO, 1O000V DC WORKING, RATED 495 MHFO, SOOV OCH. 


®CUSESA-682052-96 ISS. 21 : (-3) 


Sie; ao CSLIALNJHIU-10-10 *SEE ABOVE 5/3/45 DI62333 034-744-522 

MAY 45 : MAY 45 3 ALT. 0 
483194 mK 13 RE 130488 CHC- 483202 Fs2 

CAPACITOR, PAPER: RE 48A286 


RATED 6.5 MMF. MIN TO SO MMF. MAX., 
SOOV AC WORKING WITH 0.0245" AIR GAP, 
7 PLATES SEMI-CIRCULAR. 


RATEO 1 MFD, 5000V OC WORKING. 


5/3/45 COsTJH-30010 CWrESA-582052- 5/5/45 MC50-S 
Jun, 45 < ; 65 1ss 14 MAY 45 
-483195 so-it RE 13A489 crk- 483203 REE 


v 


CAPACITOR, PAPER; RE 48A438 CAPACITOR, AIR VARIABLE 
RATED 1.0 MFD. 7500V DC WORKING. DUAL: TwO SECTIONS, 12-250 “MF/9-125 
* MMF. FRONT SECTION, 9 ROTOR PLATES AND 

8 STATOR PLATES. REAR SECTION, 5 ROTOR 
PLATES, 4 STATOR PLATES. TEST VOLTAGE 
500¥ OC. : : 

(-10) iz 

5/5/45 CAY-1313767 CRPHS-35-5234 5/7/45 5,0.80160 CZC-5208+2 

MAY 45 : iss | : MAY 45 ; 

-483196 0230-1 Qsee BELOW CRK- 483204 REE 

CAPACITOR, ORY ELECHROLYTIC?: CAPACITOR, AIR VARIA3LE 

RATED 15 MFO, 25V DC sO2RK1NG. HERMETIC- DUAL: TwO SECTIONS, 17-250 MMF/9-125 

ALLY SEALED IN METAL CAN. MME, FRONT SECTION, 9 ROTOR PLATES, B 


STATOR PLATES. REAR SECTION, S ROTOR 


QRE 48A540 JAN-C-62 ELECTRICALLY PueateS, 4 STATOR PLATES. TEST VOLTAGE 


(+50) 500V 0C. 
(+10) . 
5/5/45 CIETNM CIEsTOsTA $/7/45° $.0.380159 C2C-4207=2 


Jun, 45 Pos MAY 45 


-483197 REE -483205 AN/ARG-10 

CAPACITO2, AIX VARIABLE: CAPACITOR, AIR VARIAZLE, 
RATEO 6465-100 MMF, 14 ROTOR PLATES, 14 DUAL? THO SECTIONS, 865-140 “MF/ 
STATOR PLATES, 869-140 MMF, 19 SEMI-CIRCULAR PLATES 
PER SECTION, . : . 


QCHCS4CD-140S. (SPECIAL) CFT-11AG-140 


CFT- 483206 an/arQ-10 

CAPACITOR, AIR VARIAZLE: 

SINGLE SECTION, RATED 9 MMF MIN. TO 
110 MMF MAX, 0.025" ALR GAP 

8 RATOR PLATES, 7 STATOR PLATES, SEMI- 
CIRCULAR IN SHAPE. 


§/7/45 NCP-10-34-83 NCP-10-3A-83 


MAY 45 


-483207 Qua RE 48A280 
CAPACITOR, PAPER: RE 13A488 
RATED 315 MED, 330V AC 60 CYCLES WORK- 
NG. 


§/8/45 CG-21F24 


MAY 45 
7483208 Qua RE 138688 
CAPACITOR, PAPER: RE 48A280 


RATED 2 MFO 330V AC, 60 CYCLES. 


§/8/45 21F12 
MAY 45 


CFT- 483209 AN/ARG-10 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

OUAL: TWO SECTIONS, EACH RATED 32 
MBF. MIN TO 302 MMFD MAX, 0.070" AIR 
GAP, 11 ROTOR PLATES AND 10 STATOR 
PLATES PER SECTION, SEMI-CIRCULAR IN 
SHAPE. 


5/8/45  NL-34755-5E 
MAY 45 


NL-54755-3E 


cHc- 483210 AN/ard-10 

CAPACITOR, AER VARIABLE 

OVAL: TWO SECTION, EACH RATED 11 
MHF. MIN. TO 150 MMF. MAX. 0.02" AIR 
GAP, 13 STATOR AND 14 ROTOR PLATES PER 
SECTION, SEMI-CIRCULAR IN SHAPE, 


5/8/45. | CFISNCP-10-36-48 
Jun, 45 


~483211 AN/cry-6 
CAPACITOR, MICA: 
125 MMF; 500V DCW. 


RE 1Sa389M 
RE 48A148 


@CSL:MO CMRIOXM CO2SW CAWSI46SL CANSK 
CRBENS 


5/9/45 @SEE ABOVE 


OMAY 45 


CHC 483212 AN/ARQ-10 

CAPACITOR, AIR VARIAZLE: 

RATED 7 MMF. MIN, TO 29 MMF, MAX, 
0.07" AIR GAP. 4 STATOR AND 4 ROTOR 
PLATES, SEMI-CIRCULAR IN SHAPE. 


§/9/45 HTB-25f¢ 


CFEINCR-10-20-80 
JUN. 45 . 


cFY- 483213 bau 
CAPACITOR, AIR VARIABLE? 


“RATEO 3.5 MMF, MIM, TO 22 MMF. MAX, 3 


STATOR AND 4 ROTOR PLATES, SEMI-CIRCULAR 
IN SHAPE, 


AGza 

5/5/45 CEY-5330 CzC-5330-1 5/7/45  GSEE- ABOVE CETSF-39630- 5/9/45 RF-2334-2¢ RF-2334-2¢ 

MAY 45 assign] MAY 45 : hanes iGicnis |e RF-4GLa-A 
Issued tSSUED 


[ears] SRR? [ AAPOR 


care | MAIWAGTAR® | MANHTACTUNRE 


RESTRICTED 


cart | *RWRARVARS | AAT | 


CBN- 483214 DBM-I 

CAPACITOR, AIR VARIASLE? 

RATED 10 MMFD Mik, 50 MMFO MAX. SOOV OC 
WORKING 1500¥ AC PEAK TEST. 


5/9/45. #82332 C8#-1000E-24 
MAY 45 ALT 0 


CBN- 483215 sR-2 

CAPACITOR, CERAMIC? 

RATED S55 MMF, 1000¥ DC WORKING. NEGATIVE 
TEMPERATURE COEFFICIENT 0.00047 TO 
0.00086 MMF/MMF/°C. WAX IMPREGNATED. 


(-100 

5/9/45 817-00! CRvs<-251125- 
MAY 45 SOt REV. 6 

CSF- 483216 AKX/sPr-6a RE 480294 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 134549 


RATED 80 MFD., 100¥ DC WORKING. 
CYLENDRICAL SHAPED WITH FOUR PRONGED 
CONTACTS TO FET STANDARD OCTAL SOCKET. 
TERM. 3 8S NEG... TERM 5 IS POSITIVE. 


5710745) D-31127 CKV:a-100255-1 
may 4 5 RE¥ O 

CG- 483217 sR-2 RE 484280 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 


RATED 5 MFD. 220¥. 60 CPS, WORKING. 
600v OC TEST. 


S/10745  25F855 CRV34-95654-3 
MAY 45 REV 5 


483218 FSA 

CAPACETOR. AIR, VARIABLE 

RATED 8 MMF MIN TO 80. 4MF MAX... CONSISTS 
OF & ROTOR, AND 6 STATOR PLATES. CLOCK- 
WISE ROTATION. S$ NSULATION TEST S00V AC. 


g/10745 CHCIMC-75-S CwrRa-10267-1 

SU. 45 CTNSAP-16~-80 (SSUE 1 
483219 AN/CPN-6 RE 480460 

CAPACITOR, PAPER RE 130488 


OUAL, RATED 1,041.0 MFD., 7500V OC we 
EACH SECTION CONSISTS OF 3 CAPACSTORS IN 
SERIES, EACH CAPACITOR BEING SHUNTED BY 
A 50 MEG. 45% RESISTOR #NTERNALLY. 


CANCELLED 
-10 
$/10/45 CLE: 
JUN. 46 
-483220 REE RE 48A129 
CAPACITOR, PAPER RE 134488 


RATED 0.02 MFD, 6O00V OC WORKING. 


S/$1745 CBVI8219-P CZC35066-2 
MAY 45 


cHue483221 FSF 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

RATED 9 MMF MIN, 135 “MF. MAX, CONSISTS 
OF 18 ROTOR & 19 STATOR PLATES. 6OOV RMS 
TEST. BUSHING ASO SHAFT EXTEND 17732" 
BEYOND FACE OF CAPACITOR. 


Bs16745 CWIESA-€62070-3 


MAY 45 fue 24 aston 


665197 O - 45 - 55 


Class 48—Capacitors 


cHc- 483222 FsF 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

RATED 9 MMF. WIN, 155 NAF MAX. CONSISTS 
OF 16 ROTOR & 19 STATOR PLATES. 600V 
RMS TEST. BUSHING AND SHAFT EXTEND 
21/32" BEYOND FACE OF CAPACITOR. 


B/10745 CWSESA-682070-21 
MAY 46 tSSUE 24 


cuc- 483223 FsF 

CAPACITOR, AIR VARIA3ZLE 

RATED 7,5 MMF. MIN, 99 MME FAX. CONSESTS 
OF 13 ROTOR AND 14 STATOR PLATES. 600¥ 
RNS TEST. 


s/10045 CHsES4-682070-25 
MAY 45 (ISSUE 24 


CRK- 483224 Fsa 

CAPACITOR, AUR VAREABLE 

RATED 12 MMF MIN TO 281 MHF MAX. 9 
STATOR PLATES AND 10 ROTOR PLATES. CW 
ROTATION, & ROTATION/CAPACITY: 25/24.141 
MMF, 50/84.8 41.4 MMF, 75/182.6 +2.1 
MMF. AND 100/281.3 42.8 AMF. ALR GAP 
®CusKS-9959 ISSUE | 

5410/45 817099 CW:B80-106785 
Way 45 #SSuE 1 * 


cRK- 483224 
0.0235". {NSULATION BETWEEN ROTOR & 
STATOR TESTED WITH 1000¥ AC. 


CRK- 483225 Fsa 

CAPACITOR, AIR VARIABLE 

RATED 12 MMF MEN TO 281 MMF MAX, 9 
STATOR PLATES AND 10 ROTOR PLATES. CW 
ROTATION, & ROTATION/CAPACITY: 25/424.1 
tl MMF, 50784,.8 t1.4 MMF, 75/182.6 +2.1 
MMF, AND 100/281.5 2208 MMF. ALR GAP 
RCwrKS-9950 'SSuE J 


$/10445 817100 CH#2320-105784 
JUN. 45 #Ssue t * 
CRK- 483225 


0.0235". SHAFT EXTENSION ON REAR TO 
PROVIDE FOR GANGING, INSULATION SETXEEN 
ROTOR & STATOR TeSTEO WITH FOOOV AC. 


cHC- 483226 ocs-8/9CL-7 

CAPACITOR. AUR VARTABLE 

RATEO 2.8 MMF. MIN TO 17-5 MHF. MAX. 3 
PLATES ON STATOR, 2 ON ROTIR, SEM- 
CHERCULAR., LINEAR FREQUENCY CHARACTERIS- 
TEC. RATEO SOOV OC WORKING. 


S/tI/45  HF-15 CR¥sw-FOSZ7E-260 
MaY 45 REV 16 


CER- 483227 MK 36 

CAPACITOR, CERANIC 

RATED 7.5 M¥F. SOOV DC WORKING, TEMP. 
COEF. ~0.00075 MMFIMMEFSOEG C. 


S412745 A CGrP+7763930-$7 
MAY °45 REV 7 


3.48-143 


TRST ASSIGNED FOR 


RAY 


cSL- 483228 wes RE 13A488 
CAPACITOR, PAPER RE 46A162 
RATED 0.006 MFD., 600V DC WORKING. 


“10 

6412745 XTIMW6-.006 

RAY 45 

cSL- 483229 wea RE 134488 
CAPACITOR, PAPER RE 484287 


RATED § MFD., 2000¥ OC WORKING. 


“10 

6712745 XLM20-1 

MAY 45 

csl- 483230 Es RE 130488 
CAPACITOR, PAPER RE 488287 


RATED 2 MFO., 2000¥ OC WORKING. 


“10 

5412/45 XLMI20-2 

MAY 45 

CsL- 483231 oali-3 - RE 1354549 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC RE 484310 


RATED 4043/3/20 YICROFARADS AT 450/7450/ 
450/250 VOLTS 0.C. WORKING. 


S/12045 DY-1073 CADU:10381-48 

MAY 45 REY 0 
-483232 ors RE 134488 

CAPACITOR. PAPER RE 4Bat29 


RATED 0.15 MFD., 600V OC WORKING. 


-10 
S412745 COrDYREOIS 
RAY 45 


CHL- 483233 Rok 

CAPACITOR, VARIABLE AIR 

RATED 28 MMFO, 3 SILVER ROTOR PLATES AND 
2 SILVER STATOR PLATES. 


$/14745 483066 433066 
MAY 45 REV B 


CHL- 483234 RaK 

CAPACITO?, VARIABLE AIR 

SEC. as3/e/9 RATED 20/28/28/4.5 MBFO, 
SEC. aA-R-C, THO ROTOR. Two STATOR 
PLatcS; SEC. 0, FOUK ROTOR AND STATOR 
PLATES OF SEC. C USED. 


5/14/45 480067 48C067 
Jute 45 REV € 
€0-483235 wes RE 134433 
CAPACITO2, PAPER RE 494163 


RATED 0.006 MFO,. 600V SC WORKING, 


-10 
S/t4¢45  BI-606 CBN3744-613 
MAY 45 REV O 


care | MANDFACTHRSE'S | MANHTAS 
RESTRICTED 


DATE 


MYATT SaMMAOA | 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-144 


Class 48—Capacitors 


oe ee FIRST ASSIGNED FOR | HAM ARAMIIS, 


SNE [rar asioneo roe | okeanRAG, | | otNIPR, [paar assonso vox | HARLAN, _| 


cSt- 483236 OAH-3 RE 134488 
CAPACITO2, PAPER RE 48129 
RATED 0.01 MFO, 400¥ DC WORKING. 


-10 


-483244 Roz RE 134438 
CAPACITOR, PAPER RE 48A185 
RATED 8 NFO 220¥ AC 50-60 CYCLES. 


cax- 483251 
CHARACTERISTIC. 


8/14/45 XOMRNG-, 0) CaDU:10331-49 hay aes Coe ve 
BAY 45 REY O 
483237 1S-28/uPN RE 134488 483245 ve-t RE 134389 . : 
CAPACITOR, MICA RE 484352 CNA- 483252 aces 


CAPACITOR, PAPER RE S8A139 
RATED 4.0 MFO, 600V DC WORKING, 


RATED 1750 MMF. 500V OC WORKING. SEMILAR 
TO -482516 EXCEPT SPECIAL TEMPERATURE 
CHARACTERISTIC -9 +18 PPM/°C FROM 23°C 
TO 71°C, 


CAPACITOR, VARIABLE AIRS 
TWO SECTION, EACH SECTION 49 MMF MIN 
1020 MMF MAX 14 PLATES TOTAL ON STATOR 


16 PLATES TOTAL ON ROTOR, SEMI-CIRCULAR, 


LINEAR FREQUENCY; O.17" AIR SPACING. 


10 
6715/45 ClE:6SA600 COL :3-33-6033 5437/45 9 CH20-172178 CW234-102726 
$/35/45 TYD-10000 7S3SKH27a 
MAY 4 PT. 7 ISSUE 7 
MAY 45 REV. 8 5 ‘ s in as 
: 483246 sp, sp-iM RE 134488 
“483238 Tee eer ne ay Retna De ON re PAPER RE 43A187 CGF 483253 sr-2 REaIS ASE 8 
CAPACITOR, PAPER RE 48a110 CAPACITOR, PAPER? RE aBAll0 


DUAL, EACH SECTION RATED 1.9 NFO. 600V 
OC WORKING. SAME AS -483239 BUT WITHOUT 
MIG. STRAP. 


RATED 0.0023 MFO 15,000V DC WORKING, 


RATED 48 MFD,-330¥ AC, 60 CYCLES WORK- 
(NG, 


“10 
“1S 
, . S/I7/45 25F 854 CG:K+9230930 
S/15745 CLE: COL:a-83-6054 HAY 45 REV 0 $/27/45 CGF:7289-1 CSY343552-2 
MAY 45 Rey Cc , JU. 45 


-483239 1S-28/UPH RE 138488 
CAPACITOR. PAPER RE 48A278 
DUAL, EACH SECTION RATED $.0 “FD, 69OV 
OC WORKING. SAME AS -485258 EXCEPT HAS 
UNIVERSAL MTG. STRAP. 7 


483247 MK 32 MOD 1 RE 134488 
CAPACITOR, PAPER RE 48A278 
RATED 1 MFO, 600V DC WORKING. HAS 
UNIVERSAL MOUNTING BRACKET. 


483254 an/aps-t5-Ti RE 138488 
CAPACITOR, PAPER: RE 4BA163 
RATED 0405 MFD, 400¥ DC WORKING WITH 
ACETATE OUTER TUBING. 


715 : ; : €-10) 
7 4 36SA A S 
5415/45 CIE: : Be uetetey seen tee CATAL OY, 5/1/45 CBVzA-8260EH CAV: A-a260 
MAY 45 ; sor JUN, 45 REV © 
é : 7483248 NXsr-31403 GSEE BELOW 
CNA- 483240 QCH-3 -483255 ToH OSEE BELCH 


CAPACITOR. VARIABLE A(R 

2 SECTIONS EACH RATED 35 MMF. MIN., 500 
WHF. MAX... 3600 VOLTS TEST, 21 PLATES 
PER SECTION ON STATOR. 22 PER SECTION ON 
ROTOR, SEMI-CIRCULAR. LINEAR TAPER. 


CAPACSTOR, ELECTROLYTIC: ‘ 
RATED 50 MFO, 5OV DC WORKING. 


QRE 48A3T1 JAN-C~62 ELECTRICALLY 


CAPACITOR, ELECTROLYTIC: 
RATEO 240 MFO, 1ISV AC. 


QRE 48A462 JAN-C-62 ELECTRICALLY 


6416445 THA-5000R - 753 SH27TA 5/14/43 -COrAVL-10069-1 COravL-109E5~-1 (A, cate : 

Jun. 45° CC1-$1-044 REV. 0 oft os4a CSpseztIsa5u evb- 434909100 
MAY 45 : PaRT. 100 . Jun, 46 REV 1 
cNA- 483241 QcHes *483249 Nxsr-81405 OSEE BELOW -483256 tox RE 13A4a8 
CAPACITOR, VARFABLE ATR CAPACITOR, ELECTROLYTIC: CAPACITOR, PAPER: RE 4gAi2a8 


2 SECTIONS EACH RATED 24 MMF. MEN... 1060 
MMF, MAX. 1500 VOLTS TEST, 24 PLATES PER 
SECTION ON ROTOR, 23 PER SECTION ON 
STATOR. SEMI-CEIRCULAR. LINEAR TAPER. 


RATED 8/8/8 MFD, 450V OC WORKING. 


QRE 48A461 JAN-C+62 ELECTRICALLY 


RATEO 0.02 MFO, 6O00V OCH. 


5/16/45 TMA-10000R 753 SH27A p/Va/4o CorsvL acs? viavn 10067 5/18/45 CDroYR COL -955214640 

MAY 45 PART 101 JUN, 65 CCl er a0 46 eee REY. O JUN. 45 CREV. 0 
-483242 su RE 130488 CG- 483250 waa RE 15Aa38 7483257 Ton RE 134458 

CAPACITOR, PAPER RE 434307 _ CAPACITOR, PAPER? RE 48a139 CAPACITOR, PAPER: RE 48A139 


RATED 10 “FO., 350V AC., 60 CYCLES. 


RATED. 10.0 MFO, 330V AC, 60 CYCLES, 


€-10) a 


RATED 4.0 MFD., 7500V OCW. 


to C-20) 
S/16/485 CGr21F129 5/14/45 266303 C34-303SH, 134 $/13/45 CD:TK=70040 COL -930914000 
wai 145 MAY 45 : : : MAY. 45 eee REV 2 
-483243 wFa RE 130488 cax- 483257 Né-14 -483258 Ton dethiades 
CAPACITO2. PAPER RE 484526 Fae eae igte eens CAPAC PAPER: RE 4BAt: 
FOUR SECTIONS: SECTION 1/2/3 EACH HAVING VEGR ss me ASAT 


RATEO 0.01 MFO., 1500V 0C. 


8416/45 CG:23F312 


SPLIT STATO2, EACH RATED 720 MMFO, EACH 
HAVING 18 PLATES ON ROTOR AND 16 ON 
STATOR. SECTION 4 RATED 180 MMFD, § 
PLATES ON ROTOR, 4 ON STATOR. SEXI-CIR- 
CULAR PLATES, LOGARITHMIC FREQUENCY 


RATED 4.0 MFO. 4000V OCW, 


C202. 


COK-9230041 $/15/45 S-3349 C3¥-19005-6 e . 
MAY 45 REV O MAY 45 -HODIFIED ALT 2 5/18/45 COZTI-490404 cOL-930451400 
ASSIGNED assignep | MAY 45 REV, 0 
issueo : ISSUED 
[eare [Mauna [SAMARAS pare | MARHAGTIANE® | BANREACTHOREAR 


[are | MAURER | AANTACTONRAA_| 


NAVSHIPS 900,109 RESTRICTED 


FIRST ASSIGNED FOR 


Class 48—Capacitors 


3.48-145 


483259 TOH RE t3A339M 
CAPACHTOR, MICA: RE 438A237 
RATEO 0.002 MFO, 10,000 VOLTS TEST. 


(+20) 

5/18/45 COrPL-223+50 COL-900220400 

MAY 45 REV. 0 
-483260 ToH RE 13A389M 

CAPACITOR, MICA: RE 480236 


RATED 0,002 MFO, 6060 VOLTS TEST. 


(+20) ; 
8/19/45 COsPL-217-6L COL-906220840 
MAY 45 REV. 0 


-483261 Tow 
CAPACITOR, CERAMIC? 
RATED 20 MF, SOOV OC NEGATIVE TEMPERA~ 
TURE COEFFICIENT 400 PPM/°C, TYPE NO. TO 
BE FOLLOWED 8Y DASH AND TOL. IN &, 


(-2) 
5/19/45 CBN:0 col -913000400 
MAY 45 REV. O 


cBN- 483262 ToH 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATED .0023 MFO, SOCOV OC. NEGATIVE 
TEMPERATURE COEFFICIENT 38 PPM/°C, TYPE 
NO. TO BE FOLLOWED BY OASH AND TOL. IN 8. 


(+5) 
$/19/45 950 COL -913000500 
MAY 45 REV. O 


cen- 483263 TOH 

CAPACITOR, CERAMIC? 

RATED 20 MMF, SO0V OC. NEGATIVE TEMP-. 
ERATURE COEFFICIENT 600 PPN/°C. TYPE NO. 
TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. IN &. 


(+2) 
5/2t/45 D0 cot :9t3900300 
Jun. 46 REV. O 


coL- 483264 Tox 
CAPACITOR, FIXED AIR: 
RATED 300 MMF, 0.5" AER GAP. 


§/21/45 §001309008 5001399008 
MAY 45 REV. J 


cFu- 483265 Tox 

CAPACITOR, VARIAZLE Ate 

RATED 44 MMF MAX, 7 MMF MUN; tf PLATES 
ON STATOR, 10 ON ROTOR. LINEAR FREQUENCY 
CHARACTERISTIC... 


5/21/45 ATR-t coL-922320000 
MAY 45 REV. O 


ced- 483266 tox 

CAPACITOR, VARIABLE AIS: 

RATEO 300 MMF MAX, 15 MMF MIN: 3500V 
AC TEST, $4 PLATES ON STATOR, 15 ON 
ROTOR. LINEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC. 
AIR GAP 0.045". 


5/21/45 300620 COL~920116000 
JUN. 45 REV. 3 


veh i FIRST ASSIGNED FOR 


ovat, ath, FIRST ASSIGNED FOR 


RAPE RRA 


(oxw | “RERASTIAS_|_ SARHIACTUNIRA 


CoL- 483267 TOH 
CAPACITOR, FIXED AIR: 
RATED 56 MMF, 0.971" AIR GAP, 


5/21/45 571173420 571175420 
MAY 45 . REV 04734 


cHc- 483268 TOH 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

RATED 250 MMF MAX: AUR GAP 0,1": SPLIT 
STATOR: 32 PLATES. TOTAL GN STATOR, 34 
ON ROTOR. LINEAR FREQUENCY CHARACTERIS- 
Tic. 


5/20/45 TCD-240-J COL 520371000 
JUN. 45 REV. O 


col- 483269 Tou 

CAPACITOR, VARIABLE AIR? 

2 SECTIONS, EACH RATED 500 MMF MAX, 55 
MMF MIN, 2000 RF PEAK VOLTAGE. EACH 
SECTION 14 SEMI-CIRCULAR PLATES ON 
STATOR, 15 ON ROTOR. LINEAR FREQUENCY 
CHARACTERISTIC, 


6/21/45 5007576000 5007576009 
May 4° REV. 2 


coL- 483270 TOH 

CAPACITOR, VARTAZLE ALS? 

2 STATORS, ONE ROTOR. RATED 840 MF 
MAX, 40 MMF MIN EACH SECTION, 3500 RF 
PEAK VOLTAGE; 18 PLATES EACH SECTION ON 
STATOR: 38.PLATES ON ROTOR, SEMI-CIRCU- 
COL -375117330 REY UI0633, S71055540 
REV C7G88 


$/21/45 717614000 5717514000 
MAY 45 REV 010885 * 
coL- 483270 


LAR. LINEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC 
0.452" AER GAP. 


coL- 483271 = ToH. 

CAPACITOR, VARIABLE AIRS 

2 STATORS, ONE ROTOR. RATED 140 MMF 
MAX, 35 MMF MIN EACH SECTION, 10,000 RF 
PEAK VOLTAGE; 7 PLATES PER SECTION ON 
STATOR; 16 PLATES ON ROTOR, SEMI-CIRCU- 
®COL-571117530 REV 010673,571056640 

REY 07410 


5/21/45 5007615000 $007615000 
JUN. $5 REV tt * 
coL- 483271 


LAR, LINEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC. 


-483272 row RE 13A399 
CAPACITOR, MICAS RE 484276 
0.0001 MFO, 750V¥ DCW, 1500 VOLTS TEST. 


(-320) 
5/24/45 CANS3E+i5 COL-915310840 
MAY 45 REV 0 


DATE MANUEACTANE'S | ANNVATTRERA, 


RESTRICTED 


caQo-483273 ROC?1 
CAPACITOR, AIR VARIAZLEs 
THREE GANGS, 2 SECTIONS PER GANG. EACH 
SECTION RATED 2.9 TO 66 MBF, 6 ROTOR ‘ 
ANO 5S STATOR PLATES PER SECTION; LINEAR 
FREQUENCY VARLATION, 

| 

| 

: 


5/22/45 27A1 
JUN. 45 


CHL-480136-3 


cRK- 483274 Koz 

CAPACITOR, AIR VARIABLE? 

4 SECTIONS: SECTION #1 AND 42 RATED O 
TO 39.7 MMF, SOOV AC RMS TEST; SECTIONS 
#3 AND #4, 3 TO 7.5 MMF, 350¥ AC RMS 
TEST. 17 PLATES ON SECTIONS gl AND #2 

9 PLATES ON g3 AND #4. 


§/22/45 CN800092 CHASH664-3 
MAY 45 Sua. 1 


crK- 483275 Rdz 

CAPACITOR, AIR VARTASLE: 

4 SECTIONS, SECTION #1/42 0 TO 39.7 
MMF/O TO 40,6 MMF, RMS TEST SOOV AC 

17 PLATES; SECTIOYS 43 AND #4, 3 TO 7.5 
MNF, 350V AC, 9 PLATES. 


5/22/45 CN800093 CHASHEEG 4-4 
MAY 45 SuB 2 


cER- 483276 BP 

CAPACITOR, CERAMIC? 

RATED 50 MHF, 300¥ OCH NEGATIVE TEM- 
PERATURE COEFFICIENT 0.00075 MMF/MMF/°C, 
TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY DASH AND TOL. 
IN $, 


(-10) 
5/23/45 N750A50 CFN-3901305-1 
MAY 45 REV. 1 


cFN- 483277 6P 

CAPACITOR, CERASIC,. ASSEMBLY? 

RATED 4.5 MMF, SO00V OCH. ZERO TEMPERA 
TURE COEFFICIENT. CONSISTS OF -432950 
ASSEMBLED WITH MIG. TYPE NO. TO BE FOL-" 
LOWEO BY OASH AND TOL. IN &. 


(10) 
5/23/45 300483-2 300433-2 
HaY 45 REV. 6 


cer- 483278 8N 

CAPACITOR, CERAMIC: 

RATED 6 MMF, 500V OCH, ZERO TEMPERATURE 
COEFFICHENT. TYPE NO. TO BE FOLLOWED BY 
OASH AND TOL. IN 8. 


(+102 

5/23/45 NPOK6 CFN-300442-4 

MAY 45 REV. 4 
-483279 6N RE 15A488 


CAPACITOR, PAPER: 
RATED 0.25 “MF. GOCOV OCW. 


RE 48A187 


(+109 
5/25/45 COrGCi07G CFN-300443-1 
Jun, 45 REV. 5 


cak- 483280 YR 

CAPACITOR, VATIAZLE AIR 

RATED 35™4F MtN TO 1000 MMF MAX, 41 
PLATES. 0.030" AIR GAP, 


8/21/45 xXR-1000-PS cat. 
MAY 45 


care | ARWARHOEN? | GNA | 


NAVSHIPS 900,109 


3.48-146 Class 48— Capacitors 


BNE [rest assionen vox | SHAVE RHAMHGy SHCA. [rst assioneo vox | HAV RAMI, ELS [rast asvoneo roe [WATERMAN | 


CHC- 483281 RAX-7 cEJ- 483289 ToN-2 cFT-483297 TON-2 

CAPACITOR, VARIASLE AIR CAPACITOR, AIR VARIABLE CAPACITOR, AIR VARIABLE 

3 SECTIONS, EACH RATED 467 MMF MAX, RATED 5 MMF. MIN. TO 17 MMF. MAX.: 2 RATED 45 KYF. MIN, TO 250 MMF. MAX. AIR 
23.6 MMF. MIN., 1000 R¥%S VOLTS WORKING, CYLENDORICAL CUP-SHAPED ALUSI NUM PLATES GAP 0.175". 37 SEMI-CIRCULAR ALUMINUM 


60 CYCLES; STATOR, 13 PLATES EACH AUR GAP S72". 13,000 VOLTS PEAK TEST. PLATES. 7000 VOLTS PEAK, 
SECTION; RQTOR, 13 PLATES EACH SECTION; 

SEMICIRCULAR PLATES; LINEAR FREQUENCY 

CHARACTERISTIC, 


6/23/45 CRV:T-601410-4 6728/45 TN-500 CETIF-19092-28 $/28745 F-38960-12C-2 F-33960-12C-2 
Kay 45 REY 18 MAY 45 MAY 45 
Co~ 483282 MK 36 RE 130488 cFT- 483290 Ton-2 cFr- 483298 ton-2 
CAPACITOR, PAPER RE 48a282 CAPACITOR, AIR VARTABLE CAPACITOR, AUR VARIABLE 
RATED SO MFO, 25V OC WKG. SOV DC TEST, RATED 8 MMF. MIN, TO 105 MMF. MAX. AIR © RATED 62 MMF. MIN. TO 350 MMF, MAX. AIR 
é : GAP 0.03057. 3h ALUMINUM, SEMI-CIRCULAR GAP 0.175". 53 SEME-CIRCULAR, ALUMINUM 
PLATES. SHAFT DIAM. 1/4", SHAFT LENGTH F' ATES. 7000 VOLTS PEAK. 
43706", S ’ 
-10 , 
$/24/45 GC-195 CGIK-7110368 5728/45 #3 F-27020-14K-31 5/28/45 F-38960-12C-3 F-38960-12C-3 
May 45 SREV O MAY 45 F+29159-12S MAY 45 
csF- 483283 ozc RE 43A341 cFT- 483291 ToNx-2 cma- 483299 can-ssiat QSEE BELOW 
CAPACITOR, ELECTROLYTIC CAPACITOR, AIR VARLA3LE CAPACITOR, ELECTROLYTIC: 
RATED 16-22 MFD, 110¥, 20 CPS, NON- RATED 31 MMF. MIN, TO 400 MMF. MAX. AER RATED 24 MFD, 150¥ OC WKG. 
POLARIZED. GAP 0.125". 29 SEMI=CIRCULAR ALUMINUM 
PLATES. 4500 VOLTS PEAK, 
QRE 48A311 JAN-C-62 ELECTRICALLY 
“10 
+400 
S/24/45 43239 CW23A-10263-1 5/28/45 99 F+$8790-12E-1 5/29/45 CMAsBS-46 CAN-802749 
JUK. 45 Issue 1 MAY 45°. SUN. 45 aur 
cKB- 483284 Ts-323/uR CFT- 483292 ToN-2 CMa- 483300 CAN-5518t SEE BELOW 
CAPACITOR, AIR VARIABLE CAPACITOR, ACR VARIABLE CAPACITOR ELECTROLYTIC: 
RATEO 10-160 “MF, 12 STATOR AND 13 ROTOR RATED 65 MMF. MIN. TO 251 MMF. MAX,, RATED 30 MFD, 450V¥ OC WKG, 
PLATES, SEMI-CIRCULAR IN SHAPE. 0.35" AIR GAP, 41 SEMI-CIRCULAR ALUMINUM 


PLATES. t1,000 VOLTS PEAK. 


QRE 48A310 JAN-C-62 ELECTRICALLY 


MAY 45 MAY 45 JUN, 45 ALT. 1 
#3 ae 


$/25/45 38-43099-4 38-A3099-4 528745 99 F-38700-126-2 b/29/3> CMALrP CAN: 800200 
CNA- 483285 R0G CFT- 483293 roN-2 he cRY- 483312...-RoR 
CAPACITOR, AIR VARIABLE, CAPACITOR, AIR VARIABLE, BYPASS CAPACITOR & CONNECTOR 


MULTIPLE: FOUR SECTIONS, EACH RATED DUAL: TWO SECTION, EACH RATED 23 MMF. ASSEMBLY (CERAMIC): CONSISTS OF 2 
15-240 MMF. ATR GAP 0,029", EACH SECTION Miu. TO 165 MMF. MAX. AIR GAP 0.084", 19 THROUGH TYPE, HIGH K CERAMIC CAPACITORS, 
COMPRISED OF ONE 20 PLATE ROTOR AND TwO SEME-CIRCULAR ALUMINUM PLATES PER SEC- EACH RATED 55 MMF 410% AND INCLUDES ONE 
9 PLATE STATORS, PLATE SHAPE PROVIDES THON, SHAFT: 1/4" DLAM,. t 172" LONG, TYPE AN-5102PR-20-6P CONNECTOR, 

LENEAR FREQUENCY CHARACTERISTIC. . B000¥ PEAK TEST. 


6/25/45 Sazi723 J-165 8/28/45 #4 F-27000-14K-91 $/29/45 . M-441686 
MAY 45 REY O JUN. 45 F-29160-129 JUN, 45 sus 0 


CGF- 483256 sr-2 RE 13A 488 cFT- 483294 Ton-2 


CAPACITOR. PAPER RE 88a 110 CAPACITOR, AtR VARVASLE 

RATED 16 MFD,, 660¥ AC, 60 CYCLES WORK- RATED 28 MMF. MIN. TO 160 MMFe MAX. AIR é 094 bOGT / 

(NG. GAP 0.125". 27 SEMP-CIRCULAR, ALUMINUM / 
PLATES. 4500 VOLTS PEAK, SHAFT: 174" 


DtA., | 672" LONG, 


yf -)9 
8/27/45 CGF:7003-1 CSYs41019-4 5/28/45 «#4 F-27000-14K-12 | BHO 9 


MAY 45 . maY 45 F-29160-12Q 


a“ 


crv- 483287 ror . cFt- 483295 Ton-2 i /2¢/M5 


BYPASS CAPACITOR & CONNECTOR CAPACITOR, AIR VARFASLE 

ASSEMBLY (CERAMIC)? CONSISTS OF 6 RATED 45 MMF, MIN. TO 120 MMF. MAX. AIR 
THROUGH TYPE, HIGH K CERAMIC CAPACITORS, GAP 0.5". 23 SEMI-CIRCULAR PLATES. 
EACH RATEO 1800 MAF (#50%-208) AND 13,000 YOLTS PEAK. 

INCLUDES ONE TYPE AN-3102PR-22-36P 

CONNECTOR. 


8/29/45 M-441690 0 - 8/28/45 49 F-38700-128-4 
veOM, 4S » $UB. 0 MAY 45 . 


-483298 wea-2 RE 13a 488 CFT- 483296 Ton-2 
CAPACITOR. PAPER RE 48a 329 CAPACITOR, AIR VARIABLE 
RATED 0.06 MFD., 1000V DC WORKING. RATED 45 MMF. MIN. TO 800 MMF. MAX. AIR 
GAP 0.08", 62 SEMI-CIRCULAR PLATES. 3500 
VOLTS PEAK. 


¢-10) 
$/25/45 COZOYR 
MAY 45 


5/28/45 F-38960-12C-1 F-389650-!2C-1 
MAY 45 
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